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Bauwissenschaftliche Mittheilungen. 


Neubau der Dresdener Bank in Dresden. 
Architekten Sommerschuh und Rumpel daselbst. 


(Hierzu Dl. 1.) 


Der Aufschwung, welchen der Geschäftsverkehr 
der Dresdner Bank in dem letzten Jahrzehnt genommen 
hat, liefs schon längst die bisherigen Geschäftsräume 
derselben als unzureichend erscheinen. Diese lagen 
in lebhaftester Stadtgegend, in einem von der Wils- 
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Abb. 1. 


Aufrechterhaltung des Bankverkehrs gefordert werden 
musste. Man fasste deshalb den Entschluss, ein neues 





druffer Strafse nach der Grofsen Brüdergasse durch- 
gehenden Grundstück, dessen Umbau zunächst in. 
Aussicht genommen wurde. Bei der genaueren Bear- 
beitung des Entwurfs ergaben sich indess sehr grofse 
Schwierigkeiten, weil als erste Bedingung die ungestörte 
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umfasst den südlichen Theil eines Viertels, welches 
in 50™ Lange an die Hauptverkehrsader der Altstadt, 


Geschäftshaus zu erbauen und es gelang, für dasselbe 
eine Baustelle durch Ankauf von vier aneinander 
stofsenden älteren Häusern in bevorzugter Geschäfts- 
lage zu erwerben. Das neue Heim der Dresdner Bank 


die in der Mitte der achtziger Jahre neu geschaffene 

König Johann-Stralse, grenzt. Die Baustelle 

liegt an der Nordseite dieser Strafse, auf welcher 

zum Theil noch die aus der Zeit vor der Verbreiterung 
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die Sie hier im Bilde sehen, ist die Pruth-Brücke 
bei Jaremeze in der Staatsbahnstrecke Stanislau- 
Woronienka in Galizien, mit 65 ™ weiter Hauptöffnung, 
im Jahre 1893 vollendet. Es giebt nur noch einen ein- 
zigen Steinbogen, der größere Weite hat. Das ist der 
„Bogen der Union“ der Cabin-John-Brücke in einer 
Wasserleitung bei Washington, mit fast 70” Weite, aus 
dem Jahre 1866. 


Als neueste Erscheinungen im Steinbrückenbau darf 
ich den Stampfbeton (mit oder ohne Verstärkung 
durch Eiseneinlagen) und das Anbringen von 
Gelenken im Gewölbe bezeichnen. 


Während sonst (beim Werksteinbau) der Mörtel eine 
untergeordnete Rolle spielte, hängt jetzt der Bestand eines 
Gewölbes fast allein von der Güte der Cementmörtel- 
Verbindung ab, ganz gleich, ob das dabei verwendete 
Steinmaterial größer oder kleiner ist, oder ob Eisenein- 
lagen dabei verwendet werden. 

Lange hat man berechtigte Zweifel darüber gehegt, 
ob Gewölbe aus Stampfbeton solide genug seien. Nach- 
dem aber die jüngst veröffentlichten, auf das sorgfältigste 
vorbereiteten und geleiteten Belastungsversuche öster- 
reichischer Fachmänner *) die Ueberlegenheit des Stampf- 
beton-Gewölbes gegenüber dem Cement-Bruchsteingewölbe 
nachgewiesen haben, hat der Stampfbetonbau mit Recht 
die verdiente Beachtung der gesammten Fachwelt gefunden. 


Ich sagte schon, dass ich kein Freund von Gelenken 
bei kleineren Eisenbrücken bin. Bei Steingewülben ist 
nun zwar die Einfügung von Gelenken von Vortheil bei 
der Einwölbung, auch wäre gegen ihr Verbleiben im Be- 
triebe hier weniger einzuwenden, als bei den eisernen 
Brücken, weil das Eigengewicht des Gewölbes immerhin 
bedeutend ist, gegenüber der Verkehrslast. Und doch 
bin ich der Ansicht, dass es für die Dauer der Stein- 
brücken wohl besser sein dürfte, wenn man die von den 
Gelenken gebildeten Lücken vor der Inbetriebnahme der 
Gewölbe schließt, was namentlich beim Stampfbetonbau 
leicht und sicher bewerkstelligt werden kann. 


Eine Stampfbeton-Brücke mit sichtbaren (offenen) 
Gelenken ist die Donaubrücke bei Inzigkofen, aus 
dem Jahre 1895, mit 44 ” Weite, von Landesbaurath 
Leibbrand. Das, soweit bekannt, weitestgespannte Stampf- 
Betongewólbe der Jetztzeit zeigt mit 50” die Donau- 
Brückein Munderkingen, welche nach dem Entwurfe 
vom Präsidenten Leibbrand im Jahre 1893 erbaut wurde. 


Meine Herren! 


Wie ich im Eingange meines Vortrages bereits, sagte, 
bin ich mir wohl bewusst, dass ich Ihnen in so kurzer 
Zeit nur ein lückenhaftes Gesammtbild des Brückenbaues 
bieten konnte. Namentlich habe ich darauf verzichten 
müssen, die gegenwürtigen deutschen Leistungen 
ausführlicher zu erörtern. Es giebt ja Manches, wodurch 


*) Oesterr. Zeitschrift 1895, Nr. 20 — 27. 


sich die Konstruktionen Deutschlands vortheilhaft aus- 
zeichnen. Man kann das in wenigen Worten schwer aus- 
drücken. Doch möchte ich hier die Worte wiederholen, 
die ich vor 2 Jahren in meiner Dresdener Antrittsvor- 
lesung *) gebrauchte: 


„Wohl nirgends in der Welt wird mit größerer 
Sicherheit gebaut, als in Deutschland und in den ihm 
geistesverwandten Ländern Mitteleuropas. Dabei ver- 
suchen wir gründlichen Deutschen nach Möglichkeit, die 
vielen zum Theil sich widersprechenden Anforderungen, die 
Theorie und Praxis und nicht zum Mindesten auch der 
Schönheitssinn zu stellen berechtigt sind, unter Beschränkung 
im Einzelnen miteinander zu verschmelzen und zum glück- 
lichen Ausdruck zw bringen.“ 

Für die Wahrheit dieses Ausspruches legen unter 
anderen die so erfolgreichen Wettbewerbungen der neueren 
Zeit in Mainz, Budapest, Bonn, Worms und Hamburg ein 
vollgiltiges Zeugnis ab, Erfreulich war dabei auch die 
Mitwirkung namhafter Architekten, ein Zeichen daftir, wie 
mehr und mehr die Ueberzeugung durchdringt, dass ein 
vollendetes Bauwerk der Brückenbaukunst nur durch 
gemeinsames Wirken von Ingenieur uud Architekt geschaffen 
werden kann. 


Deutschland ist heute schon reich an architektonisch 
mustergültig durchgeführten Einzelheiten älterer und 
neuerer Brücken. Einige wenige Beispiele mögen dies 
bestätigen: Die Portale der Kehler Rheinbrücke, in 
gothischen Eisenformen, mit reichem Schmuck an Bild- 
werken; die Bogen der Mainzer Brücke (von Lauter 
und Thiersch); die bekannten Portale der alten und neuen 
Weichselbrücken in Dirschau und Marienburg (von 
Stüler und Jacobsthal); die Portale der neuen Hamburger 
Elbebrücke (von Hauers) u. a. m. 


Auch die gegenwärtig im Bau begriffenen eisernen 
Rheinbrücken in Bonn, Düsseldorf und Worms**) ver- 
sprechen, nach Allem was man davon hört und sieht, 
Eigenartiges und Großes. Schon die Namen der Entwurf- 
verfasser, die Ingenieure Krohn, Rieppel, Seifert 
und Backhaus mit den Architekten Möhring, Karl 
Hofmann, Frentzen sowie auch die Bedeutung der 
dabei betheiligten Unternehmer Schneider, Ph. Holz- 
mann, Grün und Bilfinger in Verbindung mit den 
weltbekannten Brückenwerken Gutehoffnungshiitte, 
Gesellschaft Harkort und Nürnberger Maschinen- 
bau-Gesellschaft lassen uns Meisterstücke ersten Ranges 
erwarten. Mit berechtigtem und freudigem Stolze darf ich 
am Schlusse meines Vortrages auf diese Glanzleistungen 
deutscher Geistesarbeit hinweisen, in denen wir die gegen- 
wärtige Blüthe der deutschen Ingenieur- und Brücken- 
baukunst verkörpert sehen! 


Dresden, im Oktober 1897. 


*) Civiling. Bd. 51, Heft 7. 
**) Foerster, Neuere deutsche Brückenbauten. Stahl und 
Eisen, 1897,9Nr. 18. 
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Ueber die Berechnung mehrfach statisch unbestimmter Systeme. 


Von Bruno Schulz, 


In Nr. 45A des Jahrganges 1897 des Centralblattes 
der Bauverwaltung ist unter der Ueberschrift „Ueber die 
Berechnung statisch unbestimmter Auslegerbrücken® ein 
Verfahren zur Berechnung solcher drei- und mehrfach 
statisch unbestimmter Systeme hergeleitet, bei denen sich 
durch geeignete Wahl der statisch unbestimmbaren Größen 
die bekannten Bedingungsgleichungen 5$,,—0, $,,— 0, 
$,,—0 . .. nieht erfüllen lassen und auf Grund dieses 
Verfahrens eine ausführliche Angabe zur Berechnung der 
symmetrischen, dreifach statisch unbestimmten Ausleger- 
bogenbrücke gemacht. Da sich jedoch gerade für dieses 
System eine solche Wahl der statisch unbestimmbaren 
Größen, dass die obigen Bedingungsgleichungen erfüllt 
werden, ganz einfach finden lässt, so sei die sich so er- 
gebende einfachere Lösung weiter unten gegeben. Diese 
Lösung gründet sich auf eine neue Methode zur Be- 
rechnung mehrfach statisch unbestimmter symmetrischer 
Systeme, welche hier entwickelt werden soll und welche, 
wie an einigen Beispielen gezeigt wird, sich auch auf 
unsymmetrische Systeme in gleicher Weise anwenden 
lässt. Die Vereinfachung der Auslegerbogenbrücke auf 
den beiderseits eingespannten Bogen ohne Gelenke mit 
einer Oeffnung wird auf die für dieses System schon be- 
kannten Ergebnisse führen, für welche sich demnach hier 
eine neue Herleitung ergiebt. 


I. Symmetrische, mehrfach statisch unbestimmte 
Systeme. 


Allgemeines. Es seien T, und T, (Abb. 1) zwei 
ebene, symmetrische Tragwerke, welche bei a a, fest 
mit einander ohne Gelenk verbunden sind. Jedes Trag- 
werk für sich allein 
betrachtet sei mfach x, Xe, X. 
statisch unbestimmt, so 
ist ihre Verbindung ein 

n = (2 m + 3) fach 
statisch unbestimmtes 
System. Die an der 
Verbindungsstelle auftretenden drei statisch unbestimmbaren 
Größen sind das Biegungsmoment X, und die beiden Seiten- 
kräfte X, und X.. Für den Zustand X,— — 1 seien 





Abb. 1. 


b, und b, die symmetrisch liegenden Drehpunkte der End-. 


punkte a, und a, der beiden Scheiben 7, und T. Fügt man 
nun an die beiden Scheiben T, und T, die starren Stäbe 
a,b, und a,b, an und wählt die Punkte b, und b, ale 
Angriffspunkte der zweiten statisch unbestimmbaren Größe, 
der Seitenkraft X,, so ist ds = 5,,— 0, wenn man 
hierunter die Verschiebungen der mfach statisch un- 
bestimmten Scheiben versteht. Wählt man nun die End- 
punkte a, a, zu Angriffspunkten der dritten statisch un- 
bestimmbaren Größe, der vertikalen 

Seitenkraft X., so ist auch ĝa. = O 

und òp. = 0. Denn stellen (Abb. 2) A 
die Strecken Oa; bezw. Oa, die 





Verschiebungen der Punkte a, bezw. —* 
a, für den Zustand X,— — 1 dar, Abb. 2. 
und sind 6, bezw. 6, die Ver- 


im Sinne der Kräfte X., 
da die Werthe 6, und 
Da man aber die 


schiebungen dieser Punkte 
so ist òa = 6, + 6, =O, 
ò, entgegengesetzt gleich sind. 


——— — "— —— ———————— —————————————————————————————————————— — A — ا کے لیت‎ nr 


Regierungs - Baumeister in Charlottenburg. 


Strecken Oa, bezw. Oa, auch als die  Ver- 
schiebungen für den Zustand X, = — 1 auffassen kann, 
so ist auch $,,— 0.  Zeichnet man nun die drei Ver- 
schiebungspläne der beiden mfach statisch unbestimmten 
Systeme für die Zustände X, = — 1, X, =— 1 und 
X. = — 1, so ist der Einfluss einer Last P, im Punkte 
m auf diese drei Größen gegeben durch die — 


X = P, Oma سے کے‎ P. Omb X= = Pas Öme : 
ua o i 35 7 
Zeichnet man bei vertikalen Lasten aus diesen drei Ver- 
schiebungsplänen (oder auch auf direktem Wege) die 
Biegungslinien der beiden Tragwerktheile, so stellen 
diese die Einflusslinien für die Größen Xa, Xə und 
X. dar. 

Ein vierter Verschiebungsplan der beiden Tragwerk- 
theile, welcher die Verschiebungen in Folge der Temperatur- 
änderung darstellt, ergiebt den Einfluss der Temperatur- 
änderung in der bekannten Form: 


Sa ö ò. 

Xat = F ) Xy — Wu und — 5. ) 
Hierbei sei noch bemerkt, dass die Werthe baa, dal, dar 
und 9$,, als Drehungswinkel der Endpunkte a, und a, 
aufzufassen sind, wohingegen die übrigen Werthe ö Punkt- 
verschiebungen, also Strecken bedeuten. 

Aus der Wirkungsweise der Seitenkräfte X, (Abb. 1) 
ist ersichtlich, dass man an Stelle der Punkte b, und b, 
zwei beliebige andere Punkte der Geraden b, b, als An- 
griffspunkte der X, wählen kann und dass es also, um 
die Bedingung òa =O zu erfüllen, genügt, nur die 
Höhenlage der Geraden b,b, zu kennen, Hiervon soll 
im Folgenden Gebrauch gemacht werden. 

Die Anwendung dieses Verfahrens, bei welchem vor- 
läufig völlige Gleichheit der beiden Tragwerktheile und 
symmetrische Anordnung derselben zu einer durch die 
Verbindungsstelle gelegten Achse vorausgesetzt wird, sei 
an nachfolgenden Beispielen erörtert. Die Symmetrie- 
achse des Systems ist der Einfachheit halber vertikal an- 
genommen, das Lastsystem ebenfalls vertikal gewählt, die 
Untersuchung mithin auf die Herleitung von Einfluss- 
linien beschränkt. 

















Die dreifach statisch unbestimmte 
Auslegerbogenbrücke ohne Mittelgelenk (Abb. 3). Die 
Bogenachse der Mittelöffnung ist eine Parabel. Es ist 
dies System dasselbe, welches in Nr. 45 A des Central- 
blattes behandelt worden ist. 

Wenn es nicht besonders erwähnt wird, ist die 
Untersuchung immer auf die linke Trägerhälfte beschränkt, 
da die Symmetrie der Anordnung meistens auch Symmetrie 
der Resultate für beide Trägerhälften bedingt. Die Be- 
deutung der in der Folge verwendeten Buchstaben wird, 
soweit sie nicht besonders erklärt werden, als bekannt 
vorausgesetzt. 


Zur Erfüllung der Bedingung as = O setze: 
Ma a Mo Na ا‎ 
Sab - [^2 ] ds + EF 


Diese Integrale sind zwar tiber das ganze System zu er- 
strecken, es genügt aber in Folge der Symmetrie, die 
linke Trägerhälfte allein zu betrachten. In den Träger- 


I. Beispiel. 
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Stücken AB bezw. AC (Abb. 4) entstehen, da ! Der Werth ö.. ist bestimmt durch die Gleichung: 
Xa = — 1: e | ] Mids | Nds — Mi de 
M.=—1 bezw. le: aa — EJ EF — EJ. 
und N.=0 bezw. N,—0 7 — 7 
und in Folge X, — — 1: : Asc f a dz + d WE 
M,—=1:y bezw. M,—— PTT m ^ i 
! 2, 
und N, =— 1 bezw. N,=0. dæ +2 n da= sl +l. 
Hierin ist A der unbekannte Abstand der Richtung der | uh. : 
Kraft X, von der Schlusslinie der Bogenachse der Mittel- Einflusslinie für X,: Die Abb. 8, 9 und 10 zeigen den 
öffnung, und in Folge der parabolischen Gestalt der- ` Belastungszustand X, — — 1, die zugehörige Momenten- 
selben ist: ^ j| fläche der beiden Trägerhälften und die Biegungslinie 
4 fx (l — x) derselben. Letztere ist die Einflusslinie für X, und 
= 007 h. einer Last P, entspricht der Werth: 
Führt man, ebenso wie in Nr. 45A, den konstanten X,— P. LN 
Mittelwerth J. ein, so lautet die Bedingungsgleichung ss 
für à,,: (M, M,dz— O0, aus welcher sich ergiebt: Die Bestimmung von $,, erfolgt aus: 
| fl—h. a — Neds 
0 تی‎ EF 


Hiermit ist die Hauptschwierigkeit der möglichst ein- 
fachen Wahl der statisch unbestimmbaren Grössen X,, X, 
und X, überwunden, und es bleibt nur noch die Bestimmung 
der Einflusslinien dieser Größen übrig. Dieselben können 
unter Vernachlässigung des Einflusses der Längskräfte N, 





wie in Nr. 45A des ,Centralblattes", als Biegungslinien 
der beiden Trägerhälften mit den Momehtenflichen der 
Zustände X, = — 1, X, = — 1 und X,— — 1 als Be- 
lastungsflächen bestimmt werden. 

Einflusslinie für X,: Dem Belastungszustand X, = — 
(Abb. 5) entspricht die Momentenfläche der beiden Träger- 
hälften (Abb. 6), und dieser Momentenfläche das Seil- 
polygon (Abb. 7), welches als Biegungslinie für X,— — 1 
aufgefasst werden kann und demnach die Einflusslinie 
für X, darstellt. Einer Last P, entspricht mithin: 


— Pu’ = ٠ 


Dad 





oder mit Einführung E konstanten Mittelwerthe J. und 
F, aus: 
pk l l 


Mè duy N,d x‏ + ود ہے 


* و‎ 0 0 
l 


T : fs) dz + فو‎ )dz 4 E da 


v^ 30 0 








2 8 4 J. 
— وڈ‎ (h 4 6(2 + 15 Piz hfil + h?l + F. l 


Abb. 8 — 13. 


Einflusslinie für X.: Die Abb. 11, 12 und 13 zeigen 
den Belastungszustand ..,—W— 1, die Momentenflichen 
und die Biegungslinie der beiden 'Trägerhälften für diesen 
Zustand. Die Biegungslinie ist die Einflusslinie für X. 
und giebt für eine Last P, den Werth: 


— FS — 


cc 
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ö.. ergiebt sich, wie in Abb. 13 angedeutet, bei der Zeich- 
nung der Biegungslinie oder kann berechnet werden aus: 


| 

5 (Meds | (Neds 

ec =|: T E F ° | 

Hierin ist für die 'Irägertheile 4 B bezw. A C(Abb. 12): 
ix 

| 

| 


M. = — 1. bezw. M. = —1. D und N.= Q. 
t 


Demnach ist : 


l 
^î 


Fa ge 4 o falede 


i ry 

T WE , D‏ سے 

ryan es fen dæ = > 
0 0 


(21, 4- D. 


Einfluss der ‘Temperaturinderung: Bei der Be- 
stimmung des Einflusses der Temperaturänderung auf die 
statisch unbestimmbaren Größen soll hier, entgegen der 
Behandlungsweise in Nr. 45A des Centralblattes, die 
rechnerische Ermittelung bevorzugt werden. Es ist er- 
sichtlich, dass sich auch ohne weiteres ein dem im Central- 
blatt angegebenen ähnliches Verfahren einschlagen lässt. 
Mit Benutzung der bekannten Schreibweise: 


M-—M,—M,X,— M, X, — M. X. 


N = N, — Na Xa — N, H, — N. H. 
lässt sich die Gleichung 
M "N ƏN 
—— ERIS 


"OM edt 
umformen in 


— — M. ds «| m da 


| 
| 
| 
| 
“Neds \ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Meds 

HAJJ EJ tI EF) 
M.M ‘N.N 

+ Xi} | Cer d il dE d 


+X (“peas Je ER 
— |Netds - ja. وک‎ 


Aus der Identität dieser Gleichung mit der folgenden: 
Ba = Z Pa Be — X, Saa — Xp Sas — X. Bae + Bat + baat 


ergeben sich zunichst die schon theilweise verwendeten 
Beziehungen: 


JE + 


Neds 
EF? 








8 E Nids 

ab س‎ EJ f EF ) 

Dae = — کت‎ 5٦ als auch ferner 
Batz — fN. etds und 8a, At — — M, ھ8‎ 


Analog lassen sich bestimmen: 


= — [Medts hac — [ast ds 


nem ftiit‏ سس ہے 
| 





Diese Integrale sind sämmtlich über beide Trägerhälften 
zu erstrecken. Die Bogenstärke d wird als konstant und 
d s — d x angenommen. 


Unter Benutzung der schon zuvor für Na, Ns, Ne, 
Ma, M, und M. aufgestellten Werthe erhält man: 


bar 0, 


Orb = [etaa=et, 


Oct = 0, 
M 


el 
och: fi zk Be. 
t 
oo at = Cher T EE 


= (73 fu Late dl 


ò. ae = 0, weil die Integrale für beide Trägerhälften ent- 
gegengesetzt gleich sind und ihre Summe mithin verschwindet. 

Die gleichmäßige Erwärmung erzeugt folglich die 
Kräfte: 


— 





20 - 0 ee X4—0, 
ù 
und die ungleichmäßige Erwärmung: 
| 8a ò 
A uper yet el. 
Qa a 0,» 


II. Beispiel: Kontinuirliche Bogenbrücke von 
3 Oeffnungen mit gelenkloser Verbindung der Bögen 
unter einander (Abb. 14). Die beiden Endauflager sind 
feste, die beiden mittleren Auflager sind bewegliche Ge- 
lenkauflager. Die Endgelenke liegen in der Bogenachse, 
die Mittelgelenke sind um die Strecke e tiefer gelegt. 
Die Bogenachsen sind Parabeln. 

Man zerlege, wie vor, das System in die beiden 
symmetrischen Hälften und bringe die statisch unbestimm- 
baren Größen Xa, A, und X, an. Die noch unbekannte 
Höhenlage von X, ist bestimmt durch die Bedingung òa, = 0. 
In den Bogenstiicken A B bezw. A C entstehen (Abb. 15) 
in Folge X,— — 1: 


M.=—1 bezw. 31 ۶س‎ und N, ==0 bezw. N, =0 
und in Folge X, — — 1: 
M,=1-y beaw. M,—1-.y, —1 dpa 
und N,=—1 bezw. N,— 
Hierin ist y= — He —h 
— 4 4f a و‎ — zl 


Sodann führe man die könstanlen Mittelwerthe F. und 
J. für den mittleren Bogen und F., und J., für die 
beiden seitlichen Bögen ein. Bei annähernder Ueberein- 
stimmung der Spannweiten und der Pfeilhöhen der Bögen 
wird man setzen können: 


J. F, 
en und y cres 


Aus der Bedingungsgleichung òa == O, welche im vor- 
liegenden Falle die Form: 


bh wl 
EJ —= 0= 2c (M, M,d £ + (M. M dz=0 
0 * 0 
annimmt, ergiebt sich: 


cf, lí 4- fl em 
h=: "s 3,1 und für c=1: 
js MT i 7 

ا وڈ ا 


zur Bestimmung der Hóhenlage von X,. 
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Die Einflusslinien für X., X, und X. sind wieder, 
wie vor, gleich den Biegungslinien der Trägerhälften für 
die Zustände X, = — 1, 


X, = — 1 und X. = — 1. 








ap D سے تکس‎ — 
mmm Es 0 UT I 


Bein | 











(y 


Einflusslinie für X,: Die Abb. 16, 17 und 18 geben 
die Belastung, die Momentenflächen und die Biegungs- 
linien der beiden Trägerhälften für den Zustand X, — — 1 
an. Entspricht einer Last P,, die Ordinate 6,, der 


Biegungslinie, 80 ist: X,— P, x 





Der Werth $,, ist bestimmt durch: 
EJ. bee = [MEd a + ILE 


d 
oct ) de=14 Steg, 


Einflusslinie für X,: Die Abb. 19, 20 und 21 geben 
die Belastung, die Momentenflächen und die Biegungs- 
linien der beiden Trägerhälften für den Zustand = —1 
an. Entspricht einer Last ۶ط‎ die Ordinate m, der 


Biegungslinie, so jet: ` Ae A . 
Die Bestimmung von = erfolgt aus: 


EJ. = a + y SMLIE 


MP ۳ J I dr n pens fe 


OR Pb Sh f+ fd + 5 (21, +30) 
TOO 30. 











p ——————————o— ee EI 


Einflusslinie für X.: Die Abb. 22, 23 und 24 geben 
die Belastung, die Momentenfláche und die Biegungs- 
linien der beiden Trägerhälften für den Zustand X, — — 1 
an. Man erhält: 


Öme 
= m = e 


Den Werth ò.. erhält man, wie aus Abb. 24 ersichtlich, 
bei der Zeichnung der Biegungslinie oder rechnerisch aus 
der Gleichung: 


Side + al dz. 


e 











Abb. 22 —24. 


Für die Bogentheile A B bezw. A C ist hierin: 
M.—-—1-z bezw. Maer? und N. = O. 


l 


e 3 
lx ; O P 
o EI dx ‚le da = (4 21). 
0 0 


Einfluss der Temperaturänderung: Man berechne 
unter Benutzung der zuvor bestimmten Werthe für Na, 
A N., M,, M, und M;: 


da t = — f Na etds=0, 


bes — [Metds=2 tas + etda=et(l +21), 
0 0 
7اک‎ 
^ etd 
a ac | M, $ d : 
l 4 
—— [4x (742) re 
o 1 “9 
^ .eAtd 
Ob, A t — — |M, —— 
elt 
s At | a 
-- °2 es rn fas 
Ü 


-—|;q4 250 quit 


à aem — [Ac 5^7 ium — 
Demnach sind nun: 

X,,— 0, Xu= t 
der Einfluss einer gleichmäßigen Erwärmung, und 


du ò 
Xa, t = a کون ,وا‎ und A. as 


aa aa 


und X,,—0 





der Einfluss einer ungleichmäßigen Erwärmung auf die 
statisch unbestimmten Größen. Es sei noch bemerkt, 
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dass die Werthe ĝa, an 5 A; und 5,4, in den angeniiherten 





Formen die mit : 


| 

i f multiplicirten Inhalte der Momenten- | 

fläche der Zustände X, — —1, X,— — 1 und X;,— —1 | 
sind. | 
III. Beispiel: Der beiderseits eingespannte Bogen | 
mit einer Oeffnung ohne Gelenke (Abb. 25). Es ist dies | 
ein Spezialfall der vorhergehenden Trägersysteme und | 
man erhält die erforderlichen Resultate für diesen Fall, : 
indem man in den Resultaten des ersten oder zweiten | 
Beispiele tiberall /, — O setzt. Die statisch unbestimm- | 
baren Größen sind ebenfalls dieselben wie zuvor. Die | 
Lage von X, ist bestimmend durch h = ?/, f. 
Abb. 26 und e zeigen die Entwickelung der Xa- ` 
linie: 
X,— p, EJ. 8aa= l. 


Abb. 28 und 29 geben die X,-Vinie: | 
T Sab — 4 2 Je ; 
X= Pa E Jes = P b. 
Abb. 30 und 31 geben die X,-linie: | 
| 


X2 p ee Is 
b — m SCH BERT گر‎ 

Der Einfluss der Temperaturänderung soll besonders 
hergeleitet werden, um die Einführung der Annäherung 
ds-—dz, welche zu ziemlich bedeutenden Fehlern Ver- 
anlassung geben kann und 
bei den vorhergehenden 
Beispielen nur der Ein- 
fachheit wegen verwendet 
wurde, zu vermeiden, be- 
sonders da sich einer ge- 
naueren Rechnung keine 
Schwierigkeiten entgegen 
stellen. Man erhält: 


[Naetds— 0,‏ — سے مق 
Ò, == — [N etds=ell,‏ 
,0 2 ,,0 





Ax x 


N 











e At 
Ou, At = 307 
eAt 
= tg (yds, 
LI, 
E e ds=0. | 
Hierin sind: fds die | 





Länge der Bogenachse und 
Syds das statische Moment 
der Bogenachse für die 
durch die Kraftrichtung 
von X, gelegte Horizontale. 


Die 
ds—dz würde ergeben fds=l und fyds=0. | 
Demnach ist nun: | 

| 


Einführung von 


etl 











Xat = 0, Xi = و‎ NV; 
۷٣ 
— II y ds 
Xa, a= — ,ہہ ہے کیرک ر‎ X,0=0 
Ob 
und — eat 
Xs at 3 y H ae OU. | 


Das hier eingeschlagene Verfahren verfolgt denselben 
Weg und giebt auch dieselben Resultate, wie das be- 
kannte übliche Verfahren zur Berechnung des beiderseits 
eingespannten Bogens. Es erklärt sich so der innere 
Zusammenhang der Berechnung des eingespannten Bogens 
mit der Behandlungsweise der anderen mehrfach statisch _ 


unbestimmten Systeme, an denen den Bedingungen 
ao == 0, 0,,—0 ... Genüge geleistet wird und es 
vereinfacht sich auf diese Weise die Erfüllung der vor- 
stehenden Bedingungen wie auch besonders die Bestimmung 
der Einflusslinien des Bogens. 


Il. Unsymmetrische, mehrfach statisch un- 
bestimmte Systeme. 

Zunächst sei für die in den beiden folgenden Bei- 
spielen behandelten unsymmetrischen Systeme eine Be- 
rechnung angegeben, welche schon aus der Behandlungs- 
weise der symmetrischen Systeme hervorgeht. 


IV. Beispiel: Der zweifach statisch unbestimmte, 
unsymmetrische Träger auf 4 Stützen ohne Gelenke 
(Abb. 32) für vertikale Belastung. Man führe an der 
noch unbekannten Stelle C einen Schnitt und ersetze die 
im Schnitt auftretenden Kräfte durch die beiden statisch 
unbestimmbaren Größen X, das Biegungsmoment und 
X, die Querkraft in C.  Bezeichnet man die beiden 
durch den Schnitt C erhaltenen Stabenden mit a,, a, und 
b, , 5,, so ist die Schnittstelle so zu bestimmen, dass 
dap == O0 wird. J, ist ein konstanter Mittelwerth für das 
Trägheitsmoment des Trägers. 









In den Trügertheilen AB, BC, CD bezw. DE ist 





in Folge X, — — 1: (Abb. 33) 
1= — 3, M,——1,  M,—-—1, 
M,—— it und N,—0 
und in Folge X, — — 1 (Abb. 35): 
M — a, Aa cou: Matin, 
و نے ہہ سے ول‎ und N,=U. 


Die Bedingungsgleichung für 6. — O lautet: 
E Je aa) Ma M, d £ 


roby 


7 7) da + fi- D) (— 2) d a' 


0 
elo 


(ener E WE: 
und ergiebt: 
_ 31421, | کی ا 9 ۰رت‎ 
Pg ei a E 80 


wodarch die Lage der Schnittstelle C bestimmt ist. 
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Die Biegungslinien der beiden statisch bestimmten 
Trägertheile ABC und CDE fur die Zustände X, = —1 





bezw. X, = — 1 sind wie vor die Einflusslinien für X, 
und X, (Abb. 34 und 36) und können erhalten werden 
als Seilpolygone zu den Momentenflächen für X,— — 1 
und X,— — 1 als Belastungsflüchen. Der Last P, 
entsprechen : 
Öma ` Òm b 
Aa P. baa ? A= Pa m . 


Die noch fehlende Berechnung von 9, , und 9;, ist folgender- 
maßen anzustellen, 


EJ, 5,,— [Mà dz 


A Ig 


- (eene frame fira | (£yas 
— 3 4-1. 
E J. òs =f M? d x 


و 


det t [ey o (e da + 


a? b? ` 
= (@+4) += +4). 


Der letztere Werth 63, ergiebt sich auch zeichnerisch 
beim Auftragen der X;-linie (Abb. 36). 

Ist die Trägeranordnung symmetrisch, die Spannweite 
der beiden seitlichen Oeffnungen also die gleiche, so ist: 


l 


L=, a=b=7 >) 


EJ. Saaz l J- 2, 7 
Ü 
EJ, —1, 0 4- 21). 


V. Beispiel: Kontinuirlicher Trüger auf beliebig 
vielen Stützen (Abb. 37). Die Stützen sind bezeichnet 
mit 01...n, ihre Anzahl = (rn + 1), der Träger also 
(n —1)fach statisch unbestimmt. Ein mittleres Feld ist 
begrenzt durch die Stützen i und k, und durch eine noch 
unbekannte Stelle C desselben werde ein vertikaler 
Schnitt gelegt. X, sei das Biegungsmoment und X, die 
Querkraft in der Schnittstelle. Die durch den Schnitt 
erhaltenen Stabenden seien mit a,a, und b,b, bezeichnet. 


X. x 
e f £ 4-7 of Se a 
A 
Abb. 37. 


Die Bedingung, $,,— 0, ist erfüllt, wenn die Durch- ` 


senkungen der beiden Endpunkte in Folge X, = — 1 
gleich groß sind. Diese Durchbiegungen sind zu er- 
mitteln als die Durchbiegungen der Endpunkte der beiden 
nun völlig von einander unabhängigen Trägertheile in 
Folge X,— — 1 mit Hiülfe der Biegungslinie dieser 
Trigertheile. Von diesen Trigertheilen hat der linke 
(¢-+-1) Sttitzen und ist mithin (¢—1)fach statisch un- 
bestimmt; der rechte hat (» — k 4- 1) Sttitzen und ist 
(n—k—1)fach statisch unbestimmt. Beachtet man, 
dass k=i-+-1 ist, so wird auf diese Weise die Be- 
rechnung des (n — 1)fach statisch unbestimmten Systems 
zurückgeführt auf die Berechnung von zwei Systemen, 
von denen das eine (;— 1)fach, das andere (n — k — 1)- 
fach statisch unbestimmt ist und bei denen die Anzahl 
der statisch unbestimmbaren Größen zusammengenommen 
gleich der um 2 verringerten Anzahl der statisch un- 
bestimmbaren Größen des gegebenen Systems ist. Der 
weiteren Betrachtung sei der in Abb. 38 dargestellte 
Träger auf 8 Stützen zu Grunde gelegt. Die Schnitt- 
stelle, deren Lage vorläufig unbekannt bleibt, soll 


zwischen der Stütze 2 und 3 also im dritten Felde liegen. 
Bringt man nun das Moment X,— — 1 an den Stab- 
enden bei C an, so entspricht beiden Theilen des dritten 
Feldes eine rechteckige Momentenfläche mit der Ordinate 
— 1. Diese Momentenfläche ist nach links und rechts 
für die übrigen Felder mit Hülfe der Fixpunkte L und 
A, deren Konstruktion als bekannt vorausgesetzt werden 
darf, zu vervollständigen. Zeichnet man nun zu diesen 
Momentenflächen als Belastungsflächen der beiden Träger- 
theile die Seilpolygone 0'1'2'c bezw. 7'6 5 4'3'c, 
welche sich in c schneiden, so bestimmt dieser Schnitt- 





punkt c diejenige Stelle des dritten Feldes, bei welcher 
nach Anbringen der beiden statisch unbestimmbaren 
Größen X, und X, die Bedingung as =O erfüllt ist. 
Bei der Zeichnung der Seilpolygone hat man nur darau' 
zu achten, dass das linke z. B. durch die Punkte Of 
und 1' hindurehgeht, so geht es auch durch 2', wührend 
das rechte, wenn es durch 7' und 6' geht, auch durch 
5', 4 und 3’ geht. Diese Seilpolygone können auch, 
wie am Schluss angegeben, durch Rechnung bestimmt 
werden. Das auf diese Weise erhaltene Seilpolygon 
0 1 2'c3 4 5 6 7 ist als Biegungslinie für den Zustand 
X,-— —1 erhalten und stellt demnach die X, linie vor. 
Der Last P, entspricht: 
Oma 
— ow 

Zeichnet man zu dem Belastungszustand X, = — 1 mit 
Hülfe der Fixpunkte die Momentenflüche (Abb. 41) und 
zu dieser wieder das Seilpolygon, so erhält man die X,- 
linie (Abb. 42) und der Last P, entspricht: 


Xp mE 

Òb b 

Bei der Zeichnung der X,-linie stellt sich in Folge der 
Bedingung ò. = O heraus, dass die Tangenten b,c, und 
b,c, an die Endpunkte b, und b, der X,-linie (Abb. 42) 
einander parallel sind. 


Der Werth d,, wird bei der Zeichnung erhalten 
(Abb. 42) oder kann, ebenso wie òa», nach demselben 
Verfahren, wie bei den vorhergehenden Beispielen, aus- 
gerechnet werden. 


Einer beliebigen vertikalen Belastung der Träger 
entspricht an einer Stelle z. B. des zweiten Feldes im 
Abstande x von der links gelegenen Stütze (Abb. 38) 
ein Moment M,, welches sich auf die bekannte Form 
bringen lässt: 

M.= d Ía X, — Mi. X. 
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Hierin sind bekanntlich M,, und M,, die an der be- 
treffenden Stelle gelegenen Ordinaten der Momentenflächen 
für Xa = — 1 und X, = — 1 (Abb. 39 und 41), während 
sich M,. aus der Einflusslinie der linken Trügerhülfte, 
eines Trägers auf 3 Stützen, für M,. bestimmt, so dass 
man also durch entsprechende Zusammensetzung der drei 
Einflusslinien für X,, X, und M,. die Einflusslinie für 
Mz, erhalten könnte. 

Zu allen diesen Beispielen sei noch bemerkt, dass 
es sich meistens empfiehlt, die rechnerische Bestimmung 
der Biegungslinien der zeichnerischen vorzuziehen, und 
zwar stellt man am zweckmäßigsten eine Gleichung der 
Biegungslinien durch Integriren der Differentialgleichung 


2 
der Biegungslinien E J, - = + y auf, in welcher be- 


deuten: ô die Ordinate der Biegungslinie und n die ent- 
sprechende Ordinate der Momentenfläche. Die Integrations- 
konstanten sind zu bestimmen aus der Bedingung, dass 
die Biegungslinien durch die Stützpunkte hindurchgehen 
und bei der Auftragung der Biegungslinien ist zu be- 
achten, dass einer Nullstelle der Momentenfläche ein 
Wendepunkt der Biegungslinie entspricht. 
Allgemeines. Es seien T, und T, (Abb. 43) die 
beiden unsymmetrischen Theile eines unsymmetrischen, 
nfach statisch unbestimmten Tragwerkes, welches an der 
beliebigen Stelle a, a, | 
durchschnitten werde. 
Die in der Schnittstelle 
auftretenden inneren 
Kräfte werden als sta- 
tisch unbestimmbare 
Größen eingeführt und 
sind das Biegungsmo- 
ment X, und die beiden 
Seitenkrifte X, und 
X.. Diese Größen sind so zu bestimmen, dass die Be- 
dingungen ĝas = 0, aso =O und õe =O erfüllt sind. 
Ist der Theil 7, ein m, fach statisch unbestimmtes System 
und der Theil T, ein m,fach statisch unbestimmtes System, 
so ist n = (m, + m, + 3). Für den Zustand X, ——1 
seien b, und b, die Drehpunkte der Endpunkte a, und a, 
der beiden Theile T, und 7,; wählt man nun nach An- 





Abb. 43. 


. fügung der beiden starren Stäbe a,b, bezw. a,b, die 
Punkte b, und b, als Angriffspunkte der Seitenkraft X,, 
Unter $,, .. . sind die Verschiebungen der beiden m, 
bezw. m,fach statisch unbestimmten Theile T, bezw. T, 
der Stäbe a,b, und a,b, für den Zustand X, = — 1. 
Daraus folgt, dass in dem Ver- 

alle Punkte des Stabes a,b, bezw. 

a,b, die gleiche Verschiebung haben; | 

Oa, = Ob,. Wahlt man nun die lex, = 
Richtung von X, senkrecht zu der Abb. 44. 

0,, — O0. Die Erfüllung der dritten Be- 

dingung $,,— 0 bestimmt die Lage von X.. Dazu 
Stäbe a,b, bezw. a,b, an und bestimme diese Punkte 
so, dass ĝe =O wird. Für den Zustand X,— —1 
Punkte a, bezw. a,. Die Verschiebungen der Punkte c, 
bezw. c, für den Zustand A. — — 1 verhalten sich zn 


deren Richtung mit b, b, zusammenfállt, 80 ist 5,,— 60, 4— O. 
zu veratehen. Die Punkte b, und b, sind die Drehpunkte 
&chiebungsplan für X, — — 1(Abb.44) 

es ist also: Oa, = O' b bezw. «£ 7 
Linie a,a, in Abb. 44, so ist auch 

bringe man X, in den Punkten c, bezw. c, der starren 
(Abb. 45) seien Oa, bezw. Oa, die Verschiebungen der 
den Verschiebungen der Punkte a, bezw. a, wie die Ab- 








| 
| 


stände der Punkte c, und a, bezw. c, und a, von den 
Punkten b, bezw. b,. Die Richtungen der Verschiebungen 
von a, und c, bezw. a, und c, sind 
parallel, mithin fallen im Verschiebungs- 
plan (Abb. 45) die Verschiebungen O«a, und N 
Oc, bezw. Oa, und Oc, zusammen. Wählt «/---- 

man nun c, und c, so, dass c, c, (Abb. 45) sei, 
auf der Richtung von X, senkrecht steht, 
80 ist 0,, —O erfüllt. Man ziehe durch 
a, a, eine Gerade nach e (Abb. 43) 
parallel zur Richtung von X., so bestimmt die Strecke 
de=x die Lage der Punkte c, und c,. Demnach sind: 






^X. 
Abb. 45. 


| 


‚om 


Hs 


1, 


S- 


(6 کک‎ (b,e— 2) und O0c,:0a, —b,c,:b,a,, 


e 
® 


1 


10 i 


(b, e 4- z) und. 0c;:0a; —b,c,:b,a,. 


— 


em 





ka‏ ہی 


g% = 7 LI 


2€ 
Hieraus folgt: 


-— 0a, سی‎ 
سے‎ (b,e— x) 





und Oc, = — (b,e 4- a). 
b.e 
Bezeichnen a, bezw. a, den Winkel der Richtung von 
X. mit den Verschiebungen Oc, bezw. Oc, (Abb. 45), so 
steht c,c, auf X. senkrecht, wenn Oc, cosa, = Oc, cosa, 
ist, woraus folgt: 
0a, 008 a, — 0 
Oa, cosa, , Oa,cosa, - 
bye bze 
Fällt nun in Abb. 45 von a, und a, die Lothe a; d, 


£ 


und a,d, auf die Richtung von H,, 80 kann man schreiben: 








d, d. 
کک‎ a 
24 | Od, 
be be 


Zeichnet man nach der so erfolgten Bestimmung der 
statisch unbestimmbaren Größen Xa, X, und X. den 
noch fehlenden Verschiebungsplan für X, — —1 und 
bezeichne ma, dab und Òme die sich aus den drei Ver- 
schiebungsplünen für X,— —1, X,— —1 und X,——1 
für einen beliebigen Punkt m ergebenden Verschiebungen 
im Sinne einer Kraft Pm, welche im m angreift, so sind: 


Sma Òm b l One 

Zu Ps سر‎ : X= Pn Òb b : = See : 

Mit Hilfe dieses Verfahrens lässt sich demnach unter 
Erfüllung der Bedingung der möglichst einfachen Wahl 
von dreien der nstatisch unbestimmbaren Größen eines be- 
liebigen nfach statisch unbestimmten Systems die Berech- 
nung dieses Systems zurückführen auf die Berechnung 
zweier beliebigen Theile T, und T, desselben, bei denen 
die Anzahl der statisch unbestimmbaren Größen zusammen- 
genommen gleich (n — 3) ist. 

Einer späteren Abhandlung sollen vorbehalten bleiben: 
Die Anwendung dieses Verfahrens auf den beiderseits 
eingespannten Bogen unter Fortfall der Symmetrie; die 
Vereinfachung des Verfahrens für den Fall, dass an 
der Schnittstelle nur eine Seitenkraft von gegebener 
Richtung auftritt und die Anwendung dieser Verein- 
fachung auf die kontinuirlichen Träger mit beliebig 
vielen Stützen. 


Charlottenburg, 24. November 1897. 
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Auszüge aus technischen Zeitschriften. 


A. Hochbau, 


bearbeitet von Geh. Baurath Schuster zu Hannover und 
Reg.- Baumeister Ross daselbst. 





Kunstgeschichte. 


Aus dem Lüneburger Rathhaus; von C. Haase. 
Allgemeiner Ueberblick über Gründung und Entwickelung 
der Stadt Lüneburg. Besprechung des alten Rathhauses und 
seiner bekannten Kunstschätze. Besonders hervorzuheben sind 
die Schnitzereien der Rathsstube von Albert von Soest 
(1566—1583). — Mit Abb. (Z. d. bair. Kunst- u. Gew.-Ver. 
1897, S. 49.) 


Das Demmer'sche Haus in Braunschweig. Schon 
wieder ist Gefahr vorhanden, dass eines der schönsten Denk- 
male deutschen Bürgerthums, ein alter, kunstvoll geschmückter 
mittelalterlicher Bau, das Demmersche Haus in Braunschweig, 
vom Erdboden verschwindet, weil es, wie die Tagesblätter 
melden, mit seinen grofsen Boden- und Speicherräumen seinem 
Besitzer keine befriedigende Verzinsung giebt. Das Gebäude 
stammt aus dem Jahre 1536 und besteht aus den beiden schon 
früher veränderten Dählgeschossen und zwei Obergeschossen 
in reich verziertem Fachwerk. Der ganze Bau und besonders 
die Schnitzereien haben grofse Aehnlichkeit mit dem bekannten 
„Brusttuch“, dem Hause des Magisters Thellink in Goslar, 
nur sind bei letzterem, das von 1526 stammt, die Schnitzereien 
nicht so reich und edel gehalten wie bei dem Braunschweiger 
Bau. Aus der dem Aufsatze beigegebenen Kunstbeilage sind 
die Einzelheiten der köstlichen Schnitzereien dentlich ersicht- 
lich. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 513.) 


Kirche und Kreuzgang des ehemaligen Cister- 
zienserklosters in Pforta; von Leidich. Schon 1893 
berichtete der Verfasser über den Kapitelsaal und die Abts- 
kapelle und über die alten Glasmalereien der Klosterkirche 
(s. 1894, S. 27 der Quelle), jetzt verüffentlicht er die Letztere 
auf Grund genauer Aufnahmen. Das „Oratorium“, wie die 
ältere Kirche in den Urkunden bis in das 15. Jahrhundert 
hinein genannt wird, und der Kreuzgang entstammen der Mitte 
des 12. Jahrh. Ersteres hat viele Wandelungen erfahren, 
während letzterer, wenn auch verstümmelt, im wesentlichen 
in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten ist. Die Geschichte 
des Klosters ist gerade so sehr fesselnd, weil die Pläne der 
ursprünglichen Einsiedelei von Walkenrieder München aus- 
gingen, Walkenried aber vom Kloster Altencampen bei 
Köln abstammt und dieses seinerseits von Morimond, einem 
Tochterkloster von Citeaux. Zwischen der Gründung von 
Citeaux und Pforta liegen etwa nur 39 Jahre, so ist es natür- 
lich, dass beide sich in der äufßeren Erscheinung ähneln. Die 
wichtigsten Regeln des Cisterzienser-Ordens werden mitgetheilt 
und ihr Einfluss auf den Bauplan von Pforta nachgewiesen. 
An der der Jungfrau Maria geweihten Kirche sind die Kunst- 
richtungen dreier Jahrhunderte erkennbar. Der ältere Bau 
zeigt im Grundriss ein lateinisches Kreuz und hatte mit Aus- 
nahme der eingewölbten Seitenkapellen eine flache Holzdecke. 
Es war eine Pfeilersäulen-Basilika mit rechteckig geschlossenem 
Chor, an den sich seitlich je 2 ebenso begrenzte Kapellen 
legen. Die erste Umgestaltung erfuhr das Oratorium in 
der Mitte des 13. Jahrh. Nach der Mode der Zeit und dem 
Vorbilde von Walkenried fand ein Umbau statt, der 1268 
Johannes dem Täufer geweiht wurde. Die Seitenschiffe 
wurden erweitert, der Chor nach dem regelmäßigen Achteck 
geschlossen, alle Schiffe überwölbt. Die hierzu erforder- 
lichen Arbeiten, wie z. B. das Einbinden der Dienste in das 
alte Langhausmauerwerk, wurden mit äufserster Sorgfalt 


| 


ausgeführt. Alle Architekturtheile wurden reich geschmückt. 
(Fortsetzung folgt.) — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 345.) 


Die Klosterkirche auf Huyseburg und ihr Ver- 
hältnis zum Walbecker Dom und zu den Kirchen 
auf der Reichenau; von Dr. Brinkmann. Vergleichung 
der Grundrisse der Kirchen und Aufstellung des ursprünglichen 
Bauplanes der Kirche auf Huyseburg nach dem Vorbilde des 
Walbecker Domes. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 185, 199.) 


Sternthor in Bonn. Vorschläge zur Erhaltung und 
Freilegung des aus der Zeit des Erzbischofs Konrad von 
Hochstaden stammenden Thores im Anschluss an die von 
J. Stübben in Köln über diesen Gegenstand veröffentlichte 
Denkschrift. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 220.) 


Wiederherstellung des ehemaligen Kurfürst- 
lichen Schlosses in Mainz. Der Plan zur Wiederher- 
stellung des Schlosses der geistlichen Kurfürsten in Mainz ist 
der Gegenstand der Berathungen einer Versammlung von 
Sachverständigen gewesen, die am 9. Januar 1897 in Mainz 
stattfand. An dieser Versammlung nahm auch der um die 
baugeschichtliche Erforschung von Mainz hochvordiente Haus- 
prälat Dr. F. Schneider Theil, der im Anschluss an die 
Berathungen eine Denkschrift veröffentlichte, in der die ganze 
zum gröfßsten Theile nicht mehr erhaltene Schlossanlage in 
zusammenfassender Schilderung vorgeführt wird. In einem 
besonderen Bilderhefte wird die alte Anlage in 5 Ansichten 
und 8 Grundrissen dargestellt. Der Inhalt der Denkschrift 
wird kurz wiedergegeben, dem Vorschlage indessen entgegen- 
getreten, das ganze Schloss durchgreifend für Museumszwecke 
umzubauen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 217.) 


Beiträge zur Geschichte der spätromanischen 
und frühgothischen Baukunst in Süddeutschland; 
von K. Statsmann. In sehr anregender Weise werden die 
Entwickelung des romanischen aus dem antiken Giebel und 
die Mühe geschildert, die man sich gab, um den romanischen 
Giebel von antiken Ueberlieferungen loszulösen und in die 
entwickelteren gothischen Strukturformen zu bringen. Als 
Beispiele dienen vorzugsweise Komburg und Gnadenthal, das 
um 1245 von Kaiser Friedrich II. gegründete Cisterzienser- 
Kloster. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 207.) 


Landshut und die Trausnitz; von W. Göppinger. 
Die so wenig bekannte niederbaierische Kreisstadt wird mit 
ihren Kunstschätzen und anmuthigen Städtebildern vorgeführt. 
Herzog Otto L von Baiern gründete 1180 die Burg Landshut, 
die erst später im Volksmunde den Namen Trausnitz erhielt, 
im Gegensatze zu dem ebenso genannten Schlosse in der Ober- 
pfalz, wo Ludwig der Baier seinen Gegner Friedrich von 
Oesterreich gefangen hielt. Mittheilung der Schicksale des 
alten Fürstensitzes und Beschreibung der einzelnen noch 
erhaltenen Bauwerke. (Deutsche Bauz. 1897, S. 237, 242, 249.) 


Das Pariser Thor zu Lille. Fortsetzung des Auf- 
satzes „Die dekorativen Monumente des achtzehnten Jahr- 
hunderts“. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 354, 364, 
Taf. 29.) 


Alte Original-Möbel. Aus dem schönen Werke „Alte 
Original-Möbel verschiedener Stilarten, fünfzig Heliogravüren 
von Otto Schmidt, Wien 1896" wird eine Reihe von Abbil- 
dungen von Truhen, Schränken, Thüren, ein Prälatenstuhl u. f. m. 
mit erláuterndem Texte mitgetheilt. Die Sammlung umfasst 
vier Jahrhunderte, námlich Weniges aus gothischer Zeit, das 
Meiste aus der Renaissancezeit und etwa ein Drittel aus 
den nachfolgenden Zeitabschnitten bis zu einem Beispiel aus 
der Empirezeit herunter. Die Stücke haben meistens ihren 
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Standort in Nieder-Oesterreich und geben ein Bild der Kunst- 
tischlerei der letzten Jahrhunderte. — Mit Abb. (Z. d. bair. 
Kunst- und Gew.-Ver. 1897, S. 87.) 


Randverzierungen der Buchmalereides 15. Jahrh.; 
von Prof. Dr. B. Riehl. Das Studium der Schätze der Buch- 
malerei des 15. Jahrh. ist in jetziger Zeit, in der die Denk- 
male aus dem Schlusse des Mittelalters und der Renaissance 
besonders eingehend und vielseitig studirt werden, besonders 
lockend. Obiger Aufsatz ist im höchsten Grade fesselnd. Be- 
handelt werden die Miniaturen aus den Lindern diesseits der 
Alpen in 3 grofsen Gruppen, der oberdeutschen, der franzd- 
sischen und der niederlindischen. Die oberdeutsche Gruppe 
behält den mittelalterlichen Charakter des Ornaments bis zum 
Schlusse des Jahrhunderts streng bei, die französische bildet 
mit ihrem leichteren und gefiulligeren Ornament den Ueber- 
gang zu der niederländischen, die in ihrer naturalistischen und 
malerischen Art die neuen Probleme am beharrlichsten zum 
Ausdruck bringt. In der ersten Gruppe sind die Künstler 
meistens Mönche, die Randverzierungen sind dem Texte der 
Bücher streng angepasst und die Malerei schliefst sich meistens 
der Architektur an, wobei der Grundgedanke die den Text 
umrahmende Rauke ist. Auch die französische Buchmalerei 
behält diesen Grundgedanken bei, aber die Ausführung der 
Ranke ist feiner und zierlicher, heiter spielend und durchsetzt 
mit Blumen und Thieren. Bei den Niederländern tritt an die 
Stelle der Ornamentranke die Randleiste und der Charakter 
des Schmuckes wird selbständig, indem der Gedanke der Ver- 
zierung des Textes zurücktritt und dafür die Randleiste zur 
frei zu verwerthenden Bildfläche wird. Zahlreiche Abbildungen 
von Initialen, Randleisten und sonstigen Buchmalereien sind 
dem Texte beigefügt. — Mit Abb. (Z. d. bair. Kunst- u. Gew.- 
Ver. 1897, S. 29.) 


Pompeji; von Albert Hoffmann. Auszug aus dem 
Prachtwerke von C. Weichhardt „Pompeji vor der Zer- 
störung“. Das Werk ist keine trockene archäologische 
Arbeit, die lediglich neben der Geschichte der Stadt den 
jetzigen Zustand der Ruinen vorführt, der Künstler hat 
es vielmehr, gestützt auf die noch vorhandenen Spuren 
der früheren Herrlichkeit, verstanden, mit reicher künst- 
lerischer Phantasie die alten Tempel und Hallen und die 
reiche Umgebung der Stadt, des alten Sommeraufenthaltes 
der reichen Römer, zu neuem Leben erstehen zu lassen. Es 
sind aber doch nicht nur Bilder der Phantasie, sondern es 
wird immer an das Nachweisbare angeknüpft und nur da, wo 
dies sich nieht vorfand, sind im Sinne der pompejanischen 
Baukunst, Kleinkunst und der römischen Kunst Ergänzungen 
vorgenommen. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 286, 
298, 302.) 

Oeffentliche Bauten. 


Gebäude für kirchliche Zwecke. „Centralbau oder 
Langhaus?“ Erörterung der Schallverhältnisse in 
Kirchen; von À. Sturmhoefel, Stadtbaurath a. D. (s. 1897, 
S. 645). Nach Besprechung der Schallentwickelung in Kirchen 
und Erwähnung der in dem Buche des Verfassers „Akustik 
des Baumeisters^ enthaltenen Angaben werden ausführlich 
bebandelt: die Schallstärke, die Reizschwelle (der Beginn 
des Hörens für einen bestimmten Hörer, für eine bestimmte 
Entfernung und eine bestimmte Schallquelle), ebene und mit 
Relief versehene Flächen in ihren verschiedenen Reflexions- 
wirkungen, mehrmalige Reflexion, Schallinterferenz, die Rede, 
die deutliche Aussprache der Konsonanten, die Klangfarbe 
und das Zeitmafs. Für das letztere ist namentlich die Fall- 
stäbchen - Einrichtung wichtig, durch die verschiedene genau 
messbare Schallstärken hervorgebracht werden können. Be- 
schreibung dieser Einrichtung und der mit ihr anzustellenden 
Versuche. Ferner werden besprochen die Schallkraft des 
Instrumentes, die Schallabnahme auf freiem Felde, das Wachsen 
der reflektirenden Flächen, die Wirkung der Reflexe im Hoch- 
walde, im Innern von Gebäuden und in grofsen Sälen, die 
Fufsbodenreflexe usw. Schliefslich wird die Frage „Langhaus 


oder Centralbau?“ erörtert und dabei der Schlusssatz auf- 
gestellt, dass das Rechteck als Grundriss hinsichtlich der 
Schallwirkung erheblich über allen Centralformen stehe, wobei 
man sich die Wirkung der Reliefs an den Wänden und ihre 
schallzerstreusnde Oberfläche nicht entgehen lassen dürfe. 
Das Studium des Aufsatzes ist dringend zu empfehlen, wenn- 
gleich eine endgültige Lösung der schwierigen Frage nicht 
vorliegt. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 329.) 


Neue katholische Garnisonkirche inBerlin; vom 
Regierungsbaumeister Menken. Im Südosten Berlins am 
Rande der Hasenhaide, nach der Form des lateinischen Kreuzes 
erbaute Militärpfarrkirche mit 77m hohem Westthurm. Aufsen- 
flächen der in rheinisch-romanischen Stilformen gehaltenen 
Kirche mit Tuffstein verblendet; Gesimse und Wasserschrägen 
aus Warthauer Sandstein; Schieferdächer nach deutscher Art; 
Rinnen und Abfallrohre von Kupfer; eiserner Dachstuhl. Das 
Innere ist mit Schwemmsteinkappen zwischen Rippen aus Tuff- 
stein und geinauerten Bögen überwölbt. Pfeilerwerk und sonstige 
Strukturtheile theils aus Sandstein, theils aus Tuffstein, durch- 
weg grau -grün gestrichen und in die im romanischen Sinne 
reich gehaltene Ausmalung hineingezogen, die von dem Maler 
Klinka in Berlin herrührt. Zu ebener Erde und auf den Emporen 
1200 Sitz- und 600 Stehplätze; vereinigte Niederdruckdampf- 
und Luftheizung von Joh. Haag in Augsburg; Gasbeleuchtung 
mit freistehenden geschmiedeten Kandelabern und Wandarmen. 
Baukosten einschliefBlich der Kosten für die innere Einrichtung 
rund 750000 A, d. h. für 1 am bebauter Fläche rd. 450 A, für 
1**m umbauten Raumes 28 4 und für 1 Sitzplatz 625 A. 
Aulser den bereits Genannten haben Didden & Busch in 
Berlin für Glasmalereien, Golde & Kaebel für geschmiedete 
Beschläge, Bildhauer Jven in Köln für das Figtirliche, 
Massler in Hannover für das bildnerische Ornamentwerk und 
Riegelmann in Berlin für das Schnitzwerk Tüchtiges ge- 
leistet. — Mit Abb. (Centralbl. der Bauverw. 1897, S. 208.) 


111. protestantische St. Lukas-Kirche in München; 
Arch. Prof. Albert Schmidt in München. Die auf dem 
Mariannenplatz erbaute Kirche ist in reicher malerischer 
Gruppirung im Uebergangsstil erbaut und hat über der 
Vierung eine Kuppel und an der Hauptseite zwei Thürme, 
die vom eigentlichen Baukörper beinahe losgelöst erscheinen 
und eigenthtimlich, aber nicht ungliustig wirken. Innere Säulen 
und äußere Architekturtbeile aus Werksteinen; die Flächen 
mit Verblendung aus graurothen Ziegeln; Altar, Kanzel und 
Taufstein aus farbigem Marmor. Im Grundrisse bildet die 
Kirche annähernd einen Centralbau mit einem an beiden Seiten 
polygonal abgeschlossenen Langschiffe von 46m und einem 
Querschiffe von 42m Länge. Die Seitenschiffe sind 7m breit. 
Auf den 4 Hauptpfeilern von Dolomit erhebt sich die 14» 
weite Kuppel zu 42m lichter Höhe. Das Innere der Kirche 
ist aus Rippen und Kappen durchweg massiv gewölbt. Die 
Akustik soll trotz der grofken Kuppel eine gute sein. Die 
Kirche nimmt in Folge der grofsartigen Anlage, der Kühnheit 
der Ausführung und der feinen künstlerischen Durchbildung 
einen hervorragenden Platz unter den neueren Bauten Münchens 
ein. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 241.) 


Wettbewerb für den Neubau einer 2. protestan- 
tischen Kirche (St. Paulus-Kirche) zu Basel. Aus- 
führliches Gutachten des Preisgerichts über die 56 eingelieferten 
Entwürfe. Vergebeu sind ein erster Preis von 1600.4, zwei 
zweite Preise von je 1200 und ein dritter Preis von 800 4. 
Die Pline der Architekten Curjel & Moser (1. u. 2. Preis) 
in Karlsruhe, H. Lüthy in Zürich (2 Preis) und Paul und 
Willy Reber (3. Preis) sind in schönen Zeichnungen ver- 
öffentlicht. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 133, 
166, 174, 182, 187.) 


Wettbewerb fiir eine reformirte Kirche der 
Gemeinde Außersiehl in Zürich. Mittheilung des Gut- 
achtens über die 81 Entwürfe. Es sind vergeben ein erster 
Preis zu 1600.4 an Vollmer & Jassoy in Berlin, drei zweite 
Preise von jo 800 4 an Curjel & Moser in Karlsruhe, 
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K. Bern in Westerland-Sylt und Neff & Großmann in 
Magdeburg. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 175, 182.) 


Gebäude für Verwaltungszwecke und Vereine. Neues Land- 
und Amtsgericht in Glatz. Ueber einem 3m hohen Keller 
ein Erdgeschoss und ein erstes Stockwerk von je 4,50 m Höhe 
und ein zweites Stockwerk von 4,30m Höhe; der Schwur- 
gerichtssaal ist 6™ hoch. Aufbenarchitektur im Anschluss an 
die örtliche Bauweise in Barockformen; Gliederungen der 
Aufsenseiten aus Heuscheuer Sandstein, an den Hofseiten aus 
hellen Verblendziegeln; Flächen geputzt; Mansardendach mit 
blauglasirten Freywaldauer Ziegeln gedeckt. Decken zumeist 
aus Stein und Eisen gewölbt, in einzelnen Räumen, vor allem 
in der Kasse und dem Grundbücherraume, nur aus Stein. Warm- 
wasserheizung, im Schwurgerichtssaale durch eine Luftheizung 
ergänzt. Baukosten 446000 4 einschl. 20000 Æ für Neben- 
anlagen, also nach Abzug der letzteren für 1 am bebauter Fläche 
330,75 4 und für 1cbm umbauten Raumes 19,02. 4. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 188.) 


Preisbewerbung für den Neubau des Rathhauses 
in Leipzig (s. 1897, S. 171). Oertliche Bedingungen für die 
Aufstellung der Entwürfe und Hauptgesichtspunkte für die 
Ausarbeitung; Beschreibung der erfolgreichen Wettbewerb- 
entwürfe. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, Nr. 26 u. ff.) 


Das Rathhaus in Zahna; Arch. Baugewerksmeister 
Richter. Wunderbare Zusammenlegung von Wohnungen, 
Rathskeller, Spritzenraum, Kämmerei, Sparkasse, Amtsgericht 
und Gefängniszellen im Erdgeschoss; im Obergeschoss ein 
grofser Saal mit Gallerien und Bühne an der einen Seite 
eines Ganges, an der anderen Seite Geschäftszimmer des 
Magistrates und der Polizeiverwaltung und ein Sitzungssaal der 
Stadtverordneten. Für alle diese Räumlichkeiten ist nur ein 
Eingang vorgesehen. Aufsenseiten in ziemlich nüchterner 
Weise in gothisirenden Bauformen mit Thurm und Giebel als 
Backsteinreinbau ausgeführt. Die Eigenthümlichkeiten der 
Anlage lassen sich vielleicht rechtfertigen durch die Forde- 
rungen, die von einer kleinen Stadt gestellt wurden. — Mit 
Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 714.) 


Reichspost- undTelegraphen-Gebáudein Karls- 
ruhe. Gutachten der Königlichen Akademie des Bauwesens 
über den neuen Entwurf, der für das AeuíBere Barockformen 
zeigt. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 281.) 


Neues Justizgebiüiude in München; Arch. Friedr. 
Thiersch in München. Der Ausführung des stolzen Baues 
ging eine lange Leidensgeschichte voraus. In Folge der 
geringen vom Landtage 1887 genehmigten Bausumme von 
3100000 Æ mussten 5 Vorentwürfe und 1 Hauptentwurf nebst 
Kostenberechnungen aufgestellt werden, um überzeugend dar- 
zuthun, dass ein Monumentalbau nicht mit so geringen Mitteln 
herzustellen war. Schliefslich wurden 5990000 .4 vom Land- 
tage bewilligt und der Bau 1890 begonnen. Die lehrreiche 
Vorgeschichte des Baues ist in dankenswerther Ausführlich- 
keit geschildert und liefert ein anschauliches Bild davon, 
wie lange und schwere Kümpfe der Architekt oft zu bestehen 
hat, um mit seinen Ansichten durchzudringen. — Der Bau be- 
steht im Wesentlichen aus 2 Lángsbauten von je 109,55 m Länge 
und 3 Querbauten, deren äufsere 80,73 m lang sind. Das Unter- 
geschoss enthält die Wohnung des Hausmeisters und die 
Räume für Heizung, Lüftung, Druckerei, elektrische Beleuch- 
tung usw., das Erdgeschoss die Amtsgerichte, das 1. Ober- 
geschoss die Landgerichte, das 2. Obergeschoss die Staats- 
anwaltschaft und das Schwurgericht, das 3. Obergeschoss 
Justizministerium, Oberlandesgericht und Oberstaatsanwalt- 
schaft. Auf der kurzen Achse des Baues liegt die Central- 
halle mit 66,5 m hoher Kuppel, der am reichsten ausgebildete 
Bautheil, in dem sich der Hauptverkehr im ganzen Hause ver- 
eint. Der zur Ausführung gewählte Barockstil kommt vorzugs- 
weise in der farbig behandelten Centralhalle und den Treppen- 
häusern in wirklich grofsartiger Weise zum Ausdruck. Der 
Sockel des Gebäudes ist mit grauem Granit verkleidet, die 
übrigen Fassadenflächen mit hellgelbem Donausandstein. Die 
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Ausschmückung des Gebäudes zeugt von der reichen Erfin- 
dungsgabe des Künstlers, der albe Einzelheiten selbst ent- 
worfen, ja selbst zu Pinsel und Palette gegriffen und Fresken 
gemalt hat, um die ihn, wie es in dem Aufsatze heifst, mancher 
„gelernte Maler“ beneiden könnte. Sämmtliche bauliche Einzel- 
heiten sind eingehend beschrieben. Am 10. Mai 1897 ist der 
Prachtbau eingeweiht. Hoch geehrt wurde der Architekt, dem 
der Justizminister in der Eröffnungsrede die Worte weihte: 
„Ruhm und Ehre sind des Meisters unvergänglicher Lohn !* 
— Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 248, 257, 265, 281, 317.) 


Wettbewerb für ein Stadthaus zu Brunoy. Be- 
sprechung der Ergebnisse des Wettbewerbes und Darstellung 
der mit dem ersten und zweiten Preise ausgezeichneten Ent- 
würfe der Architekten Briasson und Charpentier - Bosio. 
— Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 318, Tafel 63 u. 64.) 


Sparkasse, Steuer- und Postamt zu Pont-ä- 
Mousson. Beschreibung des bei dem Wettbewerbe mit dem 
ersten Preise ausgezeichneten Entwurfes des Architekten 
E. Toussaint. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 341, 
Tafel 69.) 


Postgebäude in Chicago; Arch. Henry Jves Cobb. 
Mächtiges Gebäude mit acht Geschossen, in dem das Haupt- 
post- und Steueramt, das Unter-Schatzamt, das Föderations- 
gericht und andere Verwaltungsämter von Chicago unter- 
gebracht werden sollen.  Gesammtkosten 16 Millionen .4. 
Grundfläche der Verwaltungsräume 60000 am; Grófse des Bau- 
platzes 130X107 m. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, 
S. 415, 426, 494, Taf. 75 und 76.) 


Statistische Nachweisungen über die im Jahre 
1895 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten 
vollendeten Hochbauten. I Kirchen, II. Pfarrhäuser, 
III. Schulhäuser, IV. Höhere Schulen, V. Seminare, Alumnate 
usw., VI. Turnhallen, VII. Gebäude für akademischen und 
Fachunterricht, VII. Gebäude für Kunst und Wissenschaft, 
IX. Gebäude für technische und gewerbliche Zwecke, X. Ge- 
bäude für gesundheitliche Zwecke, XI. Ministerial-, Regierungs- 
gebäude usw., XII. Geschäftshäuser für Gerichte, XIII. Ge- 
fängnis- und Strafanstalten. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, 
Anhang, S. 68.) 


Gebäude für Unterrichtszwecke. Städtische Realschule 
zu Elmshorn. Das nach den Plänen des Stadtbauamtes im 
Ziegelreinbau mit rothen Verblendern der Ullersdorfer Werke 
(Schlesien) erbaute Gebäude zeigt ansprechende mittelalter- 
liche Bauformen und ist zweigeschossig mit breitem Mittel- 
risalit und 2 Seitenflügeln. Zweckmäfsiger Grundriss. Dach 
mit altdeutschen glasirten Falzziegeln eingedeckt; Keller und 
Gänge überwülbt zwischen eisernen Trägern; in den andéreu 
Ráumen Schürmann'sche Decken zwischen £-Trägern, nur in 
der Aula Holzbalkendecke. Treppen von Granit; Sammel- 
heizung. Die Aula ist reich ausgestattet mit Wandtäfelung, 
Parketfufsboden und Malerei. Baukosten 200000 Æ einschl. 
20000 A fiir Grunderwerb. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, 
S. 708.) 

Biirgerschule 3 und 4 in Cassel; Arch. Stadtbaurath 
von Noél. Gemäß dem in dem spitzen Winkel zwischen 
zwei Strafgen liegenden Bauplatze schliefsen sich an einen 
Kopfbau zwei Flügel, der eine für Knaben, der andere für 
Mädchen bestimmt. Dreigeschossiges Gebäude mit gelben und 
rothen Verblendsteinen und Formsteinen; je 16 Klassenzimmer 
von 58, 59 bis 67,41 am Grundfläche für Knaben und Mädchen 
und die erforderlichen Nebenráume.  Werksteine nur zum 
Sockel, den Hauptportalen und dem Uhrgiebel verwendet; 
Keller und Freitreppen aus Granit vom Fichtelgebirge. Auf 
dem Hofe liegt die Turnhalle von 12X24m, die zugleich als 
Aula dient. An sie schliefst sich der Abort für Knaben, 
während der für Mädchen sich fast in ganzer Länge an den 
betreffenden Gebäudeflügel lehnt. Eine solche Lage der Ab- 
orte dürfte entschieden zu verwerfen sein, selbst wenn auch 
Wasser zur Spülung zur Verfügung steht. Haupttreppen im 
Gebäude aus Eisenblech mit aufgeschraubten Eichenbohlen ; 
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Niederdruck - Dampfheizung;; Lüftungskanäle münden auf dem 
Dachboden. Die Klassenzimmer erhalten ihr Licht durch je 
4 Fenster mit etwa 144m Lichtflüche, also mehr als !/s der 
Zimmerfliche. Abendbeleuchtung durch Gas. Ausführungs- 
kosten für das Hauptgebäude 335000 4, für die Turnhalle 
18500 4, für die Aborte 6000.4; demnach für 1am 208.4, 
43 A und 30.A und für 1°>™ 10,50 M, 5,504 und 13.4. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 219.) 


Anatomisches Institut der Universität Breslau. 
Das zweigeschossige Gebäude hat seinen Platz in unmittel- 
barer Nähe der bisher erbauten klinischen und medicinischen 
Anstalten erhalten, ist ale Backsteinbau unter mäfsiger An- 
wendung von Form- und Glasursteinen errichtet und mit 
Schiefer nach deutscher Art eingedeckt. Im Innern sind die 
Gliederungen gleichfalls aus ungeputztem Backstein hergestellt 
und nur die Flächen erhalten einen Putzbewurf. Fufsböden 
theils aus harten Thonfliesen, theils aus Terrazzo, theils aus 
kiefernen St&ben. Niederdruck-Dampfheizung. Baukosten zu 
400000 .4 oder 20.4 für 1cbm veranschlagt. Dazu kommen 
noch die Kosten für die innere Einrichtung und die Aulsen- 
anlagen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 245.) 


Chemisches Institut der Universität Breslau. 
Nachdem das 1851/52 nach den Angaben von Bunsen erbaute 
und bereits 1858 durch den Aufbau eines zweiten Stockwerkes 
vergröfserte chemische Institut sich seit geraumer Zeit als 
unzulänglich erwies, sowohl nach Gröfse und Anordnung der 
Räume als auch nach seinor inneren Ausstattung, ist es neuer- 
dings gänzlich umgebaut und durch einen Erweiterungsbau ver- 
gröfsert, der es &ufBerlich mit dem Universitütsgeb&ude ver- 
bindet. Kosten des Umbaues 54800 Æ, des Erweiterungsbaues 
153600 4. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 244.) 


Collége de Boudry bei Neuchátel; Architekt 
A. Rychner. Schule für Knaben und Mädchen; 11 Unterrichts- 
räume von 10,0Xx6,5 m mit 1,30 am für den Schüler und 3,00 » 
Höhe; im 2. Geschosse ein grofser 250 Personen fassender 
Festsaal. Mittelbau und 2 Seitenflügel, dahinter die Turn- 
halle von 200 am Grundfläche und 6m Höhe. Das 3geschossige 
Hauptgebäude mit Treppen von Granit, Parketfufsboden und 
Niederdruck-Dampfheizung kostet 195 200 & oder 16,8 M fiir 
1cbm, die Turnhalle 9,6 4 für 1ecbm, Klarer tibersichtlicher 
Grundriss, luftige Gänge, helle Zimmer, einfache Architektur. 
— Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 145.) 


Gebäude für Gesundheitspfiege und Rettungswesen. Polizei- 
liche Anforderungen an den Bau und die Ein- 
richtung von Krankenhäusern in Preußen (s. 1897, 
S. 516). Der 1895 erlassene Entwurf betrifft aufBer den 
eigentlichen Krankenbäusern auch Privat-Krankenhäuser, Ent- 
bindungs- und Irrenanstalten. Unterschieden werden grofbe 
Anstalten mit mehr als 150 Betten, mittlere mit 50 bis 150 
und kleine mit weniger als 50 Betten. Vorschriften für An- 
lage und Bau, innere Einrichtung, Nebengebäude, Unterbringung 
der Kranken, Strafbestimmungen. Bis jetzt ist die Anordnung 
noch in keiner Provinz in Wirksamkeit getreten, wohl aus 
dem Grunde, dass sie Alles zu sehr nach festen Vorschriften 
ordnen will und auf bestehende Krankenhaus - Einrichtungen 
keine Anwendung finden kann, aufBerdem .in erster Linie auf 
grofse Anstalten zugeschnitten ist. Ist es auch als sehr zweck- 
mälsig anzuerkennen, dass diesen Bestimmungen für neue 
Hauptanstalten auf alle Fälle Geltung verschafft. wird, so 
wird doch darauf hinzuwirken sein, sie für kleine Privat- 
anstalten, die sich naturgemäfs in ihrer Anordnung nicht 
allzuweit von der Einrichtung des bürgerlichen Wohnhauses 
entfernen dürfen, je nach Art, Lage und Einrichtung mehr 
oder weniger abzu&ndern. (Deutsche Bauz. 1897, S. 193.) 


Neue Rathsapotheke am Marktplatze in Bremen 
nach den Plänen des Dombaumeisters Salzmann, an Stelle 
des 1893 abgebrannten Gebäudes. Edle Formen der deutschen 
Renaissance passen sich würdig dem Platze, einem der schön- 
sten Deutschlands an. Strafsenseite aus Bunzlauer Sandstein. 
Kosten der Sandsteine und der Dacheindeckung 42000 AM, 


wovon je 15000 M der Besitzer und die Bremer Staats- 
behörden, den Rest kunstsinnige Bürger beisteuerten. — Mit 
Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 362.) 


Badehaus für Bad Suderode; Arch. Herrmann in 
Quedlinburg. Ziegelreinbau mit Bruchstein-Plinthe und Quader- 
ecken; Mittelbau und 2 Seitenflügel mit Fachwerksgiebeln; 
Schieferdach. In einem Anbau unter Pappdach Waschhaus und 
Kesselhaus. 28 Bäder 1. und 2. Klasse für Männer und Frauen 
getrennt, ein Moorbad, ein römisch-irisches und ein russisches 
Bad. In besonderem Anbau ein 8X12m grofses Schwimmbad. 
Gute Entwässerung und Zuleitung klaren Gebirgswassers. 
Scheidewünde der Badezellen sind aus 8m starken Scagliol- 
Bautafeln. Zweckmäßßige Einrichtung; bebaute Grundfläche 
38x25 m. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 808.) 

Neubauten der Königlichen Charite in Berlin. 
Die Charité, die gröfste und älteste Heilanstalt Berlins, geht 
mit ihrer Geschichte bis auf das Jahr 1710 zurück und ist im 
Laufe der Zeit vielen Umänderungen und Erweiterungen unter- 
worfen, um der wachsenden Zahl der Kranken und den neueren 
Forderungen der ärztlichen Wissenschaft und der Gesundheits- 
lehre zu genügen. Waren doch im Anfange dieses Jahrzehntes 
oft nahezu 1800 Kranke untergebracht, während die vorhan- 
denen Krankengelasse bei regelrechter Belegung nur für 1300 
reichten. Um allen diesen Uebelständen abzuhelfen, wurden 
seit 1893 in der Abtheilung für Bauwesen im Ministerium der 
öffentlichen Arbeiten Skizzen zu einem weitgreifenden Um- 
und Erweiterungsbau entworfen; dann entstanden 1895 und 
1896 auf Grund eines im Kultusministerium aufgestellten Bau- 
planes die neuen Ausarbeitungen, die gegenwärtig dem Land- 
tage vorliegen. Danach soll das ganze Grundstück eine ein- 
heitliche Bebauung erhalten und auch der alte Kirchhof mit 
einem hygienischen Institut besetzt werden. Bei den baulichen 
Anlagen sollen alle medizinischen und gesundheitlichen An- 
forderungen und die vielen im Laufe der letzten Jahrzehnte 
bei der Errichtung von Krankenhäusern und Kliniken ge- 
sammelten Erfahrungen im vollen Umfange berücksichtigt 
werden. Gruppenweise angeordnete Sammelheizung, elektrische 
Beleuchtung mit eigener Kraftanlage und umfangreiche Dampf- 
koch- und Entseuchungs -Einrichtungen- Die Gebäude sollen 
im Aeufgeren eine ziegelverblendete Fläche mit Sandstein-Glie- 
derungen erhalten; die Dächer werden mit Schiefer nach 
deutscher Art eingedeckt. Die Kosten der Bauten auf dem 
Charitegrundstücke einschlielklich der inneren Einrichtungen 
sind zu rd. 9380000 Æ berechnet, diejenigen für das hygienische 
Institut auf dem alten Kirchhofe, einschliefslich der inneren 
Einrichtung und der Aufsenanlagen zu 520000 A. Die Aus- 
führung muss hauptsächlich auf Erhaltung des Betriebes 
während des Umbaues Rücksicht nehmen und kann daher nur 
in mehreren aufeinander folgenden Bauabschnitten nach einem 
genau festgestellten Fristenplane erfolgen. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 205—208; Deutsche Bauz. 
1897, S. 196.) 


Sool- und Moorbadeanstalt in Berg-Dievenow; 
von Schöltz & v. Prusinowski. Eingeschossiges Gebäude 
mit 11 Badezellen für Sool- und 2 für Moorbäder, letztere mit 
je 2 Wannen. Die Wannen für den Moorbrei sind fahrbar und 
werden in einem Anbau mit dem erwärmten Brei gefüllt. 
Erwärmung des Wassers und des Moorbreies durch kupferne 
Heizschlangen, die den Dampf aus einem im Erdgeschoss auf- 
gestellten Röhrenkessel erhalten, der auch die in den Zellen 
aufgestellten Heizkörper versorgt. Hölzerne Wannen. Die 
Anlage ist mustergültig für einen Betrieb in beschränktem 
Umfange. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 563.) 


Wohlthatigkeits-Anstalten. Neues Münnerasyl des 
BerlinerAsylvereins fürObdachlose in derWiesen- 
stralße; Arch. G. Tóbelmann. 700 Personen können in 
einer Nacht die Wohlthaten einer ordnungsmäßigen Nachtruhe 
mit Bad und Speisung geniefsen. Das Gebäude bedeckt eine 
Fläche von 45009™. Eine 25™ lange, 12™ breite Sammelhalle 
mit Heizung, Lüftung und Oberlicht-Beleuchtung bietet 400 
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Sitzplätze für die Ankommenden. Diese werden hier nach 
ihren Wünschen in Gruppen getheilt und gelangen entweder 
zu den Bädern mit 60 Brause- und 20 Wannenbädern, oder 
zu den Waschräumen mit 60 Waschbecken für Kalt- und 
Warmwasser. Sodann kommen die Asylisten in die 50 m Lange, 
für 300 Personen mit Tischen und Bänken ausgerüstete Speise- 
halle, die mit der Küche verbunden ist. An die Speisehalle 
schliefsen sich zu beiden Seiten fischgrätenförmig 14 Schlaf- 
säle mit je DO Betten; am Ende der Speisehalle liegen die 
Aborte. Links vom Haupteingange liegt das 3 geschossige 
Verwaltungshaus mit 8 Beamtenwohnungen. Einfache, aber 


zweckentsprechende Bauweise; gefällige Anordnung der Ge-. 


bäude, die von dem hohen Beamtenhause und dem Wasser- 
thurme beherrscht werden. Baukosten 465000 4. - Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 254.) 


Kleinkinderbewahranstalt Amalienschule in 
Altenburg; Arch. Max Goldmann. Auf einem ganz un- 
regelmüfBigen Bauplatze, auf dem Höhenunterschiede von 4,90 m 
vorkamen, ist das Gebäude 1895 in Backsteinreinbau aus rothen 
Backsteinen unter sparsamer Verwendung von Glasuren und 
Sandsteinwerkstücken in sehr geschickter Weise aufgeführt. 
2 Geschosse bieten Raum für 150 noch nicht schulpflichtige 
Kinder. Jedes Kind erhält für 50 / wöchentlich Kost und 
Pflege. Im Kellergeschosse liegen die Hausmannswohnung, 
der Raum für die Kinderwagen und die Wirthschaftsräume, 
im Erdgeschosse 2 Unterrichtsräume, ein Spielsaal und ein 
Schlafraum für kleine Kinder; im Obergeschosse Wohnungen 
für die Lehrerinnen und Dienstboten und die Wäschekammer. 
Baukosten 37000 X. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 460.) 


Erstes deutsches Lehrerheim in Schreiberhau; 
(s. 1897, S. 660). — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 741.) 


Gebäude für Kunst und Wissenschaft. Verlegung des 
Botanischen Gartens in Berlin. Die Verlegung von der 
Potsdamerstrafge nach der Domäne Dahlem ist erforderlich, 
weil der Garten jetzt vollständig von hohen Bauwerken ein- 
geschlossen ist, die Gebäude meistens nicht genligend grofs 
sind und dem Museum der erforderliche Raum mangelt. Das 
jetzige Gelände ist 11,75 a, das auf der Domäne Dahlem bei 
Steglitz in Aussicht genommene 40,5h* grof. Hier soll auch 
ein pharmaceutisches Institut für 240 Studirende errichtet 
werden, das 520000 M an Baukosten erfordern wird, während 
die Gesammtkosten der Verlegung etwa 4640000 Æ betragen 
werden. Aus dem beigegebenen Lageplane ist die allgemeine 
Anordnung des neuen Gartens ersichtlich; ein Theil ist dem 
Publikum verschlossen und dient nur wissenschaftlichen 
Zwecken. Nach dem Bauplane wird der Garten enthalten: 
die systematische Abtheilung, das Arboretum, die pflanzen- 
geographische Abtheilung, die ökonomische Abtheilung, die 
Abtheilung für Medicinal- und Giftpflanzen, die morphologisch- 
biologische Abtheilung, die pomologische Abtheilung, die Ab- 
theilung für Topfgewächse, den Versuchspark für die Studiren- 
den und das Erdmagazin. Für Einrichtung dieser Abtheilungen 
sind 915800 A angesetzt. Die Gewächshausbauten sind einzu- 
theilen in Schauhäuser, Kulturhäuser, Frühbeete und Erd- 
häuser. Brauchbares Wasser findet sich erst in 50m Tiefe 
unter der Erdoberfläche, doch kann auch Anschluss an die 
Charlottenburger Wasserwerke erfolgen. Die Feuergase sämmt- 
licher Feuerungen werden durch einen Schornstein abgeführt. 
Was nach Neueinrichtung des Gartens mit dem alten Ge- 
lände geschehen soll, darüber ist noch nicht entschieden, die 
Verwandlung in einen öffentlichen Park ist angestrebt. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 196.) 


Preisgekrönter Entwurf für das Stadttheater in 
Kiew; vom Geh. Staatsrath Victor Schroeter. Ziegelrein- 
bau mit Terrakotten. Die Bühne mit den Nebenräumen ist 
grofs gedacht, letztere sind in einem eigenen niedrigen, vom 
Bübnenhause getrennten Gebäude untergebracht, das einen 
kleinen Hof an drei Seiten umschliefst. Eigenartig ist der 
Aufbau des Zuschauerhauses und sein Dachabschluss. Der 
Zuschauerraum fasst 1500 Personen; für Kleiderablagen ist 


! 


genügend gesorgt, das Foyer dient zugleich als Logenverbin- 
dungsgäng. Für das Publikum sind 9 Zugänge und 6 Treppen 
vorhanden. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 171.) 


Alterthumsmuseum in Cairo (s. 1897, S. 43); Arch. 
Marcel Dourgnon. Beschreibung und Darstellung des auf 
Grund eines internationalen Wettbewerbes entstandenen Ent- 
wurfes von Dourgnon. — Mit Abb. (Construct. moderne 1891, 
S. 484, Taf. 58.) 


Gebäude für Ausstellungszwecke. Bauten der Garten- 
bau-Ausstellung in Hamburg. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 278—211.) 


Sächsisch-thüringische Industrie- und Gewerbe- 
Ausstellung in Leipzig.  Eingehende Darstellung und 
Beschreibung der Gesammtanlage und der bemerkenswerthesten 
Bauten. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, Nr. 19 A u. ff.) 


Gebäude für Vergnügungszwecke. Ingenieur-Vereins- 
häuser. Bei dem ungeheuren Umfange, den die Kulturarbeit 
der Ingenieure in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, wurde 
die Schaffung eigener Häuser in den Hauptstädten der wich- 
tigsten Kulturländer ein dringendes Bedürfnis. Die hieraus 
entstandenen Ingenieur-Vereinshäuser in Berlin, London, Paris 
und Newyork werden eingehend besprochen und dargestellt. 
In Berlin ist das Haus des „Vereins deutscher Ingenieure“ 
erbaut von Reimer & Körte, die in dem Wettbewerbe den 
Sieg davontrugen. In Paris ist das Haus der ,Société des 
Ingénieurs Civils“ (s. 1897, S. 561) erbaut von dem Architekten 
Delmas. Charles Barry erbaute 1895 das Haus der 
„Institution of Civil Engineers^ in London und 1896 wurde 
das Gebäude der „Society of Civil Engineers" in Newyork 
nach den Plänen von L. W. Eidlitz errichtet. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 261—263, 282—285.) 


Gebäude für Handelszwecke. Handelskammer zu Paris; 
Arch. Risch. Auf beschränktem Bauplatze mit grofser Ge- 
schicklichkeit aus Eisen, Glas und Terrakotta erbautes Gebäude, 
hauptsächlich bestimmt für die Auskunftei und für die Auf- 
stellung der Waarenproben. — Mit Abb. (Construct. moderne 
1897, S. 431, 441.) 


Leichenhäuser und Friedhöfe. Grabkapellen vom Arch. 
M. Goury in Paris. Drei kleine Kapellen über Familien- 
gräbern, die sich auf dem Friedhofe von Passy, von Corvole 
und auf dem Ostfriedhofe befinden. — Mit Abb. (Construct. 
moderne 1897, S. 330, Taf. 65.) 


Privatbauten. 


Arbeiter - Wohnungen. Fünffamilienhaus auf dem Gute 
Kluckowo (Westpr.); von Wilcke. Fiir Arbeiterwohnungen 
auf dem Lande sind mindestens zu fordern eine Stube, eine 
geräumige Kammer und zur Förderung der Reinlichkeit auch 
eine selbständige kleine Küche (abgeschlossener Kochraum); 
in zweiter Linie kommen ein kleiner Keller, Bodenraum und 
Räucherkammer, zugleich Speisekammer in Frage. In Kluckowo 
sind aus örtlichen Rücksichten in dem eingeschossigen Gebäude 
5 Wohnungen untergebracht, deren jede eine Stube von 20,34 am, 
eine Kammer von 14,08qm und die Küche eine 5,74m Grund- 
fläche enthält, oder bei 2,7 = Höhe 108,46 دہ‎ Raum. Es können 
nach der mitgetheilten Anordnung beliebig viele Wohnungen 
aneinander gereiht werden, doch ist die beste Einrichtung das 
Vierfamilienhaus. Die Aufsenwände des Gebäudes, Ziegelrein- 
bau mit Kalkfugung, haben eine 14cm breite Luftschicht er- 
halten; das Dach mit ostpreußischen Falzpfannen eingedeckt. 
Alle Einzelheiten gehen aus den mitgetheilten Zeichnungen 
hervor. Die Gesammtkosten des Gebäudes, ausschliefslich der 
etwa 8 9|, betragenden Fuhrkosten, betrugen rund 9000 .& 
oder 1800 A Tir eine Familie, 32,15 Æ für 1am Grundfläche 
oder Bai A für 1cbm Raum. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 
1897, S. 73, 81.) 


Wohn- und Geschäftshäuser. Berliner Neubauten: 
Wohnhaus Rothschild, Regentenstr. 19a, Arch. Kayser 
& v. Großheim. Bei der geringen Breite der Strafsenseite 
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von nur 17 m ist das Gebäude, das für eine vornehme Wohnung 
in den 3 Geschossen bestimmt wurde, besonders nach der 
Tiefe entwickelt, und zwar mit Dreitheilung. Der Zugang 
liegt im tiefen Erdgeschosse, das die Wohnung des Pförtners 
und die Wirthschaftsräume enthält, und führt zu einer grofsen, 
durch das hohe Erdgeschoss und das Obergeschoss reichenden 
Diele. In ersterem befinden sich die Wohn- und Gesellschafts- 
räume, in letzterem die Schlafräume für die Familie und die 
Kinder. Im Dachgeschosse liegen die Waschkliche mit Zubehör 
und die Fremdenzimmer. Der Grundriss ist aufserordentlich 
zweckmälßig und klar. Die Strafsenseite ist in den Formen 
der Frührenaissance von schlesischem Sandsteine hergestellt 
und ist sehr wirkungsvoll. Die Ausstattung ist künstlerisch 
und reich durchgeführt. Baukosten 255075 M; davon sind 
16200 4 Zuschlag für die 270 am grofse Sandsteinfront (60 M 
für 1am) gerechnet, sodass 238875 M für das Gebäude mit 
455 an Grundfläche verbleiben, also 525 4 für 1am. Das 
Stallgebäude von 63 an Grundfläche kostet 22000 A. also 
` 850 4 für 1am, — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 193.) 


Wohnhaus v. Dirksen in Berlin; Arch. Kayser & 
Groszheim. Das palastähnliche Gebäude liegt in einem 
grofsen Garten, mit dem hinteren Flügel schiefwinkelig gegen 
die Strafsenseite; die hierdurch entstehende Schwierigkeit ist 
im Grundrisse meisterhaft gelöst. Das Gebäude hat ein hoch- 
gelegenes Erdgeschoss und ein Obergeschoss und ist mit einer 
Stralßenseite aus schlesischem Sandstein in Formen der italie- 
nischen Hochrenaissance erbaut; Hof- und Gartenseiten sind 
mit Cement sandsteinartig geputzt. Von der Durchfahrt ge- 
langt man über eine in ihr liegende seitliche Treppe in die 
durch beide Geschosse reichende glasüberdeckte Halle mit 
anschliefßendem grofsen Vorplatze. Im Erdgeschosse liegen 
die Gesellschafts- und die eigentlichen Wohnräume, im Ober- 
geschosse die Schlafräume. Der innere Ausbau ist sehr reich 
aber behaglich; die Zimmer enthalten eine Auswahl von 
Werken der Malerei und Plastik. Die ganze Anlage hat einen 
aulserordentlich vornehmen Anstrich. An dem geräumigen 
Hofe liegen der Pferdestall, dessen Wände und Decken mit 
glasirten Ziegeln bekleidet sind, und der Wagenschuppen. — 
Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 306.) 


Wohnhaus in Berlin, Lessingstrafse Nr. 17; Arch. 
Th. Müller & Haseloff. Der Grundriss weicht insofern von 
dem bei Berliner Miethshäusern üblichen ab, als das sogen. 
Berliner Zimmer als Durchgangszimmer vermieden ist und an 
der Stelle, wo dieses gewöhnlich untergebracht wird, das 
durch Oberlicht erleuchtete Treppenhaus eingefügt ist. Hier- 
bei wird auch der dunkele Eintrittsflur durch ein belichtetes 
Vorzimmer ersetzt, dass die Verbindung mit dem allerdings 
dunklen Gange des Seitenflügels herstellte. Barockbau mit 
Erdgeschoss und zwei Obergeschossen ; Mittelrisalit mit Giebel; 
im hohen Kellergeschoss ein Laden; Mansardendach. — Mit 
Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 638.) 


Kaufhaus in Berlin; Jaegerstrafse Nr. 40; Baumeister 
H. Brösecke. Bemerkenswerthes Beispiel für die Ausnutzung 
eines an der Strafse nur 9,23 m breiten, unregelmälsig gestal- 
teten Bauplatzes zu einem eleganten geräumigen Kaufhause. 
In jedem der 4 Geschosse ist ein einziger Ladenraum ge- 
schaffen; im Erdgeschosse geht von ihm die Breite des Haus- 
einganges ab, der nach der Haupttreppe und dem Aufzuge 
führt. Reiche Renaissancefassade in Sandstein; feuersichere 
Decken. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 614.) 


Vorbau der Villa Herz in Wannsee bei Berlin; 
Arch. Schulz & Schlichting. Reizende kleine Vorhalle 
auf dem Treppenabsatze vor der Eingangsthür der Villa. 
Durch geschickte Anordnung und sachgemäfls durchgeführte 
Ausbildung des Holzverbandes ist eine reiche Gesammtwirkung 


erzielt. Das kleine Bauwerk kann als ein gutes Vorbild em- 


pfohlen werden. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 410.) 


Geschäfts- und Wohnhaus Moritz Kröber in 
Altenburg; Arch. Max Goldmann. Viergeschossiger Bau 


an einer Strafsenkreuzung mit geringer Bautiefe. — Mit Abb. 
(Baugew.-Z. 1897, S. 890.) 


WohnhausHeroldt in Bromberg; Arch. F. Weidner. 
Viergeschossiger Putzbau auf einem Eckgrundstilck in nüchternen 
Barockformen. Das reichlich vorhandene Hinterland ist als 
Garten und Kinderspielplatz ausgenutzt. In den Obergeschossen 
je eine kleine und 2 gröfsere Miethwohnungen. Wegen der 
geschlossenen Anordnung sind die Räume sehr bequem und 
durch Loggien nach dem Garten, Balkone und Erker nach 
der Strafse zu freundlich und behaglich. Leider entbehren die 
breiten Gänge des unmittelbaren Lichtes gänzlich. Trotz der 
gediegenen Ausführung und Ausstattung sind die Baukosten 
nur 500 4 für 14m, eine geringe Summe flir ein Vorderhaus mit 
50 Strafsenlinge. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 600.) 


,Kaiserhaus" in Bromberg; Arch. Swiencicki. Vier- 
geschossiger Barockputzbau am Schnittpunkte zweier der 
schönsten Strafen der Stadt mit vielen Balkonen, Dacherkern, 
einem Thurme mit nicht gerade schöner Bekrönung und zahl- 
reichem künstlerischen Beiwerke. Unten Geschäftsräume und 
Café, oben Wohnungen. Modernes städtisches Wohnhaus mit 
allen Bequemlichkeiten der Neuzeit und doch hinsichtlich An- 
ordnung der Treppen und Flure und Lage der Küche nicht 
einwandsfrei. Baukosten 200000 #. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 
1897, S. 426.) 

Landhaus Kieschke im Grunewald; Arch. L. Dihm. 
Backsteinbau mit zum Theile geputzten Flächen; Fachwerk- 
giebel mit Putzflüchen; deutsches Schieferdach. Durch ver- 
schiedene Anstriche ist eine farbige Gesammtwirkung angestrebt. 
Das Innere ist einfach aber gediegen. Das Haus ist mit allen 
Bequemlichkeiten der Neuzeit ausgestattet. Gesammtkosten 
74000 & oder 26,40 AS für 1cbm. — Mit Abb. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 256.) 

Wohnhaus zu Paris; Arch. Gion. Eingebautes Wohn- 
haus mit nur 10m Strafskenseite und sehr bemerkenswerthem 
Grundrisse. Im niedrigen Untergeschoss Eingangshalle, Haupt- 
treppe, Ktichen und Gesindestube; im ersten Hauptgeschoss 
Speisesaal, Bibliothek und Empfangssaal; im zweiten Haupt- 
geschoss Arbeits- und Schlafzimmer; in der Mansarde Fremden- 
und Schlafzimmer. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, 
S. 378, 387, 399, Tafel 71 bis 73.) 


Landwirthschaftliche Bauten. Das preufsische Ministerium für 
Landwirthschaft, Domänen und Forsten hat neuerdings ein Werk 
über die Behandlung von Entwürfen und Bauausführungen beraus- 
gegeben, das eine Fülle von Erfahrungen birgt und auch für andere 
Bauwerke beachtenswerthe Einzelheiten bringt. Ein Auszug 
der allgemeinen Vorschriften aus diesem Werke wird in dem 
vorliegenden Aufsatze gebracht, besonders behandelt sind noch 
die Pferdeställe, Rindviehställe, Schafställe, Schweineställe, 
Geflügelställe, Düngerstätten und Speichor. Das Studium dieser 
Vorschriften ist jedem Techniker, der mit landwirthschaftlichen 
Bauten sich zu beschäftigen hat, in hohem Grade zu empfehlen. 
(Baugew.-Z. 1897, S. 549, 563, 584.) 


Scheune des Rittergutes Koslitz bei Grofsenhain. 
Die massive Scheune von 60%X15m Grundfläche enthält an 
8 Durchfahrten 2 grofse und 2 kleine Bansen, von denen die 
mittleren grofsen Bansen unterkellert sind. Grundmauern aus 
Stampfbeton; Umfassungswände und Drempel 1 Stein stark 
aus Backsteinen mit zahlreichen Verstärkungspfeilern; Dach 
mit Kamenzer Thonziegeln; Preis der Eindeckung 3,60.4 für 
1am, Die Scheune fasst 1000 Schock Getreide und kostet 
30000 4. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 494.) 


Brennerei des Rittergutes Kutzborn. Der 
17,5 X 10,5 m grofse Bau liegt auf abhängigem Gelände, es 
konnte daher unter der im Erdgeschosse befindlichen Maschinen- 
halle der Gährraum und unter diesem die Malztenne angelegt 
werden. Die tägliche Verarbeitung beläuft sich auf 2 mal 
1600 x8 Kartoffeln, aus denen unter Zusatz von 4% Gerste 
41000 Liter-Prozent oder 446! 92 prozentiger Spiritus gezogen 
werden, also bei 20 prozentigem Stärkegehalte der Kartoffeln 
und 35 prozentigem der Gerste 60 Liter-Prozent von 1 ke Stirke. 
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Eine 10pferdige Dampfmaschine und ein Dampfkessel von 
27 am Heizfläche sind für den Betrieb der Arbeitsmaschinen 
und zur Erzeugung des zum Kochen benutzten Dampfes vor- 
handen. Im Drempelgeschosse liegt die Wohnung des Brenners. 
Die Wasserbottiche von 6000! Inhalt sind auf der Kehlbalken- 
lage aufgestellt. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 528.) 


Hochbau-Konstruktionen. Kuppel des Magasin Dufayel 
(vgl. 1896, S. 516 [172]); Arch. Rives. — Mit Abb. (Construct. 
moderne 1897, S. 463, Tafel 67 u. 68.) 


Innerer Ausbau, Ornamentik, Kleinarchitektur. Kiichen- 
anlage im Reichstagshause in Berlin; von P. Wittig. 
Die Küchen- und Wirthschaftsräume befinden sich in den hohen 
hallenartigen Räumen des Erdgeschosses unmittelbar unter 
dem Haupt-Erfrischungssaale, hinter dessen Schenktische eine 
Treppe hinabführt. Die etwa 5m hohen Räume erstrecken 
sich von der Königsplatzseite des Hauses bis zum inneren 
südlichen Hofe, und sind so von 2 Seiten auskömnilich be- 
leuchtet. Gasheizung, weil der Restaurationsbetrieb schwankend 
ist und bei Kohlenheizung viel Staub und Schmutz entwickelt 
wird, auch im Sommer lástige Hitze nicht zu vermeiden ist. Dampf- 
wasserheizung; Lüftung von der allgemeinen Lüftungsanlage 
des Hauses getrennt, um ein Eindringen der Küchenluft in die 
Zu- und Abluftkanäle der tibrigen Räume sicher zu vermeiden; 
Luftabführung durch Wasserventilatoren. Die Abgase der frei- 
stehenden Herde gelangen in einen gemeinschaftlichen Lüftungs- 
schacht, der vom Keller aus durch einen Gaslockofen heizbar 
ist. Bei allen Theilen der baulichen Ausstattung sind wasser- 
feste, abwaschbare Oberflächen und lichte Farbentöne an- 
gewendet. Fufsböden mit Belag von geriffelten Mettlacher 
Fliesen; an den Wänden glasirte Wandfliesen, Marmorplatten 
und emaillirte Eisenplatten; Holzwerk mit Glaspolitur über- 
zogen. Thunlichst freistehend eingerichtet sind ein grofser 
Tafelherd, ein Herd für grofse Gefäfse, Wärmeschrank, 
SpiefBbratofen, Etagenbratofen, Rostbrat- und Backofen, Kessel- 
herd, Tellerwürmeschrank und Ausgabetisch. Zur Bereitung 
des warmen Wassers durch Dampf und Gas sind besondere 
Vorrichtungen angebracht, ebenso zum Waschen und Putzen 
von Gemüsen und Schlachten von Fischen. Die Herde und 
die Brat-, Back- und Wärmeeinrichtungen lieferte Senking 
in Hildesheim, Wasserleitungs-Anlagen,Fischbehälter, Eisschrank 
und Warmwasserbereitungs - Anlage D. Grove in Berlin. 
Kosten für die Herd- und Ofenanlagen rd. 15500 Æ, für die 
Wasserleitungs- Anlagen 11000 .&, für Schrankwerk, Móbeln usw. 
1500 M, zusammen 34000 #4. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S.369.) 


Kaiser Wilhelm-Denkmal an der Porta West- 
falica (s. 1697, S. 365). — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 363.) 


Denkmäler für den General Faidherbe zu 
Bapaume und Lille. Das Reiterdenkmal in Lille stammt 
vom Architekten Pujol und Bildhauer Mercié, die Bild- 
siule in Bapaume von L. Noël. — Mit Abb. (Construct. 
moderne 1897, S. 403, Taf. 32.) 


Denkmal ftir Ad. Adam zu Longjumeau; Arch. 
Bonnaire, Bildhauer P. Fournier. Denkmal aus Stein 
und Bronze. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 460.) 

Festschmuck Berlins am 22.März 1897. Eingehende 
Darstellung des architektonischen Gelegenheitsschmuckes, der 
bei der Jahrhundert-Feier Kaiser Wilhelms I. in den Strafen, 
auf den Plätzen und an den Öffentlichen Gebäuden Berlins, 
ausgeführt worden ist. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897 
S. 178, 197 — 199.) 

Die deutschen Nationalfeste und der Kyffhäuser 
als Feststätte (s. 1897, S. 414). Im Anschluss an die Ver- 
handlungen, die schon seit lüngerer Zeit über die Frage der 
deutschen Nationalfeste in der Tagespresse geführt werden, 
haben der Baurath W. Böckmann und Professor Bruno 
Schmitz einen Entwurf zur Herstellung des Festplatzes am 
Kyffhäuser aufgestellt und diesen Entwurf in der von dem 
Abgeordneten v. Schenkendorff einberufenen begründenden 
Versammlung des Ausschusses für deutsche Nationalfeste am 
31. Jan. 1898 im Reichstagshause zu Berlin eingehend erläutert. 


Danach handelt es sich vor allem um die Anlage eines 
grofBen Festplatzes und eines gewaltigen Zuschauerraumes, 
der 300000 bis 400000 Menschen die Theilnahme an den Festen 
ermüglicht. Nach Art der griechischen Stadien soll das Bau- 
werk, im Halbrund stufenweise ansteigend, durch Erd- und 
Felssprengarbeiten in der vom  Thierborn durchflossenen 
Mulde „Bei den heiligen Eichen“ im Langen Thale hergestellt 
werden. Viadukte verbinden den Festplatz mit dem Kyffhäuser- 
berge und auf den Brücken, die über die dem Wassersporte 
dienenden Wasserflächen geschlagen werden sollen, gelangt 
man nach der grofsen Terrasse unterhalb des Denkmals und 
weiterhin nach dem Kyffhiuserdenkmal selbst. Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 156—158, 211.) 


Verschiedenes. 


Reiseeindrücke von der unteren Donau, aus Bos- 
nien, der Herzegowina und Dalmatien; von Arch. 
H. Thüme. Kurzgefasste aber fesselnde Beschreibung einer drei- 
wöchigen Reise durch die noch wenig bekannten Länder. Der 
Verfasser hat ein offenes Auge für die großartige Schönheit der 
Natur und ebenso für die Baudenkmale. Die Reise ging von 
Dresden über Wien, Pressburg, Budapest, Szegedin, Temesvar 
Herkules - Bad, Orsowa, Turn-Severin, Trajansbrücke, Belgrad, 
Semlin, Bosnisch-Brod, Serajevo, Mostar, Metkovic, Spalato, 
Zara, Fiume, Agram, Budapest und Wien nach Dresden zurück. 
In den Text sind zahlreiche Bilder von Budapest, dem Herkules- 
bade, der Donau am Kasan-Passe und Serajevo eingefügt. 
Besonders bemerkenswerth ist die Aufzählung der noch wenig 
bekannten Bauwerke in den genannten Städten und der In- 
genieurbauten der Eisenbahnen. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 
1897, S. 445, 481, 495.) 


B. Heizung, Lüftung und künstliche Beleuchtung, 


bearbeitet von Dr. Ernst Voit, Professor in München. 





Heizung. 

Siemens’ Regenerativ-Gaskaminofen. Durch einen 
siobförmigen Brennlufterhitzer wird die zum Verbrennen nöthige 
Luft vorgewärmt, sodann den Flammen zugeführt. Das Flamm- 
rohr in Verbindung mit dem Regenerator ist mit zwei senk- 
recht über einander liegenden Brennlochreihen versehen. 
W. Hempel schliefst aus seinen Versuchen mit verschiedenen 
Oefen, dass die durch Strahlung an die Umgebung abgegebene 
Wärme bei dem neuen Siemens-Ofen grölser als bei den übrigen 
Gasöfen und auch größer als bei einem mit Holz gefeuerten 
englischen Kamin ist. — Mit Abb. (Dinglers polyt. J. 1897, 
Bd. 304, S. 185.) 

Heizkórper-Verkleidung aus Rohrgeflecht. 
Lambert & Stahl in Stuttgart empfehlen diese von 
Schlosstein & Althoff in Sehwübisch-Gmtünd hergestellten 
Verkleidungen, die nach dem Gebrauch wührend eines Winters 
keine Beeinflussung durch Hitze der Heizkürper zeigten und 
mit geringem Aufwand zu jedem Stil passend hergestellt 
werden können. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 203.) 


Dampfkessel-Feuerungsanlagen mit Vor- 
kehrungen zur Rauchverzehrung; Vortrag von Prof. 
Bach im Württemberger Bezirksverein. Es werden die 
folgenden Mafsnahmen angewandt: 1) Heizung mit Anthracit 
oder Koke; 2) desgl. mit tropfbar-flüssigem Brennstoff; 
3) desgl. mit gasfürmigem Brennstoff; 4) desgl. mit Kohlen- 
Staub; 5) Einrichtungen, die das häufige Oeffnen der Thür 
vermeiden lassen und den Zug regeln; 6) zwei neben oder 
über einander liegende Roste; 7) zwei hinter einander liegende 
Roste; 8) Feuerungen, deren Flamme durch den Rost schlägt; 
9) Destillation der Kohle, ehe sie auf den Rost. gelangt; 
10) mechanische Zuführung der Kohle; 11) Zuführung der 
Kohle in verschiedener Höhe; 12) Trennung des oberen Rostes 
in zwei Theile, deren erster allein beschickt wird; 13) ge- 
neigter Rost mit Bewegung der glühenden Gase gegen die 
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abwärts rutschenden Brennstoffe, 14) geneigter Rost mit 
Durchströmen der Destillationserzeugnisse durch die an einem 
senkrechten Wasserróhrengitter sich lagernden glühenden 
Kohlen; 15) besondere Beschickungsverfahren; 16) Zuführung 
erwürmter Luft; 17) Roste von besonderer Form; 18) Ver- 
stärkung des Zuges. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 516.) 


Rauchfreie Dampfkesselanlagen in Sachsen. 
F. Haier bespricht den Prof. J. L. Lewicki erstatteten 
Bericht in ausführlicher Weise. Lewicki giebt als Zweck 
der angestellten Untersuchungen an: 1) die thatsächlichen Be- 
triebsverhältnisse der als rauchschwach bekannten Dampf- 
kesselanlagen festzustellen; 2) diese Feuerungen mit gewöhn- 
lichen stark rauchenden Planrostfeuerungen zu vergleichen; 
3) die Behandlungsweise der Feuerungseinrichtungen, den 
Grad der Brennstoffausnützung und die Rauchstärke zahlen- 
mäßig festzustellen; 4) die Bedingungen eines rauchfreien 
Betriebes bei den untersuchten Feuerungen aufzusuchen. In 
dem I. Abschnitte des Berichtes werden a. das Heizvermögen 
der Brennstoffe, b. die Russbestimmung, c. die Rauchgasanalyse 
und Bestimmung der bei der Verbrennung zugeführten Luft- 
menge, d. die Temperatur im Feuerraume und e. die Be- 
stimmung der nutzbar gemachten Wärmemenge erörtert; im 
II. Abschnitt werden die Versuchsergebnisse theils tabellarisch 
und theils graphisch zusammengestellt. F. Haier giebt 
schliefslich an, dass abgesehen von einer Anzahl Irrthümer 
die Versuchsergebnisse das eine oder andere entnehmen lassen, 
dass aber trotz der aufgewendeten ungemein grolsen Mühe 
und Arbeit das, was der Bericht in Aussicht stellte, nicht 
erreicht worden sei und insbesondere den früheren Verüffent- 
lichungen über den Stand der Rauchbelästigungsfrage nichts 
Sicheres zugefügt werde. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 461 
bis 464, 484—489.) 


Patentirter Schornstein-Aufsatz von Pitsch. Ein 
aus 3—4 mm dickem Eisenblech gefertigter fester Aufsatz, 
dessen seitlich angebrachte Kanäle den Schornsteinzug an- 
fachen sollen, während eine Ueberdachung den Lufteintritt 
von oben verhütet. (Deutsche Bauz. 1897, S. 180.) 


Binden der Schornsteine. Zollenkopf giebt an, 
dass das Binden der Schornsteine zu erfolgen hat, ehe der 
Schornstein der ersten Möglichkeit des Rissigwerdens aus- 
gesetzt wird. Die Bänder dürfen nicht fest anschliefsend an 
den Schornstein gelegt werden, sondern müssen nach In- 
betriebsetzung des Schornsteins durch die Nachstellvorrichtung 
richtig nachgestellt werden. Die Schrauben, Bolzen und Ver- 
bindungstheile der Nachstellvorrichtung müssen die gleiche 
Festigkeit wie die Bänder haben. Zur Auflagerung der 
Bänder können die Steigeisen oder im Mauerwerke verankerte 
Haken dienen, die so fest sind, dass ein Herabfallen ver- 
mieden ist. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 199.) 


Heizung von Wohnräumen. Meidinger bespricht 
im Anschluss an seine früheren Ausführungen das Verhalten 
verschiedener Oefen und erhält aus den nach dieser Richtung 
gemachten Versuchen als Hauptergebnis, dass der Wärme- 
unterschied in Höhe des Kopfes und des Bodens von der 
Wärmesteigerung und diese wieder von der Wärme des un- 
geheizten Raumes im Beharrungszustande abhängt, ohne dass 
dabei die Art der Heizung von wesentlichem Einfluss ist. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 131.) 


Luft- und Heizanlage im neuen Abgeordneten- 
hause zu Berlin (s. 1897, S. 50); von Recknagel. AU- 
gemeine Forderungen an Lüftungs- und Heizanlagen.  Be- 
sondere Forderungen im neuen Abgeordnetenhause hinsichtlich 
Wärmebedarf, Luftwechsel und Raumwärme. Beschreibung 
der von Rietschel & Henneberg hergestellten Heiz- 
anlage. Alle Sitzungssäle erhalten Dampfluftheizung, der 
Vorflur Fufsboden -Luftheizung, wobei die Oberlichter mit 
Dampfheizschlangen ausgestattet sind. Die auf der Garten- 
seite entnommene Luft durchstreicht eine Staubkammer und 
einen Filter, gelangt in die Heizkammern, in denen sie vor- 
gewärmt, befeuchtet und nachgewärmt wird, und wird dann, 


auf 209 C. erwärmt, durch elektrisch betriebene Gebläse den 
Räumen in der Nähe der Decke zugeführt. Abzüge in der 
Nähe der Decke und des Fufsbodens. Die Abluft wird durch 
Sammelkanäle und Schächte über Dach geführt. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 621—623; Gesundh.-Ing. 1897, S. 163— 165.) 


Heizungs- und Lüftungsanlage des deutschen 
Reichstagshauses in Berlin (s. 1897, S. 179); von Karl 
Schmidt. Die Anlage ist von D. Grove geliefert. Die 
hinter der untermauerten Rampe und von zwei Thürmen ent- 
nommene Frischluft wird durch Staubkammern uud Filter 
gereinigt, sodann bei der Winterlüftung durch seitlich liegende 
und 3 Etagen umfassende Vorwürmekammern auf 12 9 C. er- 
würmt, in Befeuchtungskammern befeuchtet und in den im 
Erdgeschoss eingebauten Nachwärmekammern weiter erwärmt. 
Bei Sommerlüftung wird die gereinigte Frischluft sofort den 
Nachwärmekammern zugeleitet. Von dort wird die Luft mittels 
4 Gebläse unmittelbar in die Vertheilungskanäle gedrückt und 
dann bei den mit Dampfluftheizung versehenen Räumen noch 
in den einzelnen Luftheizkammern weiter vorgewärmt. Die 
Frischluft tritt in den oberen Theil der Zimmer ein. Die Ab- 
luftkanäle haben in den Zimmern oben und unten Oefinungen 
und führen in einen Sammelkanal im Keller, von wo aus die 
Abluft durch 4 Sauger in 4 Abluftschächte und durch diese 
über Dach gelangt. Der zur Heizung dienende Dampf wird 
in einem 110m vom Gebäude entfernten Kesselhause erzeugt 
und in zwei getrennten Strängen dem Hauptgebäude zugeführt. 
Der Retriebsdruck des vom Kesselhause kommenden Dampfes 
ist 2—3 t und wird durch Verminderungsventile auf 1/,— 3/, at 
zurückgeführt, ehe der Dampf in die Leitungen nach den ein- 
zeinen Heizkörpern tritt. Das Niederschlagswasser aus den 
Heizkörpern wird einem Sammelstocke zugeführt, nachdem die 
Entlüftung der einzelnen Kondensleitungen erfolgt ist. Be- 
sprochen wird ferner der Wärmebedarf für Anheizung und 
Dauerbetrieb mit genauen Angaben über die Ausführung. Mit 
Dampfluftheizung werden erwärmt sämmtliche Sitzungssäle, 
die grofse Wandelhalle, der grofse Erfrischungsraum und der 
Lesesaal; Warmwasser-Niederdruckheizung haben sámmtliche 
Diensträume, Bibliothek, Erfrischungsräume, Schreibsaal, Woh- 
nungen und Aborte; Dampfwasserheizung ist nur in einigen 
untergeordneten Räumen angewandt. Genauer beschrieben 
werden noch Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in 
der Küche (s. oben). Ferner sind genauere Angaben gemacht 
über die Filter, die Lufterwärmung und -Befeuchtung, die An- 
ordnung der Luftkanäle, die Ltiftung und Heizung des grofBen 
Sitzungssaales und die Dampfkesselanlage. Zusammenstellung 
der Kosten. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 173 — 177, 
189 — 192.) 


Schulheizung (s. 1897, S. 571); Vortrag von Oslender 
im Architekten- und Ingenieur- Verein für Niederrhein und 
Westfalen. Es ist anzustreben, dass bei ungenügender 
Lüftung ungenügende Heizung eintritt, weil dann für beides 
gesorgt wird. Die Erwärmung durch örtliche Heizkörper 
gegenüber der Deckung des vollen Wärmebedarfes vom Keller 
aus ist vorzuziehen, weil dabei infolge der bedeutenderen Auftrieb- 
höhe eine kräftigere Lufterneuerung möglich ist. Das An- 
bringen von Mischklappen an der Heizkammer und dem Frisch- 
luftkanal ermöglicht Lufteinführung auch bei Abstellung der 
Heizung. Als Feuerung empfiehlt sich Gaskoke. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 186.) 


Schulheizung; Fortsetzung (s. 1897, S. 571). Nieder- 
druck - Dampfheizungen von Rietschel & Henneberg, 
Kürting und Hainholz; Dampfluftheizung von O. Meyer; 
Dampfwasserheizung von Rietschel & Henneberg. An 
Gastfen werden besprochen: der Karlsruher Schulofen, der von 
Frankfurt a. M., der von Zschetzschingck, der von 
Ludwigshafen und der von Dessau. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 
1897, S. 137 — 141.) — Dessauer Ofen. (Ebenda, S. 204.) 

Elektrische Heizung der Niagara-Kraftstation 
von Dunlop. Der 60m lange, 18m breite und 15™ hohe 
Maschinensaal wird durch 15 etwa 2m hohe, an den Fenster- 
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pfeilern aufgestellte Heizkürper erwürmt, die 18 Widerstands- 
schlangen aus Eisendraht enthalten. Diese Schlangen sind 
mittels Porzellantüllen zwischen 2 Eisenscheiben von 62 cm 
Durchmesser und 120*" Entfernung aufgebaut. Alle 15, in 
Reihen zu je 5 geschaltete Heizkürper setzen rund 430 Kilowatt 
in Wärme um. Die aufserdem von jeder Dynomo im Raume 
in Wärme umgesetzte Arbeit wird auf 90: Kilowatt geschützt. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 179.) 


Künstliche Beleuchtung. 


Elektrische Fernzündung von Oellampen und 
selbstthütige Beleuchtung. Dr. Zistl schafft durch 
irgend eine Fernwirkung — mittels Elektromagnetismus, Schnur- 
zug oder Luftdruck wird dabei ein pneumatischer Druck er- 
zeugt — aus einem kleinen Behälter einige Tropfen eines leicht 
entzündlichen Kohlenwasserstoffes, z. B. Benzin, durch ein 
Haarröhrchen in einen mit Asbestdocht angefüllten kleinen 
Brenner, der unmittelbar neben dem Hauptdochte sitzt. Ent- 
zündet man nun elektrisch oder irgendwie den Kohlenwasser- 
stoff, so brennt auch die Hauptflamme an. (Gesundh.-Ing 
1897, S. 115) 


Elektrische Stromzuführung zu Wohngebäuden; 
Vortrag von Obering. Meng. Eine nicht sachgemälß aus- 
geführte Hausanlage birgt groíBe Feuersgefahr in sich. Be- 
sprechung derStromerzeugung durch Dynamo und Akkumulatoren 
mit Gleichstrom als Wechselstrom, der Blockstationen und 
Centralstationen, der Zwei- und Dreileiternetze, der Mess- und 
Sicherungsvorrichtungen, der Verwendung des Stromes zu 
Bogen- und Glühlichtbeleuchtung und der Ausführung der 
Leitungsanlage, besonders der Verwendung von Bergmann. 
Róhren. (Deutsche Bauz. 1897, S. 214.) 


Elektrische Beleuchtung der Berliner Anstalt 


für Epileptische in Wuhlgarten und der 
Irrenanstalt in Herzberge (s 1895, S. 214) 
Die Anlage in Wuhlgarten umfasst 1900 Glühlampen 


und 16 Bogenlampen, die im Jahre 1895/96 einen Strom- 
verbrauch von 888852 Ampöre - Stunden erforderten. Eine 
Ampére-Stunde kostet ohne Lampenersatz 1,592 $/ und mit 
Lampenersatz 2,07 9 eine 16 K. Glühlampe für die Lampen- 
stunde 0,812 und 1,0699, wenn man die Betriebskosten ohne 
Verzinsung und Tilgung annimmt. Setzt man die Gesammt- 
kosten ein, so erhält man für 1 Ampére-Stunde ohne Lampen- 
ersatz 4,38 # und mit Lampenersatz 4,873 Ff, für 1 Glüh- 
lampenstunde 2,28 und 2,485 9. In Herzberge betrug der 
Gesammtverbrauch im Jahre 1895/96 1220209 Ampére-Stunden 
und es waren: 


die Betriebskosten allein: die Gesammtkosten: 


für 1 Amp. - St. ohne Lampenersatz 1,439 Sf 8,851 If. 
n1 و‎ n mit n 1,737 „ 4,152 „ 
„ 1 Lamp.-St. ohne n 0,724 ,, 1,965 „ 

1 و‎ , mit 0,886 p 2,17 4 


n 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 146.) 


Hydro-Press-Gaslicht; von Rothgieíser. Ein 
Brenner mit Glühkürper — kein Auer-Strumpf —, gegen den 
Pressgas unter gleichmüísig gehaltenem Druck geleitet wird. 
Zur Erzeugung des Pressgases wird in die Gasleitung eine 
Vorrichtung eingeschaltet, von der nur angegeben wird, dass 
sie von einer gewöhnlichen Druckwasserleitung bedient wird. 
Das Licht eines Brenners ist = 600 N.-K. Gas- und Wasser- 
verbrauch kosten bei einer Lampe 8—10 # in der Stunde. — 
Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 167.) 


Gasdruck und Gasverbrauch bei verschiedenen 
Gasbrennern. Bei Specksteinbrennern wird durch einge- 
drehte Ringe und Hohlkehlen der stündliche Gasverbrauch 
bezeichnet, es bedeutet 1 Ring 1 Kubikful® oder 8301 und 
1 Hohlkehle 4 Kubikfufs oder 120! Gas in der Stunde; bei 
Messingbrennern ist der Verbrauch in Kubikfufs aufgeschrieben. 
Der gewöhnliche Druck beträgt 1 Zoll oder 25mm Wasser- 
säule. Die Hohlkopfbrenner werden auf !/4 Zoll oder 18 mm 
Druck eingestellt. Bei Rundbrennern ist der Druck viel niedriger 


und wird durch besondere Regler eingestellt. Bei Oelgas 
stellt man die Brenner auf einen etwas hóheren Druck, bei 
Holzgas etwa auf den doppelten Druck wie bei Steinkohlen- 
ga8, bei Acetylen auf den 5 bis 7fachen Druck; bei Gasgliüh- 
licht schwankt der Druck zwischen 28 und 36 mm, (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 181.) 


Neueste Versuche mit Acetylen. Pintsch theilt 
als Ergebnis seiner Versuche mit, dass die Herstellungskosten 
zur Zeit fiir 1*s Calcium-Carbid im günstigsten Falle 15 FF 
betragen und dass dasselbe in kleineren Mengen für 60 Sf zu 
haben ist. Der Versandt des Calcium-Carbids erfolgt in luft- 
dicht verschlossenen Blechbiichsen. Die Herstellung des 
Acetylens aus Calcium-Carbid ist zwar einfach, aber gefähr- 
lich, hauptsächlich wegen der Zersetzung und der Explosions- 
gefahr bei Erwärmung auf 7809 C. Es ist deshalb zweck- 
máíBig, das Acetylen nicht rein, sondern gemischt mit Fettgas 
oder Steinkohlengas zu verwenden. Bei den jetzigen Preisen 
kostet die reine Fettgasflamme fiir 1 Kerze und Stunde 
0,197 Sf und mit 209/, Acetylen-Beimischung nur 0,12 47; eine 
Flamme von 70), Steinkohlengas und 30% Acetylen kostet 
für 1 Kerze und Stunde 053 $7. Für Eisenbahnwagen-Be- 
leuchtung ist die Verwendung mit Fettgas oder Steinkohlen- 
gas gemengten Acotylens empfehlenswerth, dagegen ist fiir 
Städtebeleuchtung das Auer-Gaslicht vortheilhafter. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 225; Gesundh.-Ing. 1897, S. 149.) 


Benzol und seine Bedeutung als Leuchtstoff 
Nach einer geschichtlichen Einleitung giebt Dr. Krämer die 
Herstellungsweisen für Benzol an und geht dann zur Ver- 
wendung zu Beleuchtungszwecken tiber. In der Spiritusglüh- 
lampe wird ein Gemisch aus Alkohol und kohlenstoffreichen 
Körpern verwendet, das Gemisch kann jedoch vorerst als 
Ersatz des Petroleums nicht benutzt werden, da das Petroleum, 
wie die folgende Zusammenstellung zeigt, noch billiger ist: 





| Ver- 
brauch 
für 1 Htl. 
und 
1 Stde. 


Nr.| Lampe, Nr. und Art Füllung 


g 





1 |Blitzbrenner Nr. 5, 30 mm] Amerik. Petroleum 8,108 
2 |Gew. Rundbr. Nr. 3, 22 nm) Grabow-Petroleum 2,950 
3 dgl. dgl. 3,076 
4 dgl. a Xylol mit 2/3 Spiritus | 4,554 
5 [|Rundbr.Kosmos Nr.1,15»m|  Grabow-Petroleum 9,520 
6 dgl. l/ Benzol, 2/3 Spiritus | 5,180 
7 dgl. Nr.2 Grabow-Petroleum 3,650 
8 dgl. I/3 Benzol, 2/3 Spiritus | 5,500 
9 | Rundbr. m. Platte Nr.3,| Grabow-Petroleum 3,060 
20 mm | 
10 dgl. ' ولا‎ Benzol, %g Spiritus | 4,930 


Acetylen ist nach Krämer viel theurer als Benzol und kann 
deshalb vor der Hand eine allgemeine Verwendung nicht 
finden. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 196 — 198.) 


Strafsenbeleuchtung mit Gasglühlicht in Char- 
lottenburg. Im März 1896 waren 889 Glühlichtlaternen im 
Gebrauch, und zwar 212 Abend- und 677 Nachtlaternen; bei 
ersteren ergaben sich für die Glühkörper 263 und für die 
Cylinder 677 Brennstunden, bei letzteren 824 und 14% Brenn- 
stunden. Die Gesammtkosten für Unterhaltung und Arbeits- 
lohn waren bei 100 Brennstunden 44,9 4/. (Gesundh.-Ing. 
1897, S. 147.) 


Jenaer Gasglühlicht-Cylinder mit seitlicher 
Luftzuführung an den Brennern  Grofse Widerstands- 
fühigkeit gegen Würmewechsel und gegen das Erweichen 
durch die Gasflamme. Der Zutritt der Luft zum Brenner er- 
folgt nicht zwischen Brenner und Gallerie von unten, sondern 
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durch kranzförmig angeordnete Löcher im Cylinder selbst. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 181.) 


Wirthschaftlicher Vergleich elektrischer Glüh- 
lampen mit Auerlicht. Nach Dr. Weber ist die Wirth- 
schaftlichkeit der gewöhnlichen 4 Watt-Glühlampen dreimal 
größer als die von Auerlicht und von 2 Watt-Glühlampen 
sogar sechsmal gröfker; die Betriebskosten beim Auerlicht 
stellen sich jedoch bis jetzt noch zum Vortheil für Auerlicht, 
da die Kosten der Erzeugung des elektrischen Stromes noch 
zu hoch sind. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 182.) 


Leuchtmasse für elektrische Glühlampen. 
Schnabel bringt eine schwer schmelzbare leitende Masse 
zum Glühen, die vom atmosphärischen Sauerstoff nicht beein- 
.flusst wird und sich bei einer Hitze von 4000 °C. nicht ver- 
ändert, bei der auch der Stromverbrauch abnimmt von 2200 °C. 
an mit zunehmender Hitze; der Leitungswiderstand ist gegen- 
über Kohle wie 1 zu 15. Die Farbe des Lichtes ist bei !/, des 
Energieverbrauches der Kohlenfäden-Glühlampen vollkommen 
weils. Beobachtungen haben die folgende Zusammenstellung 
ergeben: 


Temperatur Leuchtkraft Stromverbrauch Stromverbrauch 

in 0 C in N. K. Watt in Watt für 1 N. K. 
2900 20 16 0,80 

2300 50 36 0,72 

2500 200 130 0,65 

2500 500 300 0,60 

3200 1500 750 0,50 

3600 2000 1050 0,52 


(Gesundheits-Ing. 1897, S. 180.) 


Hochvoltige Glühlampen. Zwei englische Elektrizitäts- 
werke erhöhen die Lampenspannung in ihren Anlagen von 100 
auf 200 Volt; in beiden Anlagen sind bis jetzt 154000 Lampen 
angeschlossen. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 182.) 


Verwendung von elektrischem Bogenlicht. Die 
mit Gleichstrom bediente Bogenlampe liefert eine nach oben 
und unten ungleichm&ísige, die mit Wechselstrom eine gleich- 
mälßige Lichtvertheilung; die Gleichstromlampe braucht bei 
gleicher Leistung einen etwas geringeren Strom als die 
Wechselstromlampe, jedoch eine etwas höhere Spannung. Es 
ist deshalb im Allgemeinen die Gleichstromlampe der Wechsel- 
stromlampe etwas überlegen. Für  Glühlichtbeleuchtung 
zeigen beide Stromarten keinen wesentlichen Unterschied. 
Zur Vermeidung des zu starken Glanzes der Bogenlampen 
wendet man verschiedene Vorrichtungen an. Unter den neuer- 
dings benutzten sind hervorzuheben die oben offenen oder 
oben durchsichtigen und unten matten Milchglasglocken. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 114, mit Abb.; Deutsche Bauz. 1897, S. 85.) 


Kleinere Elektrizitätswerke der Maschinen- 
fabrik Esslingen; von F. Uppenborn. Nach der Gleich- 
strom-Anordnung sind gebaut die Elektrizitätswerke Esslingen 
(5000 gleichzeitig brennende 16 N.-K.-Lampen), Tuttlingen 
(3600 gleichzeitig brennende Lampen), Freudenstadt (3000 
gleichzeitig brennende Lampen), Metzingen (1400 gleichzeitig 
brennende Lampen) mit Akkumulatoren und Urach (900 
gleichzeitig brennende Lampen). Bei allen diesen Werken 
wird 1 Hektowatt-Stunde für Licht mit 6 4/ und für Kraft mit 
2 Sf berechnet. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 556 — 561.) 


Elektrische Beleuchtung von Eisenbahn- Per- 
sonenwagen; Vortrag von Dr. Büttner. Auf verschiedenen 
Bahnen hat sich die elektrische Beleuchtung schon bewährt, 
80 bei der London-Tilbury-Bahn (s. 1897, S. 598), den Schweizer 
Bahnen (s. 1897, S. 598), den schwedischen Privatbahnen, der 
dänischen Staatsbabn und der ungarischen Staatsbahn. Auf 
den preufsischen Staatsbahnen sind auch schon Bahnpostwagen 
elektrisch beleuchtet. Wirthschaftlich ist die elektrische Be- 
leuchtung vortheilhafter als Gasbeleuchtung. (Deutsche Bauz. 
1897, S. 176.) 


Entstehung und Ausnutzung vonLichtwellen; von 
Prof. Wedding. Die Aufgabe des Beleuchtungstechnikers ist, ein 
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möglichst weißes Licht, das dem Sonnenlicht ähnlich ist, herzu- 
stellen. Kerzen- und Petroleumlicht ist roth, Gas- und elek- 
trisches Glühlicht gelb, Gasglühlicht grün, elektrisches Bogen- 
licht blau, während die Acetylenflamme am meisten weilB 
erscheint. Ferner ist es wichtig, einen möglichst grofken Theil 
der Gesammtstrahlung der Lichtquelle in Lichtstrahlen zu 
erhalten; bei Gasbeleuchtung ist das nur mit 1,5 %, bei 
elektrischem Licht aber mit mehr als 10 9/ möglich. Je nach 
dem Gesichtspunkte, unter dem man die Leistung der Licht- 
quelle betrachtet, erhält man eine verschiedene Reihenfolge. 





Wird | Kostot 

x 1Brenn 

1 H.-L. bedarf 1 H.-L. liefert stunde 
erzeugt ı Lampe | der 





Bei Petroleum....... 32,0 W.E.| 0,00359 Pets. 80 Hefa-L.| 2,2 ۷ 
» Gas(Braybrenner). j 66,5 n 135'!Gas | 30 , | 64 » 
م‎ n(Argandbrenner) | 50,0 و‎ 10,08 , 20 4, |82, 
م„‎ »(Wenhambrenn.) j 18,4 „ 3,680 y 110 , |65 „ 
» Gasglühlicht...... 100 , 2,01 y 50 p | 1, م‎ 
» Spiritusglühlicht.. [10,6 „ |O,oitSpirit.; 80 „ | 20 ,, 
n Acetylen ......... 89 4 [0,6321 Acetyl.| 34 , | 18 , 
n elektr. Glühlieht.. | 2,9 » 3,0 Watt 16 a | 29, 
n n  Bogenlicht | 0,259, 03 م‎ 1000 $4 1180 „ 


Man sieht hieraus, dass man je nach dem Zwecke der 
Beleuchtung ganz andere Schlüsse ziehen muss. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 127.) 


Neuere Erfahrungs-Ergebnisse über künstliche 
Beleuchtung. Es werden in diesem Artikel zuerst die von 
Rubner gewonnenen Ergebnisse über Strahlungswärme 
künstlicher Lichtquellen angeführt, die zeigen, dass die 
menschliche Haut gegen Strahlungswürme in sehr verschiedenem 
Mafse empfindlich ist, je nachdem die Luftwärme des Raumes 
niedrig oder hoch liegt, und dass wesentliche Unterschiede der 
Empfindlichkeit gegenüber der Strahlungswärme der Sonne 
und des Bogenlichtes bestehen. Sodann sind die Versuche 
von Renk über Auerlicht erwähnt, nach denen Kohlenoxyd 
und andere unvollkommene Verbrennungserzeugnisse nur in 
üufserst geringer Menge und Kohlensäure andern Gasbrennern 
gegenliber nur etwa halb so viel bei gleicher Helligkeit ge- 
bildet werden. Endlich sind Beobachtungen von Gselmuyden 
und Gengler über die Kohlensäure-Erzeugung von Leucht- 
gas und deren Schädlichkeit angeführt. Hiernach soll ein 
Kohlensäure-Gehalt von solcher Gröfse, dass dabei die Helligkeit 
der Leuchtflamme beeinträchtigt wird, in Wohnräumen der 
natürlichen Lüftung wegen kaum möglich sein. Erstickungs- 
gefahr durch Kohlensäure in Wohnräumen erschiene also aus- 
geschlossen. (Deutsche Bauz. 1897, S. 221.) 


C. Wasserversorgung, Entwässerung und Reinigung 
der Städte, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule su Berlin. 





Oeffentliche Gesundheitspflege. 


Rauchplage in den Städten mit besonderer Bezug- 
nahme auf Philadelphia. (J. d. Franklin-Instituts 1897, 
S. 393.) 


Neues Badehaus in Bad Suderode (s. oben). — Mit 
Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 809.) 

Neues Schlachthaus von Paris. — Mit Abb. (Oesterr. 
Monatsschrift f. d. öffentl. Baudienst 1897, S. 269.) 

Anschluss der Blitzableiter an die Gas- und 


Wasserleitungen ist in Berlin gestattet worden. 
(Z. f. Transportw. u. StrafBenbau 1897, S. 217.) 
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Blitzableiter-Anlagen und an ihnen gemachte Be- 
obachtungen. (Baugewerks-Z. 1897, S. 693.) 

Blitz und Blitzableiter unter Bezugnahme auf einen 
Vortrag von Prof. Valler in Hamburg. (Deutsche Bauz. 
1897, S. 350.) 


Entwässerung und Reinigung der Städte. 
Beseitigung der Auswurfstoffe. 


Verunreinigung der Saale bei und in der Stadt Hof 
durch Fabrikwässer usw. und Vorschläge zur Abhülfe. (J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 316.) 


Verunreinigung eines Mühlgrabens bei Biebrich 
durch die Wiesbadener Kläranlage. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 201.) 


Die Entwüsserung von Paris, insbesondere Anlage 
und Reinigung der Kanäle und die Rieselfelder; zusammen- 
fassender Bericht des dänischen Ingenieurs Struckel. — Mit 
Abb. (Oesterr. Monatsschr. f. d. öffentl. Baudienst 1897, 
S. 218; Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 195.) 


Bau des Sammelkanales bei Clichy (8.1897, S. 587). 
— Mit Abb. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, I, S. 267.) 


Schwemmkanalisation von Buenos Ayres (8.1897, 
S. 370); ausführliche Beschreibung. Die Kanäle sind auf einen 
stiindlichen Regenfall von 37mm eingerichtet und führen das 
Wasser in den Fluss. (Nouv. ann. de la constr. 1897, März, 
S. 38.) 


Reinigung der Fabrik-Abwässer (vgl. 1897, S. 370) 
durch Absetzen, Entseuchen, Filtern usw.; von Baurath Skalda 
in Brünn. (Oesterr. Monatsschrift f, d. öffentl. Baudienst 1897, 
S. 238.) 


Eick’s Druckluft-Vorrichtung zur Abort-Ent- 
leerung für Handbetrieb. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 142.) 

Die Berliner Rieselfelder in ihrer gesundheitlichen 
und wirthschaftlichen Bedeutung. (Z. f. Transportw. u. Strafsen- 
bau 1897, S. 272; s.a. Rigaische Ind.-Z. 1897, S. 18.) 

Drucklinie in Entwüsserungsrühren. 
bel. u. Wasservers. 1897, 8. 374.) 

Beseitigung der sch&dlichen Keime des Kanal. 
gases. (Chemical news 1897, S. 266.) 

Gadot's Spülvorrichtung für Abortbecken. Doppelte 
Zugkette, um je nach Bedarf 2,» oder 10! Wasser zur Spülung 
zu verwenden. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 229.) 


(J. f. Gas- 


Wasserversorgung. 


Allgemeines. Gesundheitliche Vortheile der 
Wasserleitungsanlagen;von Prof. Mason. (J. d. Franklin- 
Institut 1897, S. 337.) 


Beurtheilung des Trinkwassers und der Wasser- 
fassungsanlagen (s. 1897, S. 576). (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 331.) 


Reinigung des Leitungswassers durch metalli- 
sches Eisen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 219.) 


Enteisenung des Grundwassers (s. 1897, S. 570); 
ausführliche Darlegung der Entwickelung dieses Verfahrens, 
(J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 318, 356, 390.) 


Enteisenung des Wassers in Worms durch geringen 
Zusatz von kieselsaurem Eisenoxydhydrat (1:10000 bis 
1:20000). Es entsteht ein Eisenniederschlag, der durch Filter 
entfernt wird. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 165.) 


Keimtödtung im Wasser durch Ozon oder Permanganat; 
ein billiges Verfahren, um schmutziges, mit Millionen von 
Keimen beladenes Wasser zu klären und keimfrei zu machen, 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 201.) 


Bestehende und geplante Wasserleitungen. Wasserver- 
sorgung von Magdeburg; Darlegung der geschichtlichen 
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Entwickelung und der aufgetretenen Schwierigkeiten bezüglich 
Menge und Art des Wassers. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 193.) 


Winter-Reinigung der Hamburger Filter (s. 1897, 
S. 511). Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 157.) 


Wasserwerk in Dillingen mit elektrischem Antriebe 
(s. 1897, S. 577). (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 255.) 


Wasserversorgung in Baiern; nach dem Berichte 
des technischen Bureaus im bairischen Staatsministerium. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 177.) 


Arbeiten an der Wienthal-Wasserleitung; ein- 
gehende Verhandlungen. — Mit Abb. (Z. d. österr. Ing.- u. 
Arch.-Ver. 1897, S. 241 ff.) 


Keimgehalt des Londoner Leitungswassers 
i. J. 1896; übersichtliche Zusammenstellung. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 199.) 


Antike Wasserversorgungen in Nordafrika, 
besonders in Carthago. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 273.) 


Einzelheiten. Thalsperre bei Marienbad in Gestalt 
einer bis 11m hohen Mauer von 151m Länge zur Stauung von 
90 000 «bm Wasser. — Mit Abb. (Allg. Bauz. 1897, S. 67.) 


Hochland Park-Behälter bei Pittsburgh; Auf- 
stauung des Wassers mittels eines Erddammes, der auf der 
Wasserseite mit Mauerwerk bekleidet ist. — Mit Abb. (Eng. 
record 1897, II, S. 54.) 


Rohrbrunnen zur Gewinnung grofser Wassermengen, 
(J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 235.) 

Auswechselung von Wasserrädern bei bestehenden 
Wasserwerken. (Oesterr. Monatsschrift f. d. öffentl. Bau- 
dienst 1897, S. 285.) 

Stampfbeton-Wasserbehiülter, in Kuppelform über- 
wölbt und mit Erde überschüttet. — Mit Abb. (Z. d. österr. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 261.) 

Anordnung und Bemessung des Durchmessers 
der Ueberlaufrohre an Flüssigkeitsbehültern. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 125.) 


D. Straísenbau, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Berlin. 





Bebauungspläne und Bauordnungen. 


Städtebau; Trennung von Wohn- und Geschäftsvierteln. 
(Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 304.) 


Verbreiterung des Fahrdammes der Potsdamer. 
strafse in Berlin. (Deutsche Bauz. 1897, S. 269.) 


Anlegung von Vorgürten unter Bezugnahme auf 
Berliner Verhältnisse. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, 
S. 321.) 


Vorschriften über die Anlegung und den Anbau 
neuer Strafgsen in Hamburg. (Z. f. Transportw. u. Straßen- 
bau 1897, 8. 287) 


Neue Strafsenbauordnung der Stadt Dresden; 
aufserordentlich günstige Beurtheilung durch Dr. Hilse. 
(Baugew.-Z. 1897, S. 809.) 


Bebauungspläne und Bauvorschriften für die 
Städte im Königreiche Sachsen. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 168.) 


Stralsenbau. 


Reichsstraße über den Seeberg nach Krain zur 
Erschliefbung von Gebirgsländereien. Gröfste Steigung 7:100 
in geraden Strecken und 4:100 bei den engsten Bögen (15 m); 
6™ Kronenbreite. — Mit Abb. (Oesterr. Monatsschrift f. d. 
öffentl. Baudienst 1897, S. 166.) 

Herstellung von Pflasterplatten Nach dem D. 
R.-P. 91339 wird die Anordnung, dass auf einer Beton-Grund- 
platte eine gröfsere Zahl von Pflastersteinen sitzt, dahin ab- 
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geändert, dass in die unteren Fugen der verjtingten Steine 
kleine Steinstücke eingekeilt werden. (Thonind.-Z. 1897, S. 534.) 


Holzpflasterungen in Bremen; ausführliche Mit- 
theilungen. (Z. f. Trausportw. u. Strafsenbau 1897, S. 205.) 


Hartes australisches Holz zu Holzpflaster (s. 
1897, S. 578). (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 253, 817.) 


Holzpflaster in Paris (vgl. 1896, S. 580 [236]); Bericht 
des technischen Attachés Bohnstedt. (Z. f. Transportw. u. 
Strafsenbau 1897, S. 269.) 


Klinkerpflaster in Nordamerika (s. 1897, S. 578). 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 8.) 


Asphaltstraísen in Dresden. Gutachten des Bericht- 
erstatters über die Herstellung im Selbstbetrieb. (Z. f. Trans- 
portw. u. Strafkenbau 1897, S. 207.) 


Eisengleise mit wenig vorstehender Rippe in 
Landstrafsen (vgl.1897, S. 578) für Frachtfuhrwerk bestimmt, 
eine an sich nicht neue Anordnung, werden empfehlend be- 
sprochen vom Baurath Gravenhorst. (Z. f. Transportw. u. 
Stralsenbau 1897, S. 297.) Ausführliche Besprechung durch 
Baurath Nessenius. (Deutsche Bauz. 1897, S. 143.) 


Beton-Gehwege im Schlossgarten von Char- 
lottenburg. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 831.) 


Strafsen - Unterhaltung. 
Unterhaltungsarbeiten der Sächsischen Staats- 
landstrafsen; beachtenswerther Bericht über die Art der 
Unterhaltung, die Baustoffe, ihren Verbrauch und die Kosten 
der Unterhaltung. (Z. f. Transportw. u. Straßenbau 1897, S. 285.) 


Besserungen der Stralsen und Plätze in Dresden, 
die hierzu verwendeten Geräthschaften und die Kosten des 
Verfahrens. (Z. f. Transportw. u. Strafßenbau 1897, S. 255.) 


Müllbeseitigung in Budapest; ausführliche Beschrei- 
bung. Das Urtheil ist nicht besonders günstig. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 301.) 


Fuhrwerk. Beiwerth des Gesammtwiderstandes 
auf Landstraísen und Steinpflaster für Reifen aus Eisen, 
Vollgummi oder Róhrengummi. (Z. f. Transportw. u. Straßsen- 
bau 1897, S. 299.) 


Neues englisches Gesetz über die selbstbeweg- 
lichen Fuhrwerke auf Straßen. (Z. f. Transportw. u. 
Strafsenbau 1897, S. 291.) 


E. Eisenbahnbau, 


bearbeitet vom diplom. Ingenieur Alfred Birk, o.d. Professor an der 
deutschen technischen Hochschule zu Prag. 


Trafsirung und Allgemeines. 


Eisenbahn-Vorarbeiten (8.1897, S.372). Dr. Jordan 
hält folgende Aenderungen und Hülfsmittel zu dem bisher 
üblichen Verfahren für angezeigt: 1) Herstellung gedruckter 
Verzeichnisse von rechtwinkligen Koordinaten und trigono- 
metrischen Höhen; 2) Herstellung und Veröffentlichung ge- 
druckter Flurkarten mit Koordinaten-Netzlinien; 3) Einführung 
trigonometrischer Höhenmessungen ; 4) Anwendung von Bussolen- 
zügen mit Freihand-Höhenmessern. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. 
u. Bauw. 1897, II, S. 22.) 


Neue Ausgabe der technischen Vereinbarungen 
über den Bau und die Betriebseinrichtungen der 
Haupt- und Nebeneisenbahnen, sowie der Grund- 
züge für Bau und Betrieb der Lokaleisenbahnen, 
die am 1. Jan. 1897 in Geltung getreten sind. Enthalten sind 
einige wesentliche Aenderungen und Neuerungen. Kurze Be- 
sprechung durch Blum. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 104.) 

Aenderung der Betriebsordnung und der Normen 
für die Haupteisenbahnen und der Bahnordnung 
für die Nebeneisenbahnen Deutschlands gemifs der 


Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 24. März 1897, am 
1. Juli 1897 in Wirksamkeit tretend. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 270.) | 


BerlinerStadtbahn; Entwickelung in den Jahren 1892/93 
bis 1895/96; nach amtlichen Quellen. (Arch. f. Eisenbw. 1897, 
S. 684—761.) 


Ausgeführte, geplante und wünschenswerthe 
Tiroler Alpenbahnen; von Ing. Carl Büchelen. — 
Mit Abb. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 349.) 


Anlage einer neuen Untergrundbahn für den 
Schnellverkehr unter der bestehenden Londoner 
Metropolitan District-Eisenbahn; elektrischer Betrieb. 
Die bedeutende Tiefe der Stationen, deren Zahl wesentlich 
beschränkt werden soll, nöthigt zur Anlage von Wasser- 
druckaufzügen. — Mit Abb. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 68.) 


Vorarbeiten für die deutsch-ostafrikanische 
Centralbahn (s.1897, S. 373); von G. Paulus. — Mit einer 
Uebersichtskarte. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 235, 219.) 


Statistik. 


Die Eisenbahnen der Erde (s. 1897, S. 189) erfuhren 
von 1891—1895 einen Zuwachs von 62465km oder 9,89/) und 
erlangten somit eine Ausdehnung von 698356 km, — Amerika 
steht mit 369686 km an erster, Europa mit 249899 km an zweiter 
Stelle. Das Eisenbahnnetz Europas hat sich um 9,29/ er- 
weitert. Angaben für alle einzelnen Staaten. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 365.) 


Statistische Nachrichten von den Eisenbahnen 
des Vereines deutscher Eisenbahn- Verwaltungen 
für 1895 (s. 1897, S. 579). Dem Vereine haben 67 Eisenbahn- 
Verwaltungen mit einer Netzlänge von 78299km angehört; 
77,80%, aller Schienen waren aus Stahl; Zahl der hölzernen 
Schwellen 123951907. In Steigungen über 1:40 lagen 188 km, 
in Krümmungen unter 200m Halbmesser 341km; zahlreiche 
Betriebsangaben. (Oest. Eisenb.-Z. 1897, S. 167; Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, 8. 235, 255.) | 


Eisenbahnpetz des Deutschen Reiches (8. 1897, 
S. 579) am 1. April 1897. Lange 31937*™, wovon 1302 km 
schmalspurig. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 456.) 


Eisenbahnen Deutschlands im Betriebsjahre 
1895/96 (s. 1897, S. 579). (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 193, 214.) 


Erweiterung und Vervollständigung des 
preußischen Staatseisenbahnnotzes i. J. 1897 (s. 1897, 
S. 189) und Betheiligung des Staates an dem Baue von Klein- 
bahnen und an der Errichtung von landwirthschaftlichen Ge- 
treidelagerhäusern. (Arch. f. Eisenbw. 1897, S. 637.) 


Verwaltungsbericht der Württembergischen 
Staatseisenbahnen (s. 1897, S. 373) für das Rechnungsjahr 
1895/96. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 240.) 


Entwickelung der schweizerischen Eisenbahnen 
(s. 1897, S. 580) von 1883—1895. (Rev. génér. d. chem. de fer 
1897, I, S. 295.) 

Eisenbahnen in Dänemark i. J. 1895/96 (s. 1897, 
S. 374). Gesammtlänge 2230 km, hiervon 55 km zweigleisig. Im 
Staatsbetriebe standen 1744 km, (Arch. f. Eisenbw. 1897, S. 816.) 


Russische Eisenbahnen i. J. 1894 (s. 1897, S. 60). 
Die Verstaatlichung schreitet vorwürts. Ende 1895 waren 
von 33105 Werst bereits 61,60, verstaatlicht. Auch die Bildung 
grüfserer Bezirke von Bahnen unter der Verwaltung von 
Privatgesellschaften hat ihren Fortgang genommen. Angaben 
über Entwickelung des Verkehres, über wirthschaftliche Ergeb- 
nisse usw. Bemerkenswerth ist das Fortschreiten im Gebrauch 
von Naphtha zum Heizen von Lokomotiven (s. 1897, S. 603). 
(Arch. f. Eisenbw. 1897, .S. 768—805.) 


Türkische Eisenbahnen i. J. 1895/96. Im Betriebe 
standen 2422,90 engl. Meilen; im Baue befindet sich nur die 
Verlängerung der Linie Alaschehr - Karahissar. Nach dem 
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Jahresberichte der Verwaltung der türkischen Staatschuld. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 322.) 


Statistik der algerischen 
Eisenbahnen für das Jahr 1894. 
de fer 1897, I, S. 412.) 


Eisenbahnen in Englisch-Indien i. J. 1895/96. Aus- 
zug aus dem Bericht an die Regierung von Indien. Gesammt- 
länge 31661 km, hiervon 18253 km mit der Spurweite von 1,67, 
12978km mit jener von 1,000 m, 450 km mit verschiedenen Spur- 
weiten. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, I, S. 482.) 


Eisenbahn-Unterbau. 


Hóherlegung der Erie-Gleise in Jersey-City, zur 
Beseitigung einer gröfseren Zahl von Strafsenkreuzungen in 
Schienenhöhe. Besprechung des Entwurfes. — Mit Abb. 
(Railroad gaz. 1897, S. 74.) 


Bahnhofs- Anlagen und Eisenbahn - Hochbauten. 

Vergrößerung des Bahnhofes der Paris-Lyon- 
Mittelmeer-Bahn in Paris. — Mit Abb. (Rev. génér. d. 
chem. de fer 1897, I, S. 345.) 

Neuer Endbahnhof für die südlichen Bahnen in 
Boston (s. 1897, S. 580), weniger durch seine Großartigkeit, 
als durch viele neuartige Einzelheiten bemerkenswerth. — 
Mit Abb. (Railroad gaz. 1897, S. 2.) 

Umbau der Grand Central Station in Newyork. 
— Mit Abb. (Railroad gaz. 1897, S. 126.) 


und tunesischen 
(Rev. génér. d. chem. 


Beschreibung einzelner Bahnstrecken. 


Neuere Eisenbahnanlagen im Norden Berlins, 
von Baurath Bathmann. Ausführliche Besprechung der 
grofsen Umgestaltungsarbeiten an der Stettiner Bahn vom 
Stettiner Bahnhofe bis jenseits Pankow, an der Nordbahn vom 
Nordbahnhofe bis vor Bahnhof Schönholz und an der Ringbahn 
zwischen den Bahnhöfen Wedding und Schönhauser Allee — 
Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 223.) 


Topographische und technische Nachrichten 
über die „Große Sibirische Eisenbahn“ (s. 1897; 
S.373). Die Geländeschwierigkeiten sind sehr bedeutend. Erd- 
bewegungen, Kunstbauten und Tunnelanlagen erfordern daher 
grolsen Kostenaufwand. Nähere Beschreibung der nothwendigen 
Anlagen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 335.) 


Die Groíse Venezuela-Eisenbahn verbindet die La 
Guairea-Caracas-Bahn mit der Linie Valencia-Puerto Cabello. 
Spurweite 1,07™, grófste Steigung 200/99, kleinster Halbmesser 
90m. Bedeutende Erd- und Felsarbeiten; zerlegbare Brücken; 
Oberbau aus breitbasigen Schienen auf eisernen Querschwellen. 
— Mit einer Uebersichtskarte. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, 
I, S. 181.) 


Eisenbahn - Oberbau. 


Einführung von Parallelgleisen in eine be- 
stehende Gleiskrümmung. Federscher bespricht den 
Fall auf Grund einer thatsächlich durchgeführten Aufgabe. — 
Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 93.) 


Bau der Gleise für Schnellzugsverkehr (s. 1896, 
S. 535 [191]); von Alfred Birk. Zusammenfassende Darstellung 
der Berichte Ast’s für den Eisenbahn-Kongress. (Org. f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 14 u. 29.) 


Wandern der Schienen bei Eisenbahn-Gleisen 
(s. 1897, S. 580); von Birk. Die Schienenwanderung auf der 
Mississippi - Brücke bei St. Louis (s. 1897, S. 376) betrug 
an einem Tage bis zu 85mm, Durch Verstärkungen des Ober- 
baues ist sie wesentlich beschränkt. — Mit Abb. (Z. d. Sst. 
Ing.- u. Arsch.-Ver. 1897, S. 409.) 

Die Schienenstoßfrage nach französischer Auf- 
fassung (vergl. 1897, S. 580). Dr. Victor erörtert eingehend 
die umfangreiche Arbeit von J. J. Freund tiber Schienen- 
stöfse. (Org. f. d. Fortschritte d. Eisenbw. 1897, S. 97.) 


| 
| 
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Zur ScbhienenstofBfrage (s. 1897, S. 680); von Ing. 
Trautweiler. Ungünstige Wirkung der Schienenabsätze an 
den Stöfsen; bei den Beschädigungen am Schienenstofke spielt 
die zufällige Beschaffenheit der Stofsverbindung eine wesent- 
liche Rolle. Die Verbesserung der Verhältnisse muss wohl 
hauptsächlich durch möglichst sorgfältige Ausgleichung der 
Höhenunterschiede bei den neuen Schienen gesucht werden. 
Nähere Anweisung hierfür. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, 
Bd. 29, S. 21.) 


Gleisarten der amerikanischen Eisenbahnen. 
Mittheilung der an die Redaktion der „Engineering News“ 
erstatteten Berichte. — Mit Abb. (Bull. de La comm. internat. 
du Congrés des chem. de fer 1897, S. 413 — 442.) 


Schiene fiir die Kaiserlichen Bahnon in Nord- 
China. Die von Sandberg entworfene Schiene wiegt rd 
42kg fir Im ist 136,5 mm hoch und ebenso breit im Fufbe. 
Unterlagsplatten sollen nur in scharfen Bögen Anwendung finden. 
— Mit Abb. (Railroad gaz. 1897, S. 216.) 


Erhaltung der hölzernen Querschwellen (s. 1896, 
S. 214). Vinot weist an der Hand der auf den französischen 
Bahnen gemachten Erfahrungen nach, dass die Tränkung der 
Schwellen von sehr grolsem Vortheil ist, dass namentlich 
die weichen Hölzer, wie Fichte und Buche, hierdurch besonders 
gewinnen und dass Kreosot zum Tränken vortheilhafter ist 
als Kupfervitriol. Als beste Eisenbahnschwelle erscheint die 
mit Kreosot getränkte Eichenschwelle. (Rev. techn. 1897, S. 205.) 


Tränkung der hölzernen Eisenbahnschwellen 
mit Chlorzink und mit karbolsäurehaltigem Theer- 
öle; von Eisenbahn - Betriebsdirektor A. Schneidt. Sehr 
ausführliche Erörterung. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 75, 92.) 


Weichen inGleiskrümmungen,Zweibogenweichen; 
von F. Loewe.  Uebersichtliche Darstellung ihrer rechne- 
rischen Behandlung. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 49.) 


Nebenbahnen. 


BetriebskostenderBahnen,insbesonderesolcher 
niederer Ordnung; von Ing. Rindl. Erórterung der Be- 
triebsformeln von Heyne, Seemüller, Launhardt und 
Eibach. Aehnlich, wie dies Eibach für die Eisenbahnen 
Deutschlands gethan hat, werden die Betriebskosten der im 
Verbande der österreichischen Lokalbahnen stehenden Linien 
nach der Statistik für 1895 dargestellt. — Mit Abb. (Mitth. d. 
Ver. f. d. Förderung des Lokal- u. Strafkenbw. 1897, S. 261.) 


Vor- und Nachtheile der Anlage der Nebenbahn- 
gleise auf bestehenden Straen und auf eigenem 
Körper; Bericht des Generaldirektors Burlet für den inter- 
nationalen Strafkenbahn -Kongress in Stockholm. (Bull. de la 
comm. intern. du Congrés des chem. de fer 1897, S. 32.) 


Eisenbahn-Gleise im Pflaster (s. 1897, S. 190) 
Haarmann zieht einen Vergleich zwischen seinem Schwellen- 
schienen-Oberbau und den Querschwellen-Oberbau mit Spur- 
rillenschiene von Voss. (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 
1897, S. 37.) 


Oberbau für Straßenbahnen. Dr. 
für den rollenden Raddruck die Gleichung auf 


Q= ŽE- (034 300), 


worin P den Raddruck, ! den Radstand des Wagens in em, 
v die Fahrgeschwindigkeit in km/n bedeutet. Im Weiteren 
wird dargelegt, wie die Wahl der am meisten geeigneten 
Gleisart für einen gegebenen Fall zu treffen und wie das 
Gleis zu verlegen ist. — Mit Abb. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 858.) 


Straßsenbahngleise; von Raymond Godfernaux. 
Nach einer kurzen Beschreibung der amerikanischen Anordnung, 
die heute überall verlassen wird, werden die Anordnungen 
von Marsillon, Broca und Humbert besprochen. — Mit 
Abb. (Rev. génér. des chem. de fer 1897, I, S. 284.) 


Victor stellt 
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Die Schmalspur im Dienste der Strategie. Obering. 
F. Zezula beweist, wie alle im Kriegsfalle an die Eisen- 
bahnen herantretenden Aufgaben durch die schmale Spurweite 
wohl nahezu im gleichen Mafse erfüllt werden können wie 
durch die Vollspur. Besonders betont er auch den strategischen 
Werth der schmalspurigen Feldbahnen, namentlich in Feindes- 
land, und beschreibt die elektrische Feldbahn-Anordnung von 
Koppel. — Mit Abb. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 339.) 

Betriebsergebnisse schmalspuriger Eisen- 
bahnen (8.1897, S.580). Freie Bearbeitung der von Zezula 
herausgegebenen „Statistik der schmalspurigen Eisenbahnen“ 
unter Anführung vieler Zahlen. Es sind 2340,39 km Bahnen 


behandelt. (7. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 311 
und 327.) 
Die schmalspurigen Staatseisenbahnen im 


Künigreiche Sachsen i. J. 1895 (s. 1897, S. 377). 17 Linien 
mit 327,42km Länge; Anlagekosten für 1km 82568 M. (2. f. 
Kleinb. 1897, S. 72.) 


Gegenwärtige Lage der Lokaleisenbahnen in 
Ungarn (8.1896, S. 416 [72]) und das Ergebnis ihres Betriebes 
i. J. 1894; von E. A. Ziffer. (Bull. de la comm. internat. 
du congrés des chem. de fer 1897, S. 3.) 


Frankreichs Lokalbahnen in d. J. 1893 und 1894 
(s. 1897, S. 377). Gesammtlänge 3730 km bei 71 Gesellschaften, 
nämlich 1583 km Vollspurbahnen, 2121 km Schmalspurbahnen 
und 26 km Seil- und Zahnradbahnen. Darstellung der Haupt- 
betriebsergebnisse für 1894. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 300.) 


Statistische Nachrichten der europäischen 
Trambahnen. Kurze Zusammenstellung auf Grund einer 
längeren Studie von Gerard. (Mitth. d. Ver. f. d. Förderung 
des Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 248.) 


Elektrische Bahnen. 


Auf elektrischen Eisenbahnen erreichbare 
größste Fahrgeschwindigkeiten; von L. Kohlfürst. 
Besprechung der Abhandlungen von Dr. L. Duncan und der 
einschlägigen Versuche von Crosby. Nach letzteren sollen 
Fahrgeschwindigkeiten von 240 km in der Stunde keineswegs 
unüberwindliche Luftwiderstände hervorrufen, sofern der Zug 
eine geeignete Gestalt hat. (Z. f. Elektrotechnik 1897, S. 382.) 


Elektrische Strafsenbahnen inZürich; ausführliche 
Beschreibung. Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 83.) 


Kraftanlagen, Leitungen und Fahrzeuge der 
Jungfraubahn (vergl. 1897, S. 189); von E.-Strub. Für 
die Kraftgewinnung sind die örtlichen Verhältnisse günstig, da 
der Konzessionsinhaber über die Wasserkräfte der schwarzen 
und weifsen Lütschine in Burglauenen und Lauterbrunnen 
verfügt. Die Maschineneinheit ist zu 500 P. S. festgesetzt. Ftür 
die Beleuchtung sind Sammlerbatterien vorgesehen, die an 
Ort und Stelle geladen werden. Für die nur geringere Be- 
deutung habende Heizung genügt der Strom der Betriebsleitung. 
Vom Turbinenhause führt die Primärleitung mit 7000 Volt 
Spannung zur Station Scheidegg, wo die Spannung nach Um- 
formung auf 500 Volt der Arbeitsleitung übertragen wird. 
Die Lokomotive wiegt 12t. Die Wagen sind ohne Bremsen. 
— Mit Abb. (Schweizer. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 18.) 


Eisenbahn-Betrieb. 


Rückblick auf den Entwickelungsgang der 
Starkstromeinrichtungen auf den Österreichisch- 
ungarischen Eisenbahnen; von L. Kohlfürst. Kraft, 
übertragungfürZugzwecke,Werkstätten-und Signaleinrichtungen; 
feste und bewegliche Beleuchtung. — Mit Abb. (Schweizer. 
Bauz. 1897, Bd. 29, S. 150 u. 163.) 


Sicherung von Eisenbahnzügen in Weichen. 
Schwarz schligt vor, den Fahrstrafsenriegel durch Sperr- 
schienen festzulegen, damit der Zug selbst die vorzeitige 
Umstellung der Weichen verhindert. (Org. f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 34.) 


Prokow's einseitig ansprechende Strecken- 
Kontakte; von L. Kohlfürst. Mehrere Streckenkontakte 
für Annäherungssignale, die nur für Züge einer bestimmten 
Richtung in Thätigkeit treten und theils nur mechanisch, theils 
mechanisch-pneumatisch angeordnet sind. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 805, S. 185; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, 8. 93.) 


Bedienung der Blockwerke W. Cauer schlägt 
vor, in die Streckenblockleitung dicht beim Endblockwerke 
eine Unterbrechungsvorrichtung einzuschalten, die durch Geben 
des Lärmsignales in Thätigkeit tritt. Dem Blockwärter bleibt 
dann die Einwirkung auf die Streckenblockirung so lange 
entzogen, bis dass durch Ertheilung der erneuten Blockerlaubnis 
zugleich die Unterbrechung der Streckenblockleitung vermöge 
entsprechender Vorkehrung wieder aufgehoben wird. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 232.) 


Blocksignaleinrichtung für eingleisige Bahnen. 
L. Kohlfürst beschraibt die von Natalis erdachte Ver- 
wendungsweise der Blockeinrichtung von Siemens & Halske. 
— Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 10.) 


Erhóhung der Betriebssicherheit durch elektri- 
sche Schienenkontakte (Pedale). Herr beschreibt das 
Siemens-Pedal und erörtert einige praktische Fälle. Er 
betont, dass diese Pedale nur als ein Hülfsmittel für den 
Signalmann zu betrachten sind. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 176.) 


Einfluss der Verschlussrollen auf das Verhalten 
der Eisenbahnsignale bei Bruch der Drahtleitung; 
von Sigle. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 106.) 
Erwiderung. (Ebenda, S. 250.) 


Sperrsignal an der Oderbrücke bei Alt-Rüdnitz 
in Pommern; von L. Kohlfürst. — Mit Abb. (Centralbl." 
d. Bauverw. 1897, S. 222.) 


Signallaternen für Eisenbahnen. Erörterung der 
auf den preufsischen Bahnen angestellten Versuche über die 
Sichtbarkeit der Signallichter. — Mit Abb. (Génie civil 1897, 
Bd. 31, S. 22.) 


Hemmschuh von Hochstein. Alle der Abnutzung 
unterworfenen Theile können in Vorrath gehalten und jeder- 
zeit an Ort und Stelle ausgewechselt werden. — Mit Abb 
(Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 1897, S. 35.) 


F. Brücken- und Tunnelbau, auch Fähren, 


bearbeitet von L. von Willmann, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 


Allgemeines. 


Brückenbauten der Stadt Berlin (s. 1897, S, 192), 
Annähernd fertiggestellt sind die Oberbaumbrücke und 
die Weidendammerbrücke. Bei Letzterer ist die Fahr- 
bahndecke aus Eisenbeton hergestellt, um das Eigengewicht 
der Seitentheile zu erhöhen. Die Alsenbrücke harrt noch 
des Umbaues und soll eine grofse Mittelöffnung von etwa 39m 
Spannweite mit eisernem Ueberbau und je eine seitliche, in Stein 
gewölbte kleine Oeffnung erhalten. Die Potsdamerbrücke 
wird in ihrer neuen Gestalt 2 nebeneinanderliegende Brücken 
vereinigen, so dass sie auf der Ostseite eine Breite von fast 
60m aufweist. Der Ueberbau wird in Eisen hergestellt. Die 
neue Schönebergerbrücke wird aus Basaltlava gewölbt; 
ebenso wird die Möckernbrücke als gewölbte Brücke her- 
gestellt und erhält einen Fahrdamm von 11™ und 2 Fulswege 
von je 4m Breite. Für den Umbau in Aussicht genommen 
sind ferner: die Rossstraísenbrücke im Zuge der Dresdener- 
strafge und die Eiserne Brücke beim alten Packhof. Beide 
Brücken führen über den Schleusenkanal und sind alte Klapp- 
brücken. Die Brücken Berlins werden zusammenhängend in 
einen von Bauinspektor Pinkenburg demnächst heraus- 
zugebenden Werke ausführlich behandelt werden. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 249.) Ä Ä Ä 
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.  Elbbrücken Sachsens. Nach Vollendung der neuen 
Dresdener Eisenbahnbrücke werden sich 12 Elbbrücken im 
Königreiche Sachsen befinden. Die Brücken haben die folgenden 
Längen: neue Elbbrücke 461m zwischen den Widerlagern; 
Marienbrücke in Dresdenmit ihren Uferlüberbrückungen 1742; 
Augustusbrücke in Dresden 402m; Eisenbahnbrücke 
bei Niederwartha 351"; die Elbbrücke bei Riesa 
349m; Carola-Brücke (s. 1897, S. 313) in Dresden 327 m, 
Brücke zwischen Loschwitz und Blasewitz 323m; Eisen- 
bahnbrücke bei Meißen 320m; Albertbrücke in 
Dresden 316m; Brücke bei Pirna 281m; Brücke bei 


Schandau 265»; alte Brücke bei Meilken 220m. (Z.d 
Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 400.) 
Architektonische Ausstattung europäischer 


Brücken. — Mit vielen Schaubildern von Brücken, Thoren, 
Pfeilern u. s. w. (Eng. news 1891, I, S. 370.) 


Schwedische Eisenbahnbrücken. 
bildern (Eng. news 1897, I, S. 338.) 

Aquadukte von Árgenteuil (s. 1896, S. 423 [79]) und 
Frette, Ausführliche Besprechung gelegentlich der aus- 
führlichen Beschreibung der Wasserleitung von Archéres. — 
Mit vielen Abb. (Ann. d. ponts et chaussées 1897, S. 1—260.) 


Brücken- und Tunnelbauten der Lanarkshire & 
Dumbarton r. (8.1897, S. 196). — Mit Abb. (Engineering 1897, 
I, S. 597, 600, 666, 733, 736, 803, 820, 839 u. 842.) 

Göltzschthalbrücke bei Reichenbach-Mylau in 
Sachsen. Am 31. Mai 1846 wurde der Grundstein gelegt, am 
16. Juli 1851 erfolgte die Uebergabe. Die Baukosten betrugen 
6630000 M. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- Verw. 1897, S. 899.) 


Eisenbahnbrücke zwischen Baja und Baltaszek 
in Ungarn. Der Bau scheint gesichert zu sein. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 376.) 


Brückeneinsturz, hervorgerufen durch eine 
vom Sturme geknickte Eiche. Eine Strafsenbrücke aus 
Eisenfachwerk wurde in Rochester (Pa.) durch einen vom 
Sturm gebrochenen Eichbaum zerstört. — Mit Schaubild. 
(Eng. news 1897, I, S. 233.) 

Gründung der neuen East-River-Brücke in 
Newyork (s. 1897, S. 194). — Mit Abb. (Eng. record 1897, I, 
S. 554; Eng. news 1897, I, S. 331.) 


Fangdamm zur Pfeilergründung bei der Andros- 
caggin-Brücke, auf 8,6 = Tiefe in Flugsand geschlagen. — 
Mit Schaubild. (Eng. news 1897, I, S. 827.) 


Ermittelung der Tragfähigkeit des Baugrundes 
(8.1897, 3.380); „Fundamentprüfer“ von Ing. Rud. Mayer in 
Wien. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 583; Deutsche 
Bauz. 1897, S. 291.) 

Tragfähigkeit gerammter Pfühle (s. 1897, S. 614). 
Kurze Erwiderung von Bubendey auf die Mittheilungen von 
Kreuter. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 160.) 


Hölzerne Brücken. 

Hölzerne Gitterbrücken in Galizien; von Max 
Ritter von Thullie. Gedeckte Fachwerkbrücken, deren 
Gitterstäbe nach der Bauweise von Ibjanski durch Keile 
künstlich angespannt werden. Eine Verbesserung wurde von 
Pintowski bei der Brücke über die Strypa in Buczacz 
vorgenommen, indem er die Querträger nur in den Knoten- 
punkten anordnete. Prof. Rychter in Lemberg verwandte 
Träger, die ein einfaches rechtwinkliges Fachwerk mit ge- 
drückten Schrägstäben und gezogenen Pfosten aufweisen, und 
bei denen ebenfalls zur besseren Uebertragung der Kräfte auf 
die Gurtungen Keile genommen werden. — Mit Abb. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 361.) 


-— Mit 6 Schau- 


Steinerne Brücken. 
Umbau der Gertraudten-Brücke zu Berlin, ver- 
anlasst durch eine Strafsenverbreiterung. Kreuzungswinkel 
mit dem Stromstrich 889 21'; Stichbogen von 18 m Weite 
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senkrecht zum Stromstriche gemessen, und !/,4 Pfeil. Ausführ- 
liche Beschreibung des Lehrgerüstes und des Wólbens. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 293, 305.) 


Seine-Brücke zu Neuilly. Gelegentlich einer Lebens- 
beschreibung des Ing. Perronet werden auch seine Bauten 
kurz besprochen, insbesondere die Bauarbeiten an dieser Brücke. 
— Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 177.) 


Mussy-Viadukt auf der Paris-Lyon-Mittelmeer- 
Bahn. Steinviadukt mit 18 halbkreisfürmigen Oeffnungen von 
je 25m Spannweite, der Anfang und das Ende liegen in Bögen 
von 500 m Halbmesser. — Mit Abb. u. Schaubild. (Engineering 
1897, I, S. 575 u. 578.) 

Betonbrücke bei Inzigkofen (s. 1897, S. 194). — Mit 
Abb. (Genie civil 1897, Bd. 30, April, S. 337.) 


Hohlgewölbe im Brückenbau. Vom Vollgewölbe 
ausgehend werden an einem Beispiele die Gewölbestärken für 
Hohlgewölbe abgeleitet und die Vortheile dieser Bauart her- 
vorgehoben. (Deutsche Bauz. 1897, S. 210.) 


Nashna-Aquadukt in der Bostoner Wasser- 
leitung (s. 1897, S. 577). — Mit Abb. (Eng. news 1897, I, S. 114.) 


Lamington-Brücke über den Mary-Fluss bei 
Maryborough. 11 mit Stichbogen überwülbte Oeffnungen. 
— Mit Schaubildern. (Engineer 1897, I, S. 587, 594.) 


Verwendung über dem Gewölbe liegender und 
schwimmender Lehrgerüste zum Einwölben bei den 
Hafenbauten in Bordeaux (vgl. 1897, S. 77). Wegen des 
schlechten Baugrundes wurden zur Herstellung der Kajen 
Gewölbe genommen, die sich auf die mittels Pressluft gegrün- 
deten Pfeiler stützen. Es soll dabei durch die natürliche 
Böschung unter den Bögen der Erdschub beseitigt werden. 
Die 12m weiten und 7m tiefen Bögen konnten aber des 
schlechten Untergrundes wegen nicht von unten eingerüstet 
werden, sondern es mussten über den Kämpferflächen sichel- 
förmige eiserne Bänder gelagert werden, an die man die Pfetten 
für die Schalung mit in der Richtung der Gewölbefugen 
liegenden Hängestangen anhängte. Die Ausrüstung erfolgte 
durch Lösen der unter den Pfetten befindlichen Schrauben, 
worauf die Hängeeisen von oben herausgezogen und die Löcher 
vergossen wurden. Hersent verwandte ferner bei späteren 
Ausführungen schwimmende Lehrgerüste, die aus je 6 eisernen 
Lehrbögen bestanden, von denen die beiden äufsersten stets zu 
wasserdichten Kästen mit Blech verbunden waren. Bei N. W. 
wurden unterhalb der Kämpfer in Mauernischen schwache 
Träger eingelagert, bei H.W. flößste man die Gerüste mit 
leeren Schwimmkammern darüber und setzte sie durch Oeffnen 
von Schiebern auf die Träger, worauf sie unter Benutzung des 
Wasserstandswechsels durch Keile in die richtige Höhenlage 
gebracht wurden. Zum Ausrüsten wurden dann bei N. W. die 
Keile gelöst und die Wasserkammern geschlossen und nach 
Bedarf leergepumpt, worauf mit steigender Fluth das Gerüst 
herausgeflöfst wurde. Ein Lehrgerüst wog rd.18* und kostete 
rund 5000 A. Die Ein- und Ausrüstung erfordert für 1cbm 
Gewülbemauerwerk etwa 1,0 .4. (Organ f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 63.) 

Berechnung kleiner Gewólbe von Eisenbahn- 
brücken (s. 1897, S. 484). Als Erwiderung wird behauptet, 
dass unter gleichen Voraussetzungen Brückengewölbe aus 
Beton oder Bruchsteinen fast in allen Fällen billiger werden 
als Monier-Gewölbe. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 172.) 


Einfluss von Wärmeschwankungen aufGewölbe; 
von Ing. Joh. Hermanek. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 
1897, S. 419—427.) 


Eiserne Brücken. 

Neue Straßsenbrücke über den Rhein bei Kehl. 
Die an Stelle der alten Schiffbrücke im Bau begriffene feste 
Stralsenbrücke hat 3 Oeffnungen von 86,15, 55,23 und 86,15 m 
Lichtweite. Die Unterkante der Träger liegt 1,4" über Hoch- 
wasser. Die Träger sind doppelt zusammengesetzte Fach- 
werke mit parallelen Gurtungen von 4,41 m Feldweite und 
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und 8,8m Höhe. Entfernung der beiden Haupttrüger 9,6. 
Zwei ausgekragte Fuf&wege von je 3,4 Breite. (Südd. Bauz. 
1897, S. 161) 


Neubau der Seine-Brücken auf derStrecke Paris- 
Hávre; von Le Bris. Die neuen Brücken von Tourville 
und Oissel wurden 20m weiter flussabwärts errichtet und 
sind zweigleisige Gitterträgerbrücken mit je 3 Oeffnungen von 
52,1, 665 und 66,7 Spannweite. Ausführliche Besprechung 
der Bauarbeiten, der Pfeilergründung, der eisernen Ueberbauten 
der Festigkeitsberechnung und der Probebelastung. — Mit Abb. 
und Tafeln. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, S. 450.) 


Eisenbahnbrücke über den Don; zweigleisig. Fach- 
werkparallelträger von 56,4» Spannweite. — Mit Abb. 
(Engineer 1897, I, S. 456, 466, 518, 563.) 

Franz Josefs-Brücke über die Donau in Buda- 
pest (s.1897, S. 585). Kragtrügerbrücke in Hingebrückenform. 
Länge der beiden Kragträger je 143,35 m, und zwar diejenige 
des landseitigen Armes 79,3 m und des Armes in der Mittel- 
öffnung 64,05 m; Länge des eingehängten mittleren Trägers 
469m. — Mit Schaubildern und 1 Tafel. (Génie civil 1897, 
Bd. 31, 8.17; Engineer 1897, I, S. 486.) 


Verstirkung der eisernen Ueberbauten der 
Havelbrücke bei Rathenow; von Teichgräber. Die 
1868—1871 erbaute zweigleisige Eisenbahnbrücke mit fünf von 
Schwedlertrigern tiberspannten Oeffnungen von je rd. 32 bis 34 ™ 
Spannweite, wurde durch Aufnieten von Platten auf die 
Gurtungen und Versteifung der Pfosten mittels Winkeleisen 
verstirkt. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 199.) 


Thalübersetzung der böhmischen Nordbahn bei 
Bodenbach und Auswechselung der Elbebrücke; von 
Itzeles. Die Elbe wird mittels einer eingleisigen Fachwerk- 
brücke von 3 Oeffnungen (55, 35,6 und 55™) mit parallelen 
Gurtungen überbrückt. Daran schliefst sich ein gemauerter 
Viadukt und eine Halbparabelträger-Brücke über den Polzen- 
fluss von 39m Länge. — Mit vielen Abb. (Techn. Blätter 1897, 
S. 83.) 

Brücken des Rhónekanales. Die Brücken von 
Décines und von der Sucrerie werden im Bauzustande 
des Jahres 1895 durch Schaubilder vorgeführt. (Rev. techn. 
1897, S. 283.) 

Kragtrügerbrücke über den Findelenbach in der 
Gornergrat-Bahn. Der mittlere eingehängte Träger ist 





Fig. 1. Kragträgerbrücke über den Findelenbach in der Linie 
der Gornergrat-Bahn. 1:1000. 


ein Blechträger von 5,8 m Länge, dessen Lagerung den Längen- 
änderungen durch die Wärmeschwankungen Rechnung trägt. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 401.) 

Eiserne Pfeiler eines Viaduktes mit 3 Oeff- 
nungen der Linie Mgli-Kalamata (Griechenland). Fach- 
werkpfeiler von 24,8 ™ Höhe, 8,4 = Breite an der Sohle und 3,5 m 
Breite an der Auflagerungstelle. Berechnung. — Mit Abb. 
(Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 49.) 


St. Lorenz-(Victoria-)Brücke bei Montreal (s. 1897, 
S. 581). (Centralbl. d. Bauverw 1897, S. 160; Schweiz. Bauz. 
1897, Bd. 29, S. 118; Z. d. dst. Ing.- und Arch.-Ver. 1897, S. 429.) 


Neue Rock-Island-Brücke über den Mississippi 
(8.1897, S, 582). Die 1894 als eingleisige Fachwerkbrücke von 
566 m Gesammtlänge mit 7 fest überbrückten Oeffnungen von 
verschiedenen, zwischen 29,9 m und 787m schwankenden 
Spannweiten und einer Drehöffnung von rd. 111m Spannweite 
erbaute Brücke wurde in eine zweigleisige umgebaut. Aus- 


rührliche Besprechung. — Mit Abb. u. Schaubildern. (Engineering 
1897, I, S. 437, 442, 510, 528.) 

Eisenbahn-Bogenbrücke über die Wupper bei 
Müngsten — ,Kaiser Wilhelmsbrücke" (8.1897, S. 585); 
kurze Beschreibung. (Deutsche Bauz. 1897, S. 361.) 


Eiserne Bogenbrücke überdie Döblinger Haupt- 
straße im Zuge der Gürtellinie der Wiener Stadt- 
bahn; von Stöckl. Zweigleisige Bogenbrücke von 33,5 m 
Spannweite mit Kämpfergelenken. Eingehende Festigkeits- 
berechnung. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 405 u. 413.) 


Franz Josef-Brücke in Budapest (s. oben) und der 
Entwurf der Troitzkij-Brücke über die Newa. 
Vergleich der Brückenform. Die Troitzkij-Brücke hat eine 
mittlere Oeffnung von 225, zwei Seitenöffnungen von je 
132,5 - und eine Drehbrückenöffnung von 50m. — Mit Skizze. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 60.) 


Alexander IIL.-Bogenbrücke über die Seine in 
Paris (s. 1897, S. 380). Der endgültige Entwurf der im Bau 
begriffenen Strafsenbrücke hat eine von Dreigelenkbögen ilber- 
spannte Oeffnung von 107,5» Breite. (Génie civil 1897, Bd. 31, 
S. 129; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 169; Deutsche Bauz. 
1897, S. 257.) — Kurze Schilderung der Gründungsarbeiten. (Rev. 
techn. 1897, S. 261 u. 283.) 

Mirabeau-Bogenbrücke in Paris (s. 1897, S. 382). — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 241 u. 257). 


Neue, 168m weite Eisenbahn-Bogenbrücke über 
den Niagarafall (s. 1897, S. 585). Beschreibung der fast 
fertiggestellten Brücke. — Mit Schaubildern. (Eng. news 1897, 
I, S. 252.) 


Schwurplatzbrücke in Budapest (s. 1897, S. 383). 


Nach den neuen Plänen übersetzt sie den Strom mit einem an 


Ketten aufgehäugten Bogen von 290 m Spannweite, dazu kommen 
die Uferübersetzungen mit je 35m Länge, so dass die ganze 
Brückenlänge 360 = beträgt. Die Pfeiler werden bis zur Hoch- 
wasserhöhe aus Stein, darüber hinaus aus Eisen erbaut und 
nehmen in einer Höhe von 15= die Ketten auf. Die Baukosten 
sind auf 9 Mill. Æ veranschlagt. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, 
S. 148.) 


Hüngebrücke über den Ohio-Fluss zu Rochester 
(P. A); von E. K. Morse. StraíBenbrücke mit einer mittleren 
Spannweite von 244m und 2 Seitenöffnungen von 122 und 127 m. 
Die beiden Kabel sind durch Fachwerkparallelträger versteift. 
— Mit Schaubildern und Abb. (Eng. news 1897, I, S. 194.) 


Hängebrücke über den Ohio bei East Liverpool 
(O.); von Hermann Laub. Dieselbe Bauart wie vorstehend. 
Gleichfalls eine Strafsenbrücke mit einer 215 m weiten mittleren 
Oeffnung und zwei Seitenöffnungen von 109 und 128m. — Mit 
Abb. (Eng. news 1897, I, S. 198.) | 


Hüngebrücken der Neuzeit; von Mehrtens. Bericht 
über ausgeführte und in Aussicht genommene Hängebriücken. 
(Stahl und Eisen 1897, S. 495.) 


Drehbrücke über den Harlem im Zuge der 
3.Strafse in Newyork (8.1897, S. 384). — Mit 2 Schaubildern. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 102.) 


Drehbrücke über den Calumet bei Stid-Chicago. 
— Mit Schaubildern. (Engineering 1897, II, S. 23.) 


Neue Klappbrücke im Zuge der Huronstraße 
in Milwaukee (Wisc.); von Schinke. Die beiden Tafeln 
der 24,4 m tiberspannenden Brücke werden im geschlossenen Zu- 
stande durch Streben gestützt, die sich beim Oeffnen der Brücke 
an die senkrecht sich einstellenden Klappen anlegen. — Mit 
Schaubildern und Abb. (Eng. news 1897, I, 8. 253.) 


Vietoria-Brücke über den Dee bei Queens- 
ferry (England. Von den 3 Oeffnungen besteht die 
mittlere aus 2 in der Mitte an einander stofßenden Theilen von 
je 18,3 m Länge, die in die kastenförmigen Seitenüberbrlickungen 
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Tunnelbau. 
Berliner Untergrundbahn und ihr Tunnel (8.1897, 
S.386); kurze Beschreibung. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 423.) 


Tunnel- und Lichtraumquerschnitt der Jung- 
fraubahn. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 107.) 

Simplon-Tunnel (s. 1897, S. 587). — Mit Abb. (Eng. 
news 1897, I, S. 325.) 

Eróffnung des Blackwall-Tunnels unter der 
Themse in London (s.1897, S. 70) am 22. Mai 1897. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 239.) Ausführlicherer Bericht mit Be- 
schreibung des Baues. (Ebenda, S. 246; Engineer 1897, I, 
S. 504.) Kurze Beschreibung und Bericht über die Eröffnung. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S.691; Z. d. dst. Ing.- u. Arch.- 
Ver. 1897, S. 374, 411; Génie civil 1897, Bd. 31, 8.142.) 


Themsetunnel. Oberhalb des vollendeten Blackwall- 
Tunnels sollen noch zwei weitere Tunnel unter der Themse 
gebaut werden. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 32.) 


Glasgower Untergrundbahn (s. 1897, S. 587). — Mit 
Abb. (Eng. record 1897, I, S. 379.) 


Tunnel der Entwässerungsanlage von Paris bei 
Clichy (8.1897, S. 587). — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 172.) 


Donau-Tunnel in Budapest (s. 1897, S. 201) zwischen 
der Margarethen- und der Kettenbrticke. (Schweiz. Bauz. 1897, 
Bd. 30, S. 63.) 

Gravehals-Tunnel in Norwegen. Länge 5,3 km; 
eingleisig und schmalspurig; Ausmauerung nur auf 30%, der 
Länge. Die beiden Endpunkte liegen etwa 860m tiber dem 
Meere. Zur Schienenlegung soll der Tunnel bis zum 
1. April 1903 fertig sein. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 359.) Vortrag von Ing. Thorwald Ström in der 
polyt.Ges. zu Christiania. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 177.) 

Der Tunnel der Bostoner Untergrundbahn (s. 1697, 
S. 587). — Mit Abb. (Engineer 1897, I, S. 410.) 


Treibschild fiir die Tunneldecke des Bostoner 
Tunnels. Ein aus Blech zusammengenieteter, in der Mitte 
getheilter Bogenträger wird durch Druckwasser vorgetrieben. 
— Mit Abb. (Eng. news 1897, I, S. 388.) 

Kiinstliche Tunnel-Liiftung mittels der Vor- 
richtung des Ing. Saccardo (8.1895, S.579). Ausführliche 
Besprechung und Berechnung der Nutzleistung. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 303.) 


G. Hydrologie, Meliorationen, Fluss- und Kanalbau, 
- Binnenschifffahrt, 


bearbeitet vom Professor M. Möller an der Technischen Hochschule 
zu Braunschweig. 





| Hydrologie. 

Mittheilungen über die Wasserkatastrophe im 
Kónigreiche Sachsen im Juli 1897; von Prof. Dr. 
Schreiber. Niederschlagsmengen von 50 Stationen. Der 
höchste Tageswerth wird mit 117 am Niederschlag am 30. Juli 
von der Miiglitz angegeben und desgl. der höchste Monats- 
werth mit 311 mm (s. Wochen-Ausg. 1897, S. 496.) 


Wolkenbruch vom 29.30. Juli 1897 im Riesen- 
gebirge; von Prof. Hellmann. Mittheilungen aus 7 Fluss- 
gebieten. Meistwerth des Niederschlages im Bober- Gebiete, 
und zwar an einem Tage dem 30. Juli in Schmiedeberg 187 mm, 
in 4 Tagen zu Kirche Wang 355mm. Bei hohem Luftdruck 
im Westen lag über Osteuropa ein flaches Tief, das langsam 
nach Norden zog (Typus Zugstrafse V b). Auch der Wolken- 
bruch vom 2.8. August 1888 erfolgte unter ganz ähnlichen 
Bedingungen. Hier sei vom Berichterstatter hinzugefügt, dass 
sich bei starken Regenfällen, die liber Ost-Deutschland ein- 
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treten, in Nordwest- und Mittel-Deutschland, so in den Tagen 
Ende Juli 1897 in Braunschweig, die oberen Wolken lebhaft 
aus Ost bewegen. (Meteorol. Z. 1897, S. 313.) 


Aufserordentliche Niederschläge in Oesterreich 
vom 26. bis 31. Juli 1897; von W. Trabert. Mittheilungen 
von iiber 120 Stationen. Einen Meistwerth lieferte Neuwiese 
in Böhmen am 29. Juli mit 345 mm Niederschlag an einem Tage 
und 451 mm in 6 Tagen. Von manchen anderen Orten werden 
Tagesmengen von 120 bis 200 mm genannt. Höchststand des 
Wassers in den kleinen Flüssen am 80. Juli. (Meteorol. Z. 
1897, S. 361.) | 


Wolkenbrüche in Japan. Im August bis Oktober 1893 
fiel an manchen Orten an einem Tage 300 bis 450 »m, vereinzelt 
600 und 747 mm Niederschlag. (Meteorol. Z. 1897, S. 391.) 


Untersuchungen über die jährliche Periode der 
Windgeschwindigkeit, angestellt über etwa 60 Orte der 
Erdoberfläche von Prof. Hellmann. In Deutschland herrschen 
von April bis September schwächere, in der kalten Jahreszeit 
stärkere Winde. (Meteorol. Z. 1897, S. 321; m. 1 Tafel.) 


Durchgreifende Mafsregeln zur Abwendung 
von Hochwassergefahren. Es wird die Einrichtung eines 
hydrographischen Amtes für Preufsen empfohlen. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 514.) | 

Der Oderstrom, sein Stromgebiet und seine 
wichtigsten Nebenflüsse; Besprechung des vom Wasser- 
ausschusse herausgegebenen Werkes (s. Wochen-Ausgabe 1897, 
S. 6 u. 16). 


Rollbandpegel nach Seibt-Fuels, Statt des Ziffer- 


blattes ist für Pegeluhren das Rollband verwendet. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 368.) 
Selbstthätige Lichtbild-Pegel nach Seibt- 


Fuefs. Das Pegelbild wird auf photographischem Wege auf 
der dureh Uhrwerk sich drehenden Walze erzeugt. Die Vor- 
richtung selbst bewegt sich unter Führung an der Pegellatte 
auf und ab und beleuchtet sie in der Nacht durch ein elektrisches 
Glühlicht während der Dauer der Belichtung. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 831.) 


Beitrag zur Wasserstandsvorhersage; von E. 
Heubach. Eine Darstellung unter Benutzung von 2 Ordinaten 
wird gegenüber einer Veranschaulichung durch 3 Ordinaten, 
die ein räumliches, weniger übersichtliches Bild geben, em- 
pfohlen. Man kann nun erstens zusammenfügen Ort und Hóhe, 
weiter Ort und Zeit, oder Hóhe und Zeit. Da nun aber das 
Hochwasser an verschiedenen Punkten eines Flusses zu ver- 
schiedener Zeit auftritt, lassen sich für mehrere Stationen die 
Kurven in die námliche, Hóhe und Zeit gebende Tafel ein- 
fügen, ohne dass Unklarheit entsteht. Es wird nun empfohlen, 
dabei die Höchstpunkte der verschiedenen Stationen durch 
gerade Linien mit einander zu verbinden und neben diesen 
Linien die Angaben liber Fortpflanzungsgeschwindigkeit, Dauer 
des Hochwassers usw. einzutragen. Nach Jahreszeiten und 
vielleicht auch nach Wetterlagen getrennt, sind nun Tafeln 
anzufertigen, in die diese Hochwasserlinien eingetragen werden. 
Man wird dann die Vorhersage für Station B und C auf den 
Verlauf derjenigen Linie stützen, die unter sonst gleichen 
äufseren Verhältnissen mit dem gleichen zur Zeit von Station A 
gemeldeten Wasserstande beginnt. (Deutsche Bauz. 1897, S. 370.) 


Umlaufwerthe von Wassermessungs-Flügeln; 
vom Wasserbau - Inspektor K. Schmidt. Die Befestigungs- 
stange der Messflügel erzeugt einen Stau und ruhendes Wasser 
(s. unten den Bericht über Todtwasser). Reicht das in seiner 
Bewegung gehemmte Wasser bis an die Flügel, dann sind 
diese gestört. Das Eichen muss sich also auf Flügel mit 
Stange beziehen. Es wird die Vermuthung ausgesprochen, 
dass sich die Stau-Erscheinung in dem engen Münchener Mess- 
kanale vielleicht besonders stark herausgestellt habe, und es 
werden die Unterschiede im Werthe von 20 bis 30 % zwischen 
der Miinchener und der Dirschauer Formel erwähnt, die sich 
bei höheren Geschwindigkeiten einstellen. Die Münchener 
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Formel ergiebt grölsere Geschwindigkeiten. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 489.) 


Bestimmung der Wassergeschwindigkeit in 
Druckleitungen: von Ing. Melli. Zunächst wird die 
Frage erörtert, eine wie grofse Wassergeschwindigkeit ist zu 
empfehlen, damit die Kosten X, die sich aus den Kosten 
der Leitung und dem kapitalisirten Verluste an Arbeit, durch 
-= Reibung des Wassers in den Rohren veranlasst, zusammen- 
setzen, einen Kleinstwerth annehmen. Es ergiebt sich 


— 
v = 183 Hr 
8 


Hierin bedeutet „vo“ die Wassergeschwindigkeit in cm; „u“ sind 
die Kosten in Franken (also je — 0,8 Æ) für 1” Rohrleitung, 
getheilt durch den Halbmesser der Rohrleitung, ausgedrückt 
in Metern; ,s^ ist die kapitalisirte Wasserkraft für eine Pferde- 
stärke, gesetzt gleich 6000 Fr. (— 4800 A). Diese Zahl ist 
recht hoch; sie ist aus den Jahreskosten einer Pferdestärke- 
Dampfkraft im Betrage von 300 Fr. (= 240 M) für Brennstoff, 
Wartung, Verzinsung und Tilgung der Maschinen berechnet, 
und zwar unter Annahme von 5 Prozent Zinsen. Hierbei ist 
nicht in Betracht gezogen, dass die Turbine auch Geld und 
Wartung kostet und dass dieser Betrag doch von jenen 
6000 Fr. in Abzug gelangen müsste. Zweitens wird die Wasser- 
geschwindigkeit aber begrenzt durch die Gefahr des hydro- 
dynamischen Stofses, der bei plótzlichem Abschlusse der 
Leitung entsteht. Bei dieser Untersuchung ist das Wasser als 
ein unelastischer Körper angenommen. An einem Beispiele 
sei hier aber gezeigt, dass diese Vernachlässigung unter Um- 
ständen nicht angängig ist. Gegeben z. B. ein Stahlrohr von 
1,. cm Wandstärke und 60cm Durchmesser bei 750ke Anfangs- 
spannung im Stahl und 204 Anfangsdruck. Die in 1m Rohr- 
länge angehäufte lebendige Kraft oder Energie beträgt bei 
2m Wassergeschwindigkeit 


_ mv? lerdney v 
E=- = g 2 
0,6 » 0,6 + 3,142 ° 1000 - 2-2 
mg RE 


Es ist nun berechnet, dass diese Energie durch die Arbeit der 
Stahlspannungen aufgenommen wird, wenn der Stahl von 750 
° auf 1784 ke in seiner Beanspruchung steigt. Derselbe dehnt 
sich alsdann im Umfang um 


2 1784 — 100  2rn- 1084 
l = 1۰ 73000000 — 2000000 
_ 2-0,6- 3,142. 1034 m 1,95 m 


= 2 000 000 — 1000 





1034 
Die Spannungszunahme beträgt im Mittel "a = 517 oder für 


100 -1,0 4cm, d. h. für 1m Rohrlänge 100 » 1,6 - 517 kg = 82 720 ks. 


1,95 - 82 720 


Arbeit 4 = 1000 = 161,3 mke, Unter Berücksichtigung 


der Stofsverluste und bei genauerer Ermittelung der Arbeit 
fallen jene Beträge E und A einander gleich aus. Es sei hier 
aber darauf verwiesen, dass auch die Elastizität des Wassers 
Bedeutung besitzt. Die elastische Wirkung des Wassers liefert 
in diesem Falle, in dem der Wasserdruck um 27 at steigt, etwa 
0,82r.10000.27kg — 27s 

A=- 9 — — '89000 «t 
Diese Arbeit des Wassers entspricht an Grófse etwa den 
obigen Werthen A und E, darf also nicht vernachlässigt 
werden. Die Elastizität des Wassers bewirkt vielmehr eine 
Verminderung des hydrodynamischen Stolses von etwa 27 at 


Ueberdruck auf EU = 90*t Ueberdruck. Würde der Rohr- 


V? 
mantel unelastisch sein, dann könnte sich auch im Meist- 
wo 





1m — 205 mkg, 





betrage nur eine hydrodynamische Druckhöhe von h = 


g 
ergeben (vergl. 1897, S. 486, II d). Hieran bedeuten ,:w" die 
Wellengeschwindigkeit (im besonderen Falle die der Schall- 


welle im Wasser — etwa 1400 -) ,e^ die Schwingungs- 
geschwindigkeit, h = ux z = 285 m Wasserdruck - Wellen- 
höhe oder 28,5*t Ueberdruck. Diese Zahl ist in Wirklichkeit 
zu hoch, da die bei der Zusammenpressung des Wassers ein- 
tretende Expansionsarbeit noch nicht vollständig berücksichtigt 
ist. Bei ganz starren Umschliefsungen fällt der hydrodyna- 
mische Stofs also wegen der Elastizität des Wassers schon 
kleiner aus, als Melli für elastische Rohre von 1,2m Durch- 
messer und 2m Wassergeschwindigkeit berechnet. Es bedürfen 
jene Ausführungen für grofse Rohrweiten daher einer Ergän- 
zung. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 134.) 


Einfluss von Wind und Luftdruck auf die Ge- 
zeiten; von F. L. Ortt. In der gröfseren Abhandlung wird 
besonders gezeigt, dass ein Steigen und Fallen des Wassers 
mit dem Quadrate der Windgeschwindigkeit, also mit dem 
Winddrucke wächst, während das Voreilen oder zeitliche 
Zurückbleiben der Fluth- und Ebbewelle von der ersten Potenz 
der Windgeschwindigkeit abhängig ist. Bei Ymuiden steigt 
bei Westwind das Wasser 1,57 über normale Höhe, während 
es bei Ostwind 1,5 m unter diese Höhe fällt. (Tijdschr. v. 
Ing. 1896/97, 4. Lief., S. 117 —131, m. 1 Tabelle; Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 441.) 


Wassermengen der Weichsel, der Nogat und der 
Brahe i. J. 1896. Die sekundliche Wasserführung der un- 
getheilten Weichsel erreichte im December mit 284 «bm einen 
Kleinstwerth, im März mit 2810cbm einen Gröfstwerth. Im 
ganzen Jahre gelangten 30,36 cbkm Wasser zum Abfluss oder 
158 mm des Niederschlages aus dem Zuzugsgebiete. Bei den 
Hochwassern der Jahre 1888 und 1891 ist die sekundliche 
Wassermenge auf 10000c>™ geschützt. Seit dem Diinendurch- 
bruche bei Neufähr warf die getheilte Weichsel von 1840—1846 
etwa 87000000 cbm Sinkstoffe an ihrer Mündung in das Meer, 
desgl. von 1876 —1886 etwa 5860000 cbm und von 1886 — 1889 
15895000 cbm, (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 309, m. Tabellen.) 


Weserbrücke bei Hameln im Zuge der Bahnlinie 
Lage-Haieln. Lüngenschnitt der Haupt- und Fluthbrücken 
und Darstellung der Wasserstinde. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 353.) 

Amur-Schifffahrtsweg (Sibirien. Der Amur misst 
von der Quelle bis zur Mündung 4800km, Die Wassertiefe 
wechselt zwischen 15 und 64», die Breite zwischen 300 und 
2150m. Auf 3200km Länge ist der Amur schiffbar. Hoch- 
wasser treten ein zur Zeit der Schneeschmelze im Frühjahr 
und im Juli. Es verkehrten i. J. 1897 auf dem Fluss 109 Dampfer. 
Das Amur -Gebiet ist noch wenig bevölkert, Landstrafsen 
fehlen. (Deutsche Bauz. 1897, S. 499.) 


Meliorationen. ` 
Entwässerungs- und Kulturarbeiten im fis- 
kalischen Kehdinger Moore; vom Meliorations- Bau- 
inspektor E. Krüger (s. Wochen-Ausg. 1897, S. 122 u. S. 130). 


Neues Schöpfrad von H. Paul in Leiden, entworfen 
und ausgeführt für die Entwässerung des Elsbroekerpolders 
zu Hillegom in Holland. Die eisernen Schaufeln sind im 
Gegensatze zu flachen Schaufeln ganz tief wie ein vorn offenes, 
hinten am Boden spitz zulaufendes Schópfgefüfs. Das Ein- 
tauchen und Herausheben der Schaufeln vollzieht sich ohne 
Stöfse, auch ist der Wasserverlust durch dichteren Schluss 
vermindert. — Mit Abb. (Tijdschr. v. Ing. 1896/97, Lief. S. 56.) 


Fluss- und Kanalbau. 


Anwendung von Gehängebauten bei der Rege- 
lung der Glatzer Neifse; von Regbmstr. Heimerle. Es 
sind oberhalb der Stadt NeifBe etwa 1000 m Gehänge hergestellt. 
Die Verlandung erfolgt recht gut und dürfte im Herbste 1898 
vollendet sein. Durch die Gehänge sind Parallelwerke erspart. 
Die im Einzelnen aufgeführten Kosten betrugen 44 für 1m 
ohne Nebenarbeiten, mit diesen 84. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 853.) 
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Verwerthung der Wasserkraft an Nadelwehren; 
vom Baurath Werneburg. Als Beispiel wird die Berechnung 
für eine Schleuse der kanalisirten Saar 7 km oberhalb St. Johann- 
Saarbrücken durchgeführt. Sekundliche Wassermenge an 
10 Tagen 9,2cbm, an 34 Tagen 11,30cbm, im Uebrigen über 
11,30cbm, Unter Voraussetzung besserer Dichtung ist der Ver- 
lust von Wasser am Wehr zu 1,4 cbm angenommen. Die Schleusen 
verbrauchen 0,1 cbm, Es verbleiben also an den genannten 
Tagen 7,72 und 9,80 und über 9,80 cbm Wasser. Das Gefälle 
beträgt an 244 Tagen 2,0m, es geht aber bis auf 0,87 herab. 
Die Arbeitskraft, die wirklich in der Turbine gewonnen wird, 
schwankt zwischen 209 und 147 Pferdestürken, vorübergehend 
beträgt sie nur 68 Pferdestärken. An 86 Tagen ist das Wehr 
niedergelegt, die Arbeit also Null; im Mittel beträgt sie 170 
Pferdestärken. Die Kosten für Gewinnung dieser Arbeit setzen 
sich zusammen aus den Zinsen (31/,0/,) der Baukosten im 
Betrage von 30000 4 Anlage- und. 30000.4 Maschinenkosten, 
20%, für Unterhaltung und Tilgung der Bauanlage, 5%, desgl. 
für Verschleifs usw. der Turbinen, Lohn für 2 Maschinisten 
je 1400 A, zusammen im Ganzen 7343 4 Jahreskosten oder 
43 A für eine Pferdestärke im Jahre. Die Dampfpferdestärke 
ist zu 200.4 im Jahre ermittelt. Mit Hülfsdampfkraft und 
elektrischer Uebertragung der Wasserkraft auf 20 km Entfernung 
stellen sich am Endpunkte die Kosten der wirklich verbleibenden 
Pferdestärke auf 178 Æ im Jahre. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 471 u. 484.) 


Stauweiherder Wienthal-Wasserleitung (s. oben). 
Geplant sind 4 Stauweiher. Für den ersten ist als Thalsperre 
ein Erddamm mit Thonkern in der Ausführung begriffen mit 
12m Höhe, 5m Kronenbreite und 68m Fußbreite. Der Thon- 
kern ist auf 4 bis 7m unter Gelände- Oberfläche und 1m tief 
in den festen Boden hineingeführt und steht unter der Mitte 
der Dammkrone, mithin im Bauwerke mehr nach hinten, da 
auf der Wasserseite eine flachere Neigung als 1:3, hinten eine 
Neigung von 1:2 gewählt ist. Berücksichtigt man die auf den 
Thonkern wirkenden Kräfte, so findet man, dass er vielleicht 
um ĝm weiter gegen das Wasser hin hätte verschoben werden 
können, damit der hintere trockene, den Kern stützende Theil 
des Dammkörpers mehr Masse erhalten hätte. (Deutsche Bauz. 
1897, S. 531.) 


Staumauer von Beton mit Stahlplatten-Be- 
kleidung (8. 1897, S. 577). In Ogden (Utah) soll eine Thal- 
sperre von 30m Höhe errichtet werden, die aus Pfeilerstellungen 
mit zwischengefügten Kappen bestehen wird. Nach der Wasser- 
seite zu erhält der Beton einen aus gewelltem Stahlblech 
herzustellenden Mantel von 10 bis 13mm Stärke. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 449.) 


Rhein-Weser-Elbe-Kanal; vom Wasserbau-Inspektor 
Prüsmann. Die geplante Wasserstrafse wird aus zwei 
Strecken bestehen, dem Abstiege zum Rheine (Süd-Emscher- 
Kanal) über Herne, Gelsenkirchen, Altenessen, Oberhausen 
und von dort durch die Ruhr und aus dem Mittellandkanale. 
Die Abmessungen des Süd-Emscher-Kanales sind im Entwurfe: 
Sohlbreite 18 m, Wasserspiegelbreite 30 m und Wassertiefe 
25m. Krlimmungen unter 500m Halbmesser sind "möglichst 
vermieden. Die Schiffe sind zu 600% Ladefähigkeit ange- 
nommen. Die Schleusen erhalten 67 = nutzbare Länge, 8,6 ™ 
Breite und 3m Drempeltiefe. Der Wasserverbrauch wird auf 
der Strecke bis Oberhausen, wo Ruhrwasser hinzutritt, zu 
0,5 cbm für Verdunstung und Versickerung und 1,0cbm für das 
Schleusen in 14 Stunden, also zusammen 1, «5m i, d. Sek. ge- 
rechnet. Es wird ein Lippe-Pumpwerk bei Olfen und eines 
bei der Schleuse Münster nöthig. Die Kosten einschliefßlich 
der 4 Zweigkanäle sind auf 60 Mill. 4, die jährlichen Be- 
triebs- und Unterhaltungskosten auf 229000 AX berechnet, und 
zwar einschliefBlich der Zweigkanäle für die Länge von 
58,3 km, — Der Gegenentwurf, die kanalisirte Lippe, bietet 
bei 64km Länge nur 31,5 Mill. 4 Kosten, doch würde aus 
dieser Kanalverbindung nicht das ganze Kohlengebiet Vor- 
theil ziehen. Die Kosten der Lippe-Kanalisirung betragen für 


1k» 491000 X einschliefBlich der Kosten für die Begradigung, 
so dass für die Kanalisirung im engeren Sinne 220 000 «M für 
jkm verbleiben gegenüber 210000 4 für die Main-Kanali- 
sirung und 189000 «æ für die im Entwurfe vorliegende Mosel- 
Kanalisirung. — Der östliche Theil der Weasserstrafse, der 
Mittelland-Kanal, wird den Entwürfen vom Jahre 1893 
(Messerschmidt) entsprechen. Länge des Hauptkanales 
325km, einschliefslich der Zweigkanäle und Weser-Kanalisirung 
aber 651km. Die Kosten sind im Ganzen auf 209 Mill. 4 
oder 321000 «Æ für 1km berechnet, die Unterhaltungs- und 
Betriebskosten auf 2100 M für 1km. Eingehend werden be- 
sprochen die Linienführung, die Speisung aus der Weser bei 
Rinteln, die Entwässerung des Drömlings, die Nutzbarmachung 
der Wasserkräfte bei den zu kanalisirenden Flüssen (Anlage 
der Turbinen im Mittelpfeiler) usw.  (Z. f. Binnenschifff. 
1896/97, S. 90.) 

Militärische Bedeutung des Rhein-Weser-Elbe- 
Kanals; von Major Kurs. (Z. f. Binnenschifff. 1896/97, S. 124.) 


Schiffshebewerke und Schleusen. Auf dem II. Ver- 
bandstage des deutsch-österreichisch-ungarischen Binnenschiff- 
fahrts-Verbandes in Wien führte Prof. Riedler aus, dass bis 
10m Hub die gewöhnliche Kammerschleuse durch kein Mittel 
iiberboten werden könne, von 10 bis 25m Hub erstrecke sich 
das Gebiet der senkrechten Hebewerke, über 25m liege das 
Verwendungsgebiet geneigter Ebenen mit Steigungen von 
1:8 bis 1:5. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 301.) 


Stand der Bauarbeiten am Elbe-Trave-Kanale; 
Vortrag vom Wasserbau-Direktor Rheder (s. Wochen-Ausg. 
1897, S. 209). 

Neue Breslauer Hafenanlage (s. 1897, S. 208); von 
R. Scheck. Geschichtliche Rückblicke seit 1818. Nach Er- 
öffnung des Grofsschifffahrtsweges auf der Oder und der 
Kanalisirung der Oder bis Cosel für Fahrzeuge von 400* ist 
das dringende Bedürfnis für Herstellung eines grölßeren Hafens 
hervorgetreten. Januar 1897 ist bestimmt, dass der Hafen am 
unteren Ende der Stadt auf der Halbinsel zwischen beiden 
Oderarmen erbaut werden soll. Es wird zunächst ein Becken 
ausgeführt werden, ferner ein Kornspeicher, Schuppen, Kajen 


7 und eh Kohlenkipper. Die Gesammtkosten der zunächst in An- 


griff zu nehmenden Bauten sind auf 5500000 4 festgestellt. — 


' Mit Plünen. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 425 u. 431.) 


Erweiterung des Hafengebietes und Bau eines 
Fischereihafens in Geestemünde; von Hoebel und 
Graevell. Einfassung der Ufer durch ein Bollwerk von 10» 
Höhe in aufgesetzter Bauweise mit vorgelagertem Sand- und 
Steinwurf und hölzerner Landungsbrücke; Uferbefestigung am 
Aufsendeich; Fischhalle in Holzbau. Kosten 8 Mill. 4. — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 358 u. 378.) 

Hochbauten desKönig Albert-Hafensin Dresden- 
Friedrichstadt (s. 1897, S. 1). Schuppen und Verwaltungs- 
Gebäude. (Deutsche Bauz. 1897, S. 556.) 

Einrichtung der „Wasserbücher“ im Königreiche 
Sachsen (s. Wochen-Ausg. 1897, S. 190). 


Binnenschifffahrt. 


Deutsche Binnenschifffahrt. DasZusammenarbeiten 
von  Wasserstrafsen und Eisenbahnen wird anempfohlen 
(s. Wochen-Ausg. 1897, S. 149). 

Mittheilungen des Bairischen Kanalvereines 
(s. Wochen-Ausg. 1897, S. 173). 


Bessere Ausnutzung der nicht schiffbaren Flüsse 
unter besonderer Berücksichtigung der Glatzer 
Neifge; vom Regierungsbaumeister Ewerbeck (s. Wochen- 
Ausg. 1897, S. 50). 

Schiffs- und Flofsverkehr auf dem kanalisirten 
Main (vgl.1897, S. 76). Vor der Kanalisirung i. J. 1880 betrug 
der Schiffsverkehr ohne Flófse 811000 tkm, im ersten Jahre 
nach der Vollendung 1887 gut 15000000, 1896 aber schon 
51000000 tkm. Der gesammte Wasserverkehr der Stadt Frank- 
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furt a. M. betrug 1896 1639229t, der Eisenbahnverkehr mit 
1693112 etwa eben so viel (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 324). 


Verkehrs-Uebersicht für die neuen Hafen- 
anlagen zu Dresden. Kurze Mittheilung über das erste 
halbe Betriebsjahr 1896 (s. Wochen-Ausgabe 1897, S. 118). 


Gesetz des Schiffswiderstandes; von Heubach. 

Aus den Angaben von de Maas über die mit dem Schiffe 
k 

„Alma“ vorgenommenen Versuche wird die Formel w =f I 


t 
abgeleitet. Hierin bedeuten w, den Schiffswiderstand in ke 
für die Fahrgeschwindigkeit von 1m, f den Hauptspanten- 
Schiffequerschnitt bei ¢™ Tauchung, ¢ die Tauchtiefe und k; 
den Beiwerth fiir 1™ Tauchung. Fiir andere Schiffsgeschwindig- 
keiten v nimmt die Formel die Gestalt w = v? f T an. Für 
das Schiff ,Alma" ist k, zu 25,5 k&« ermittelt. In der Folge ist 
festgestellt, wie sich jener Werth w, der für tiefes und breites 
Fahrwasser gilt, vermehrt, wenn dasselbe Fahrzeug einen 
Kanal befährt. Die so auf empirischem Wege aufgefundenen 
weiteren Formeln könnten vielleicht noch eine einfachere Gestalt 
gewinnen. Auch berücksichtigen sie nicht den Einfluss der 
Schiffslánge. (Deutsche Bauz. 1897, S. 467, 479 u. 504.) 


Wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Weser- 
Elbe-Kanals; von Wasserbau-Inspektor Sympher. Im 
Ruhrbecken lagern bei 1000™ Teufe und einer jährlichen 
Förderung von 75 Mill. mindestens noch für 400 Jahre Kohlen. 
Nächst der Kohle kommen Erze, Dungmittel, Eisen und andere 
Massengliter in Frage. Es werden die Förderkosten auf den 
Eisenbahnen und Wasserstrafsen für die verschiedenen Kanal- 
háfen ermittelt und es wird nachgewiesen, dass sich bald eine 
Verzinsung des Anlagekapitales mit 3l/, bis 4!/9/, ergeben 
würde. (Z. f. Binnenschifff. 1896/97, S. 101.) 

Staubfreies Verladen von Hausmüll in Schiffe 
(s. 1897, S. 579). Der Müllwagen-Kasten wird mittels eines 
Krahnes herabgelassen und gegen einen am Schiff befindlichen 
Aufbau durch angespannte Ketten gedrückt. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 347.) 


Todtwasser. Nansen schildert die Entstehung von 
Todtwasser im Eismeere. Wo süfßes Schmelzwasser auf Salz- 
wasser lagert, kann letzteres sich wie eine hochliegende feste 
Sohle dem Sülswasser gegenüiber verhalten und Erscheinungen 
erzeugen, die man sonst nur in ganz seichtem Wasser be- 
merkt. Hier sei eingeschaltet, dass man unter Todtwasser 
dasjenige Wasser versteht, das am Heck eines fahrenden 
Schiffes hinter dem Fahrzeuge mitgeschleppt wird. Es ent- 
steht dabei ein Wellenthal am Hintertheile des Schiffes, dessen 
Tiefe, am Fahrzeug gemessen, ß genannt werde. Am Bug des 
Schiffes erhebt sich der Wasserspiegel bis zur Höhe a über 
den Meeresspiegel. Der Widerstand, den das fahrende Fahr- 
zeug empfindet, ist, von dem Reibungswiderstande abgesehen, 
dem Werthe a--8 proportional. In tiefem Wasser nehmen 
nun die Schichten bis weit hinab an denjenigen Bewegungen 
theil, die einen Ausgleich im Wasserspiegel anstreben, also 
dahin wirken, den Druckhöhen-Unterschied 2-+-8 zu vermin- 
dern. In seichtem Wasser hingegen bilden sich höhere Wellen- 
berge und -Thäler aus, weil eine geringere Wassermenge an 
der Bewegung des rückstrümenden Wassers theilnimmt und 
daher um so heftigere Wasserbewegungen und Druckunter- 
schiede entstehen müssen. Da nun das Salzwasser durch das 
höhere spezifische Gewicht behindert ist, sich erheblich über 
die ursprüngliche Lage der Trennungsfläche zwischen den 
süsen und salzigen Wassermassen zu erheben, so füllt sich 
das Wellenthal hinter dem Schiffe nicht von unten her. Es 
muss daher eine Verstärkung der saugenden Wirkung 
entstehen. Das Schiff wird nach hinten gezogen. Besonders 
ist dieser Vorgang bei Schraubendampfern von Bedeutung, 
die daher hinten schlanker als Segelschiffe zu bauen 
sind. Die „Fram“ war übrigens sehr breit gebaut, um den 
Eispressungen widerstehen zu können. Nansen schreibt: 
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„Wir hielten auf die Eiskante zu, um zu vertäuen, aber die 
„Fram“ hatte Todtwasser und wollte trotz vollem Druck 
nicht vom Fleck. Wir schleppten die ganze See- Oberfläche 
mit uns. Es zeigten sich Wasserrlücken oder Wellen, die sich 
quer über das Kielwasser erstreckten, eine hinter der anderen". 
Das Wasser war oben sehr süf5, fast trinkbar, unten sehr 
salzig. Die Erscheinung des Todtwassers verschwand, als die 
„Fram“ eine diinne Eisdecke erreichte. (Nansen „In Nacht und 
Eis“, Band I, S. 146.) 


H. Seeufer-Schutzbauten und Seeschifffahrts- 
Anlagen, 


bearbeitet vom Baurath Schaaf zu Stade. 





Seeschifffahrts - Kanäle. 

Kaiser Wilhelm-Kanal (s. 1896, S. 230). Um den 
Kanal im Winter länger offen halten zu können, wird Salz- 
wasser von der Ostsee in ihn hineingelassen. (Scient. American 
1897, 1, S. 394.) 


Seekanal von der Ostsee nach dem schwarzen 
Meere. Der Kanal soll bei Riga beginnen, die Düna, die 
Beresina und den Dnjepr benutzen und bei Cherson im 
Schwarzen Meer enden. Die Länge wird 1600 km betragen, die 
Tiefe 85m. Die Kosten sind zu 400 Mill. 4 berechnet, die 
Bauzeit auf 5 Jahre. (Engineer 1897, I, S. 360.) 


Seehafenbauten. 
Hafen von Dünkirchen (s. 1897, S. 593). Es wird be- 
sonders die neue tiefe Schleuse beschrieben und durch Skizzen 
erläutert. (Engineer 1897, I, S. 481.) 


Hafen zu Rouen (8. 1893, S. 498). Der Verkehr hat sich 
wesentlich gehoben. Es können schon Schiffe von 7m Tief- 
gang dahin gelangen. Es wird besonders der Verkehr der 
englischen Schiffe besprochen. (Engineer 1897, I, S. 478.) 


Häfen und Wasserwege (8.1897, S. 592). Das Trocken- 
dock zu Aberdeen, welches 1885 vollendet ist, muss entweder 
gründlich ausgebessert oder erneuert werden. Es ist 160m 
lang, 22,5” breit und 6,1m tief. Vielleicht soll es auch ver- 
gröfsert werden. Die Schleuse am Albert Dock zu Hull, die 
nur ein Paar Thüreu besafs uud daher nur bei Hochwasser 
benutzbar war, hat ein zweites Paar Thüren erhalten, die 17,7m 
hoch und 10,7 breit sind. Jeder Flügel wiegt 100. Der 
neue Hafen zu Ostende soll durch einen Seedamm von 774 m 
Länge gesichert werden und erhält ein nenes Dock mit 1820 m 
Kaimauern. Die billigste Forderung beläuft sich auf etwa 
850 000 Æ über den Anschlag. Durch die Barre soll eine Zu- 
fahrtsrinne von 4,9m Tiefe bei Niedrigwasser gebaggert werden. 
Die Zufahrt nach Antwerpen soll so erweitert und verbessert 
werden, dass 7,3™m Tiefe bei Niedrigwasser vorhanden ist. 
(Engineer 1897, I, S. 482.) 


Häfen und Wasserwege. Zu Fraserburgh sind die 
1894 begonnenen Werke fast vollendet. Sie umfassen die 
Verlängerung des südlichen Wellenbrechers, Vertiefung des 
3,64 ha grofBen Balaklawa-Hafens, Herstellung eines 1,4 ba 
Fläche bedeckenden Trockendocks und Herstellung neuer 
Anlegedämme. In Newyork soll der Hauptseeweg zum 
Atlantischen Ocean, der jetzt 9,ı m bei Niedrigwasser tief ist, 
auf 10,7 m vertieft werden, und zwar auf 305m Breite. Ferner 
sollen die New-Jersey-Flats an der Westseite von Newyork 
dem Meere abgewonnen und dann auf ihnen eine Reihe von 
Anlegedämmen für Ocean-Dampfer geschaffen werden. (Engineer 
1897, I, S. 511? 

Zu Burtisland am Firth of Forth (s. 1879, S. 442) soll 
ein neues Trockendock angelegt werden, das 122m lang und 
90, m breit, bei 6,1 Tiefe geplant wird. Die erforderliche 
Fláche würde 3,21^* grofs sein. (Engineer 1897, I, S. 443.) 

Das hólzerne Trockendock im Marinehafen zu 
Brooklyn (s. 1897, S. 593) zeigt sich undicht, wahrscheinlich 
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weil die umschliefsende Kernwand nicht dicht ist. Es werden 
verschiedene Vorschläge zur Dichtung des Docks gemacht. 
(Scient. American 1897, I, S. 826, 342.) 


Hafen zu Constanza (Rumänien) (s. 1897, S. 391). Der 
Westhafendamm ist 1880 m lang. Der Südhafendamm enthält 
in zwei Theilen 410 m und 130 m Länge, die durch eine 160 m 
breite Durchfahrts- Oeffnaung unterbrochen sind. Der einge- 
schlossene Vorhafen wird 3958, der alte innere Hafen 24 ha 
Fläche halten. Drei Schiffsmolen sind vorhanden. Dem Meere 
sind 9048 abgewonnen. Vor dem 3370 m langen Kai sind 8 
Tiefe. (Génie civil 1897, Bd. 30, S. 361.) 


I. Baumaschinenwesen, 


bearbeitet von O. Berndt, Geh. Baurath, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 





Wasserfórderungs - Maschinen. 


Dampf-Feuerspritzen der Waterous Engine 
Works Co. in Brantford. Die grófsere Spritze liefert 
4540 V in der Minute und speist 2 Schliiuche. Um das gewóhn- 
lich 4 Minuten dauernde Anheizen zu verkürzen, ist eine Gasolin- 
Würmevorrichtung vorgesehen. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1897, S. 58.) 


Neuere Pumpen (s. 1897, S. 392). Duplexpumpe von 
Mumford, Motorfeuerspritze, Differentialkolbenpumpe, Kolben- 
pumpe von Reynold, Strahlpumpen. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 173.) 


Einfach wirkende dreicylindrige Pumpe mit 
elektrischem Antriebe von Merryweather & Sons 
in Greenwich. Die 3 Cylinder sind im Kreise um die An- 
triebswelle, die 700 Umdrehungen macht, angeordnet. — Mit 
Abb. (Engineering 1897, I, S. 621.) 


Dampfpumpe mit schwingendem Schwungrade 
von Karl Henschel in Halle. Das Schwungrad bewegt 
sich bei der Drehung auch auf und ab. — Mit Abb. (Supplem. 
zu Uhland's techn. Zeitschriften 1897, S. 17.) 


Doppeltwirkende Dampfpumpe nach Nordberg 
(s. 1896, S. 555 [211]. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch. - Konstr. 
1897, S. 73.) 


Die Pumpanlage in Tuttlingen (vgl. oben) besitzt 
eine elektrisch betriebene Zwillingspumpe, die von einem 
30 pferdigen Hauptstrommotor mittels eines doppelten Vor- 
geleges angetrieben wird. Die Pumpe fördert bei jeder Um- 
drehung 401 Wasser auf 55m Höhe und die Stadtgemeinde 
zahlt dafür 0,1 Æ an das Elektrizitätswerk. — Mit Zeichn. 
(Z. d. V. deutsch. Ing. 1897, S. 560.) 


Pumpmaschinen für Rotterdam.  Liefermenge 700 
bis 900 cvm i. d. St. — Mit Zeichn. (Engineer 1897, I, S. 429, 433.) 


Druckwasserdampfpumpe der  Pumpgesellschaft 
Snow in Buffalo. — Mit Zeichn. (Genie civil 1897, Bd. 31, 
S. 146, 148.) 


Dampfakkumulator für Pumpen derWorthington- 
Pumpen-Gesellschaft. Zur Regelung der zum Dampf- 
cylinder strüómenden Dampfmenge ist ein kleiner Cylinder 
angeordnet, in den das zur Pumpe gehende und mit Schlitzen 
versehene Dampfrohr mündet. Diese Schlitze können durch 
einen Kolben mehr oder weniger geschlossen werden, indem 
die Stellung dieses Kolbens abhängig gemacht ist von dem 
in einem darunterstehenden Wassercylinder herrschenden 
Drucke. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch. - Konstr. 1897, S. 78; 
Engineer 1897, I, S. 339; Rev. techn. 1897, S. 188.) 


Mehrkolbige Pumpen von Holst in Amsterdam 
(s. 1897, S. 594). Die geförderte Wassermenge soll stets mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit und unter gleichem Druck 
austreten. Zu diesem Zweck arbeiten mehrere Ventilkolben 
schaltweise nebeneinander, während durch Einschalten eines 
gelenkigen Zwischencylinders die Kurbelbewegung in eine an- 


nähernd gleichmäßige Bewegung der Kolben umgesetzt wird. 
— Mit Zeichn. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, 8. 74; Rev. industr. 
1897, S, 133; Génie civil 1897, Bd. 81, S. 105.) 


Amerikanische Wasserwerke (s. oben; von 
F. Kreuter. (Z. f. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 889.) 


Rotationspumpe mit Druckausgleich in den 
Kammern. — Mit Zeichn. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, 
S. 292.) 

Kreiselpumpe für das Trockendock in Newport. 
Zwei Pumpen werden von einer stehenden 550 pferdigen Ver- 
bunddampfmaschine angetrieben. Jede Pumpe liefert 95 cbm 
Wasser i. d. Min. bei 160 Umdrehungen und 10m Förderhöhe. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, I, S. 543.) 


Unmittelbar angetriebene Kreiselpumpen für 
Dockanlagen. Liefermenge 68cbm i, d. Min. — Mit Abb. 
(Engineer 1897, I, S. 544, 549.) i 

Verwendung des elektrischen Stromes in Berg- 
werken. Es wird der Antrieb von Kreiselpunpem und die 
Einrichtung von Bergwerkslokomotiven besprochen. — Mit 
Abb. (Rev. techn. 1897, S. 265.) 


Wellenpumpe; eine der Strahlpumpe ähnliche Vor- 
richtung, bei der das in einem Rohre stehende Wasser da- 
durch hochgerissen wird, dass in den unteren Theil des Rohres 
Luft eingetrieben wird, die im Wasser hochsteigen will. — 
Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 143.) 


Selbstthätig wieder ansaugende Strahlpumpe 
von Lunkenheimer. — Mit Zeichn. (Eng. record 1897, II, 
S. 58; Iron Age 1897, 24. Juni, S. 7.) 


Strahlpumpe „International“ von Hans Reisert 
in Köln. Für das Regeln des Dampf- und Wasserzutrittes 
ist nur eine Spindel vorgesehen. Die Strahlpumpe soll bei 
Dampfdrücken von 1—16 at arbeiten und bei einer Saughöhe 
bis zu 6,5». — Mit Abb. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 72.) 

Flaeder’s eincylindriger, Liegender,Hydrophor* 
kann sowohl zum Wasserheben als auch zum Spritzen benutzt 
werden. — Mit Abb. (Suppl. zu Uhland's techn. Zeitschriften 
1897, S. 18.) 


Theoretische und praktische Beschränkung der 
Wasserhebung mit verdichteter Luft. Zusammen- 
stellung der erzielten Wirkungsgrade. — Mit Schaubildern. 
(Eng. news 1897, I, S. 250.) 


Neues Schöpfrad von Paul zur Entwässerung 
von Niederungen hat linsenfürmige Schaufeln, die mit den 
scharfen Kanten senkrecht in's Wasser schneiden und so ge- 
ringen Widerstand erfahren. — Mit Zeichn. (Z. d. dst. Ing u. 
Arch.-Ver. 1897, S. 401.) 


Sonstige Baumaschinen. 

Pearson’s Hebebock (8.1897, S. 393). — Mit Abb. (Iron. 
Age 1897, 7. April, S. 10.) 

Elektrisch betriebene Seilwinde für Bergwerke. 
Die Seiltrommel wird mittels eines einfachen oder eines doppelten 
Stirnrädervorgeleges angetrieben. — Mit Abb. (Eng. news 1897, 
I, S. 213.) 

90t-Scheerenkrahn im Haulbowline-Dock. — 
Mit Abb. (Engineer 1897, I, S. 624.) 


Neuer Derrick-Krahn für die Aufstellung des Eisen- 
gerippes eines zwülfstóckigen amerikanischen Gebäudes. — 
Mit Abb. (Uhland's Techn. Rundsch. 1897, Gruppe II, S. 41.) 


Fahrbarer Drehkrahn „Titan“ für den Hafen von 
Vera-Cruz. Wagerechter Ausleger mit Laufkatze. Bei 
18,3 m Ausladung 40¢ und bei 22,s6™ nur 30t Tragfähigkeit. 
Spurweite für das Fahrgleis 6m; 16 Laufräder in Gruppen von 
je4. Der Drehteller hat 7,0m Durchmesser. Hubgeschwindigkeit 
1,8 und 7,3" iu der Minute. — Mit Abb. (Engineering 1897, 
I, S. 642 und 646.) 

Brücken-Laufkrahn von 60» Spannweite (s. 1691, 
S. 594). — Mit Zeichn. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 66.) 
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Fahrbarer Brückenlaufkrahn von 65t Trag- 
fühigkeit für eine Kanonenwerkstatt. Auf der Lauf- 
brücke befindet sich eine fahrbare Dampfwinde. — Mit Abb. 
(Rev. industr. 1897, S. 222.) 


Fahrbarer Krahn in der Personenhalle der 
Victoriastation zu Manchester. An dem eisernen Dach- 
stuhl ist ein Gleis für einen elektrisch betriebenen Laufkrahn 
befestigt, der an einer Winde in Ketten den Gepäckkarren 
trägt, sodass das Gepäck über die Köpfe der Reisenden hinweg 
befördert werden kann. — Mit Zeichn. (Rev. industr. 1897, 
S. 153; Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 269.) 


Fahrbarer Petroleummotor-Krahn am Hafen 
von Oldenburg. Leistung 150t in 10 Arbeitsstunden; 
Petroleum - Verbrauch 2,10! in 1 Stunde; Kosten 13250.4; 
Tragfähigkeit 500 ke. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 298.) 

Elektrische Hebevorrichtungen;Fortsetzung (s. 1897, 
S.394). Elektrische Portalkrühne in Stettin, Rotterdam (s. 1896, 
S. 234), Düsseldorf (s. 1896, S. 112), Mannheim (s. 1896, S. 234). 
— Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 70, 72.) 


Gody's Aufzug und Aufsetzvorrichtung. Der 
Aufzug wird durch ein Kegelrüderwendegetriebe bethütigt. — 
Mit Zeichn. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 91.) 


Ridgway's unmittelbar wirkendes Luftdruck- 
hebezeug. — Mit Abb. (Iron Age 1897, 17. Juni, S. 16.) 


Sicherheitsvorrichtungen bei Aufzügen; Vortrag 
von Ing. Furiakovics. (Z. d. dst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 301.) 

Selbstthätige Ausladevorrichtung der Duis- 
burger Maschinenfabrik. Dampfkrahn mit Selbstgreifer 
für stückreiche Fürderkohle. Entlademenge 300—400 t in 10 Std. 
— Mit Abb. (Suppl. zu Uhland's Techn. Zeitschr. 1897, S. 26.) 


Transportbänder zum Fördern von Erzen und 
dergl. auf geneigter oder wagerechter Bahn. Das 
Aufreifsen des Bandes in der Mitte soll durch Auflegen einer 
Gummidecke verhindert werden. Die Bänder liegen nicht nur 
auf wagerechten Rollen, sondern zur Erzielung einer Mulde 
für gröfsere Ladehöhe auch auf seitlich schräg angeordneten 
Rollen. Entfernung der Tragrollen im fördernden Theile 1,2 
bis 1,8m, im rücklaufenden Theile 2,4 bis 3,6. Breite der 
Bänder 550 — 650 mm; Geschwindigkeit 90™ in der Minute, 
bei geneigter Förderung 200 — 270m. — Mit Abb. (Prakt. 
Masch.-Konstr. 1897, S. 68.) 


Entladevorrichtung für Güterwagen in der Zucker- 
fabrik von A. Bouchon in Nassandres. Die Plattform dreht 
sich mit dem Wagen um die eine Längskante, so dass die Entladung 


durch die Seitenthüren oder tiber die Seitenwände hinweg ` 


erfolgt. Die Drehung erfolgt durch 2 Druckwassercylinder. — 
Mit Zeichn. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 85) 


Thompson's ,Universal Conveyor". — Mit Abb. 
(Engineer 1897, I, S. 602.) 


Arbeitsschiffe bei den Regulirungsarbeiten an 
der unteren Donau und ihre Ergebnisse. Beschrieben 
werden das Lobnitz’sche Meifselschiff, das Bohrschiff, das 
Universalschiff (s. 1895, S. 588). — Mit Abb. (7. d Get Ing.- 
u. Arch.-Ver. 1897, S. 325.) 


Bagger beim Chicagoer Entwüsserungskanale 
(s. 1897, S. 596). Mc. Myler's Conveyor; ein Pumpenbagger; 
Stielbagger; Sturzvorrichtungen zum Entleeren der Erdwagen; 
Kreiselpumpenbagger mit besonderer Messerwelle; Grab- 
schaufeln. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, I, S. 571, 635, 639, 
668, 670, 705, 716, 741, 748, 752, 770, 772, 847; Eng. record 
1897, I, S. 422.) 

Eimer- und Kreiselpumpen-Bagger mit Doppel- 
schraube, vonSmulders in Rotterdam fiir Russland gebaut. 
Die Eimerleiter liegt hinten in der Längsrichtung des Schiffes, 
die beiden Kreiselpumpen stehen mittschiffs; zu ihrer Bewegung 
dienen gleichzeitig die Betriebsmaschinen für die Schiffs- 
Schrauben. Schiffslünge 46,0", Breite 8,5 m; Baggertiefe 6,7 m 


unter Wasser; Schiffsgeschwindigkeit 8,5 Knoten. Die Kreisel- 
pumpen fördern 250cbm in der Stunde bei 500 m Förderweite 
und einer Fürderhóhe von 1,5 ™ über Wasser. Elektrische Be- 
leuchtung. — Mit Zeichn. (Génie civil 1897, Bd. 81, S. 65.) 


Calhonn's Exkavator. Ein Becher hängt an einer 
losen Rolle, deren Zugseil mit dem einen Ende an der Lauf- 
katze befestigt, mit dem anderen Ende über eine in der Lauf- 
katze gelagerte Rolle nach einer Winde geht. Die auf einem 
Laufseile ruhende Katze gestattet die Erzielung einer graben- 
den Bewegung des Baggers, während sie selbst auch eine 
fortschreitende Bewegung annehmen kann. — Mit Zeichn. (Eng. 
news 1897, I, 8. 230.) 


Drucklutt-Schiffselevator „Garryowen“ (s. 1897, 
S. 395) zum Entladen von Getreide aus Schiffen. Arbeits- 
druck 8,5at; Liefermenge 100 und 160¢ in der Stunde, je nach- 
dem das Getreide gewogen wird oder nicht. — Mit Zeichn. 
(Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 98.) 
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Personenwagen. 


Neuer Luxuszug zwischen London und Hastings. 
2 Wagen L 1 Wagen II. und 3 Wagen III. Klasse. Wagen- 
linge 1525». Die Wagen I. Klasse haben 1 und 2 Abtheile, 
die II. Klasse 3 Abtheile. Baker-Heizung. Elektrische Be- 
leuchtung durch Dynamomaschinen in Verbindung mit Sammel- 
zellen. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 287.) 


Amerikanischer Luxuszug „Pennsylvania 
Limited“, der z. Z. am vornehmsten eingerichtete Eisenbahn- 
zug. 7—8 Wagen. (Uhland’s Verkehrs-Z. 1897, S. 82.) 


Fahrgeschwindigkeit der Schnellzüge. Es werden 
die Schnellzüge in Europa in Bezug auf ihre Geschwindigkeit 
mit einander verglichen. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 206.) 


Personenwagen für die Seilführe am Teufels- 
graben bei Brighton (vgl. 1896, S. 548 [204]). — Mit Zeichn. 
(Engineer 1897, S. 339, 546.) 

Wagen für Behr's Einschienenbahn (s. 1897, S. 597). 
An jeder Seite der Tragschiene 2 Reihen Sitze für je 25 Personen, 
also insgesammt für 100 Personen. Dienstgewicht 55t. — Mit 
Abb. (Engineering 1897, I, S. 808, 815, 849, 854.) 

Heizung der Personenwagen beiden preußischen 
Staatsbahnen: Vortrag von Wichert. Nach Besprechung der 
in Deutschland allgemein üblichen Dampfheizung wird die 
bei Durchgangszügen angewendete Dampfniederdruckheizung 
beschrieben, die auch auf gewöhnliche Wagen ausgedehnt 
werden soll. — Mit Zeichn. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, 
S. 201; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- Verw. 1897, S. 363; Stahl 
u. Eisen 1897, S. 867.) 


Warmwasserheizung der Personenwagen der 
Grand Central Belge. — Mit Abb. (Rev. génér. d. chem. 
de fer 1897, S. 492.) 


Levasseur's biegsamer Metallschlauch. — Mit 
Abb. (Bull. de la comm. internat. 1897, S. 1028.) 


Lüftung der Eisenbahnwagen. (Bull. de la comm. 
internat. 1897, S. 953.) 


Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit Acetylen 
(s. 1897, S. 598); Versuche von Pintsch (s. oben). Eine 
Mischung von 50%, Acetylen und 50%, Stickstoff bei 4 at soll 
zweckmüfsig sein. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 153.) 


Acetylen-Beleuchtung bei franzósischen Eisen- 
bahnwagen. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr, d. Eisen- 
bahnw. 1897, S. 110.) 


Elektrische Personenwagen - Beleuchtung der 
Kaiser Ferdinands-Nordbahn (s. 1897, S. 85). (Uhland's 
Verkehrs-Z. 1897, S. 129.) 
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Elektrische Beleuchtung von Eisenbahn-Per- 
sonenwagen (s. oben); Vortrag von Dr. Max Büttner. 
Geschichtliche Entwickelung ; heutige Beleuchtungsarten. (Ann. 
f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 186 und 213.) 


ElektrischeWagenbeleuchtung nach Moskowitz 
(s. 1897, S. 598). Die Dynamo wird von einer Wagenachse 
aus angetrieben. — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 124.) 


Wagenbeleuchtung mittels einer von der Achse 
getriebenen Dynamo. Die Dynamo giebt 18 Volt Spannung. 
Mit Zeichn. des Antriebes. (Bull. de la comm. internat. 1897, 
S. 865.) 


Elektrische Beleuchtung der Züge auf der Italie- 
nischen Mittelmeerbahn. Nach Aufführung der Vor- 
und Nachtheile der verschiedenen Beleuchtungsarten werden 
die Gründe für die Wahl von Heusenberg’schen Sammel- 
zellen mitgetheilt. In jedem Abtheile sind eine birnenförmige 
Glühlampe von 16 N.-K. und eine kugelfürmige von 5—6 N.-K. 
untergebracht, von denen die 16 kerzige beim Niederschlagen 
des Lichtschützers ausgeschaltet wird. Spannung 23 Volt. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 93; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 285.) 


Malerei und Lackirerei der Personenwagen auf 
der französischen Ostbahn (s. 1897, S. 597). (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 130.) 


Beste Art der mechanischen Zugkraft für die 
Turiner Trambahnen. Die einzelnen Betriebsarten als 
Druckluft, Dampf, Gas und elektrischer Strom werden be- 
sprochen. Empfohlen wird Gleichstrom mit Hochleitung. 
(Mitth. d. Ver. f. d. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 
1897, S. 185.) 


Mechanische Zugkraft in Paris; Vortrag von 
A. Hillairet. Dampf-, Druckluft-, Gas-, Seil- und elektrischer 
Betrieb werden besprochen. (Mitth. d. Ver. f. d. Förderung 
d Lokal u. Strafsenbw. 1897, S. 293.) 


Zweiachsiger Serpollet-Wagen auf denWürttem- 
bergischen Staatsbahnen (s. 1897, S. 597). — Mit Zeichn. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 97; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 442.) 


Scotte’s Dampfstrafsenwagen. — Mit Zeichn. (Rev. 
industr. 1897, S. 208.) 


Motorwagen im Crystallpalast. — Mit Abb. (Eng. 
1897, I, S. 564, 571.) 

Peugeot’s Petroleummotor-Wagen. — Mit Zeichn. 
(Engineering 1897, I, S. 674, 676.) 


Straßenbahnwagen mit Gasolinmotor für Ohio. 
— Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 30, S. 367.) 


Hardie's Druckluft-Strafsenwagen (s. 1897, S. 597) 
sind in Newyork für Seilbahnwagen vorgesehen. (Z. d. ist. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 388.) 


Verwendung der Elektricität ale bewegende 
Kraft bei Stadtbahnen. Es werden die Mittheilungen für 
eine bestimmte Strecke von Chicago bis zum Ausstellungs- 
platze gemacht; sie erstrecken sich auf Anlagekosten, Ein- 
richtung der Uebersetzung von Motor auf Achse, Bremse, 
Triebwerk, Trolley, Geschwindigkeit und Betriebskosten. 
(Z. f. Transportw. u. StrafBenb. 1897, S. 156, 195, 211, 227.) 


Erweiterung des elektrischen Betriebes auf den 
amerikanischen Eisenbahnen. Die Hafenbahn in Port 
Chalmette hat statt der Druckluft-Lokomotiven elektrische 
Lokomotiven erhalten. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 194.) 


Neuere Arten elektrischer Bahnen. Hochleitung 
verbunden mit Tiefleitung; geschlossene Tiefleitungen; Hoch- 
leitung mit Sammelzellen. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 
1897, S. 257, 274.) 


Verschiedene Vorrichtungen mit elektrischem 
Antrieb auf der franzósischen Nordbahn. Es werden 
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beschrieben Capstans, Drehscheiben, Schiebebühnen. — Mit 
Abb. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, S. 429, 449.) 


Elektrischer Betrieb der Strafsenbahnen. Unter- 
irdische Stromzuführung, Stromzuführung in Hóhe der Schienen. 
Allgemeine Betrachtungen über die verschiedenen Bauarten. 
(Rev. techn. 1897, S. 176,) 


Elektrische Straßenbahn in Lausanne (s. 1897, 
S. 598). (Uhland's Verkehrs-Z. 1897, S. 82.) 


Entwurf für die Einrichtung und den elek- 
trischen Betrieb einer Stufenbahn in Paris (Aus- 
Stellung 1900) — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 81, S. 150.) 


Strafsenwagen mit elektrischem Betriebe der 
American Electric Vehicle Co. Der 1t schwere Wagen 
hat 2 Motoren von je 13/4 Pferdestirken, die von 32 Sammel- 
zellen 6 Stunden lang gespeist werden können. Stündliche 
Geschwindigkeit bis zu 22 km, — Mit Abb. (Uhland’s Ver- 
kehrs-Z. 1897, S. 105.) 


Elektrischer Betrieb auf der Strecke Newyork, 
Newhaven und Hartford. Die Wagen sind 18,77» lang 
und wiegen 32t. Luftdruckbremse. Die 2/, - Lokomotiven 
wiegen 26,3. — Mit Abb. (Eng. news 1897, I, S. 319; Bull. 
de la comm. internat. 1897, S. 863.) 

Geschlossene unterirdische Stromzuführung von 
Bersier, in Hävre zur Ausführung gekommen. — Mit Abb. 
(Genie civil 1897, Bd.31, S. 113.) 


Elektromagnetische Strafsenbahn von Cirla in 
Mailand. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, 
S. 243.) 


Sammelzellenbetrieb auf Straßenbahnen. Vor- 
theile; gemischter Betrieb; feststehende Sammelzellen. (Z. f. 
Transportw. u. Stralsenbau 1897, S. 191, 226, 258, 276, 289.) 


Güterwagen. 


Neuere Güterwagen der Nord- Gesellschaft. 
Fassungsraum 20t Steinkohlen oder 16! Koke. Kastenlänge 
6,410 m; Breite 2,58 m; Eigengewicht 7,0*. (Rev. techn. 1897, 
S. 165.) 

Wagen für die Beförderung von Baggergut beim 
Bau des Chicagoer Entwässerungskanals. Die 2,43 m 
langen und 1,97 = breiten Wagen haben einen schrägen Boden. 
— Mit Zeichn. (Engineering 1897, I, S. 436.) 

Rollböcke im Kleinbahnwesen (s. 1897, S. 598). 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 303.) 


Allgemeine Wagenkonstruktionstheile. 


Untergestell und Wagenbau für einen elek- 
trischen Motorwagen mit Velocipedridern. — Mit 
Abb. (Iron Age 1897, 20. Mai, S. 1.) 


Drehgestell fiir vierachsige Personenwagen. 
Der Rahmen besteht aus Formeisen. Die 1250 mm langen 
Blattfedern sind an den Enden federnd befestigt und haben 
eingefiigte Kugelgelenke. Eichenholz-Wiege. — Mit Zeichn. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 1897, S. 71.) 


Erörterungen der Vorschriften über den festen 
Radstand der Fahrzeuge; von Kienesperger. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 1897, S. 125.) 


Zugwiderstand von gewöhnlichen und Dreh- 
gestell-Wagen von M. Barber. Nach den Versuchen 
beträgt der Widerstand für Güterzüge R= 1,45 + 0,008 V3, bei 
V = 25 bis 55 km/gtde, oder Es$0,07 V; für  Personenztüge 
R=1,6 + 0,023 V + 0,00016 V3 oder R = 1,6 + 0,46 V. (I 
Den Widerstand der Drehgestellwagen hat Du Bousquet 1895 
für V= 60 bis 115 *™/gtae. ermittelt zu 

ES V -- 10 
R = 1,6 4- 0,456 rem , 
also um etwa 20%, geringer als den der gewöhnlichen Wagen. 
— Mit Schaubildern. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, I, S. 277.) 
git 
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Widerstand der Fahrzeuge für verschiedene Ge- 
schwindigkeiten. — Mit Schaubildern. (Engineer 1897, I, 
S. 399.) 


Aufklappbare Aufgangstreppe für Eisenbahn- 
wagen (s. 1897, S. 398). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 
1897, S. 180; Eng. news 1897, I, S. 349) 


Selbstthätige Vorrichtung zum Oeffnen und 
Schließen der Wagenthüren unter Anzeigen der 
Stationen mittels Druckluft. — Mit Abb. (Engineer 1897, 
I, S. 447.) 


Elektrische Druckluftbremse von Chapsal (8. 1897, 
S. 599). Mittheilung von Bremsversuchen. (Bull. de la comm. 
internat. 1897, S. 638.) 


Sicherheitsbremse der Bergischen Stahl- 
industrie; Kettenbremse. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. d. 
Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, S. 309.) 


Elektromagnetische Reibungsbremse für Eisen- 
bahn- und Straßenbahnfahrzeuge. — Mit Abb. (Mitth. 
d. Ver f. d. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897. S. 310.) 


Bremsklötze mit Komposition hat M. Whitcomb 
mit Erfolg benutzt. — Mit Abb. (Bull. de la comm. internat. 
1897, S. 742.) 


Ermittelung der Bremszeit und des Bremsweges 
bei Eisenbahnzügen; Vortrag von J. R. Hardy. Be- 
sonders wird eine Vorrichtung zur Bestimmung der Brems- 
zeit beschrieben. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 237.) 


Bewegliche Buffer und Zughaken für die Ein- 
stellung der Fahrzeuge in Gleisbögen. Die Märkische 
Lokomotivfabrik in Schlachtensee hat bei Einbuffer-Anordnung 
derartige Einrichtung getroffen. — Mit Zeichn. (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 80.) 

Erörterungen über 8 74 der Technischen Ver- 
einbarungen: Abmessungen der Achsen. Für die 
Höchst-Inanspruchnahme des Baustoffes sind folgende Vor- 
schriften erlassen: 


Zulässige 
Inanspruchnahme 
Gattung der Achsen im in 
Schenkel | der Nabe 
kg für 1 qem 





Gtiterwagen- und Tenderachsen aus 





Flussstahl........................ 700 560 
Güterwagen- und Tenderachsen aus 
Schweifseisen .................... 590 410 
(um 16%, vermindert) 
Achsen für Personen-, Post- und Ge- | 
päckwagen aus Flussstahl ........ 560 | 450 
Achsen für Personen-, Post- und Ge- | 
pickwagen aus Schweifseisen ..... 470 : 380 


(um weitere 20°/, vermindert) 


(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 106.) 

Achsbüchse mit Stahlrollenlager der Roller 
Bearing Co. in Westminster. — Mit Zeichn. (Engineering 
1897, I, S. 125.) 

Kugellager für Eisenbahnwagen (s. 1897, S. 599). — 
Mit Abb. (Z. d. Sst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 414; Génie 
civil 1897, Bd. 80, S. 349.) 

Griffin’s Schalengussrider, angefertigt von Ganz 
& Co. Grofse Härte bei bedeutender Zähigkeit. Zur Ent- 
fernung der Gussspannungen dauert das Abkühlen der Räder 
6—8 Tage. (Z. d. dst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 302.) 


Lokomotiven und Tender. 


Lokomotive „Invicta“, der Lokomotive „Rocket“ nach- 
gebaut. — Mit Abb. (Engineer 1897, I, S. 387.) 
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Lokomotiven auf der Millenniums-Ausstellung 
in Budapest; Fortsetzung (s. 1897, S. 600). — Mit Zeichn. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 69, 91.) 


Verbund-Lokomotiven auf dor Nürnberger Aus- 
stellung (e. 1897, S. 398). — Mit Abb. (Eng. news 1897, S. 362.) 


Eisenbahnen und Lokomotivbau in Japan; von 
E. Brückmann. Zusammenstellung der Lokomotiven unter 
Angabe der hauptsächlichen Abmessungen und der Preise. — 
Mit Handrissen. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 469.) 


GroíBe Venezuela-Eisenbahn (s. oben); Betriebs- 
mittel. Die Lokomotiven haben Bisselgestell, das mittlere 
Treibrad ist ohne Spurkranz. Schleifer-Bremse. (Ann. f. Gew. 
u. Bauw. 1897, I, S. 185.) 


Verbund-Lokomotive mit Vorspannachse (s. 1891, 
S. 398). — Mit Zeichn. (Engineering 1897, I, S. 679, 682, 691.) 

Verbund-Lokomotive auf der London and North- 
Western r. Mittheilung der von Webb angestellten Ver- 
suche. — Mit Schaubildern. (Engineer 1897, I, S. 458.) 


l5-Schnellzug-Lokomotive der Klasse „Lady of 
the Lake“ (s. 189], S. 399). — Mit Zeichn. (Engineer 1897, 
I, S. 392, 396.) 

I,-Lokomotive der Great Northern r. und die mit ihr 
erreichte Geschwindigkeit. — Mit Abb. (Engineer I, S. 633.) 


%,-Schnellzug-Lokomotive der englischen Nord- 
ostbahn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 130.) 


Die 3,-Verbund-Personenzug-Lokomotive der 
französischen Südbahn befördert 100: auf 1:30 mit 30km, 
auf 1:0 mit 80km Geschwindigkeit in der Stunde. Cylinder 
(350 + 550).640 mm; Triebraddurchmesser 1600 mm; (testellrad- 
durchmesser 850 mm; 111 Serve-Röhren von 4100 mm Länge und 
70 mm äufserem Durchmesser. Heizfläche 12,41 + 100,01 = 
112,52 am; Rostfläche 2,46 am; Dampfdruck 14 st; Dienstgewicht 
57t. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 109.) 

Hardie's 2/55- Druckluft-Lokomotive für die Man- 
hattan-Hochbahn in Newyork. Das Aeulkere entspricht 
abgesehen vom Schornstein dem einer Dampflokomotive. Der 
Druckluftbehälter besteht aus 27 stählernen Mannesmann- 
Róhren für 160*t Druck. Die Luft wird mittels heifSen Wassers 
vorgewürmt. Cylinder 330 X 508 um; Triebraddurchmesser 
1066 mm; Betriebsdruck 10,6*t. Die Lokomotive soll 130* mit 
45 km Geschwindigkeit ziehen. — Mit Zeichn. (Eng. news 1897, 
I, S. 390) 


Heilmann’s neue elektrische Lokomotive (8. 1897, 
S. 602). Die Probefahrt in den Werkstätten von Cail & Co. 
zu Grenelle soll günstig ausgefallen sein. (Uhland’s Verkehrs- 
Ztg. 1897, S. 96.) 


Lokomotiven für die Madison-Hill-Steigung; 
4 gekuppelte Achsen. — Mit Abb. (Eng. news 1897, I, S. 354.) 


%4,-Mastodon-Verbund-Lokomotive für die 
Northern Pacific r. (s. 1897, S. 601). Cylinder (584 -- 863) 
x 762mm; Triebraddurchmesser 1397 mm; Heiztläche 273 an; 
Rostfläche 3,25 am, Dienstgewicht 93. Stärkste Lokomotive der 
Welt. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, I, S. 606; Uhland’s 
Verkehrs-Z. 1897, S. 129.) 

44,-Lokomotive der Bergbahn Tiszolcz-Erdokoz 
in Ungarn (s. oben). Je 2 Achsen sind in einem besonderen 
Drehgestell vereinigt. (Z. f. Transportw. u. Strafbenbau 1897, 
S. 229.) 

Lokomotive der amerikanischen Holz- oder 
Stangenbahn. Die Lokomotive ruht auf 8 hölzernen Doppel- 
flanschrädern von 762 mm Durchmesser. Die vorderen und 
hinteren Achsenpaare sind in sich gekuppelt. Antrieb mittels 
Zahnräder und Ketten. Die Schienen bestehen aus hölzernen 
Stangen, die auf hölzernen Schwellen liegen. — Mit Abb. 
(Uhland's Verkehrs-Z. 1897, S. 98.) 


35-Tender-Lokomotive für die Rundbahn um 


den Aetna (s. oben). — Mit Zeichn. (Engineer 1897, I, 
S. 509, 511.) 
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%-Tender-Lokomotive mit vorderer und hinterer 
Laufachse für die indischen Staatsbahnen. Dienstgewicht 92 t, 
Zugkraft 220° auf 1:25, — Mit Abb. (Engineer 1897, I, 
S. 567, 569.) 


Lokomotivarten für Kleinbahnen. — Mit Zeichn. 
(Mitth. d. Ver. f. d. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, 
S. 195.) 


3/g-elektrische Borgwerkslokomotive. 2 Elektro- 
motoren von je 100 P. S. können hinter oder neben einander 
geschaltet werden. Unmittelbare Zahnradübersetzung. Dienst- 
gewicht 22t. (Z. d. österr. Ing. u. Arch.-Ver. 1897, S. 388.) 


Lokomotivkessel nach Perkins (s. 1897, S. 602). — 
Mit Zeichn. (Rev. gener. d. chem. de fer 1897, I, S. 497.) 


Lokomotiv-Feuerkisten von Flusseisen. Be- 
merkungen von v. Borries zu den Mittheilungen 'von Kreuz- 
poitner (s. 1897, S. 602). (Stahl u. Eisen 1897, S. 276.) 


Zu den Bemerkungen über Stehbolzenbrüche 
(s. 1897, S. 602) macht Schloss Mittheilungen tiber die Steh- 
bolzen von Stone & Co. Die Bolzen sind mit vier feinen 
Längseinschnitten am Umfange versehen, um gróf&Bere Bruch- 
sicherheit zu erhalten. Wehrenpfennig bemüngelt den 
geringen Widerstand derselben gegen Verdrehung. Beim Ein- 
schrauben verdrehen sie sich bis zu 459. — Mit Abb. (Z. d. 
öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 216.) 


Versuche über die Festigkeit der Stehbolzen im 
kalten und warmen Zustande und bei verschiedener Befestigung. 
Theils genieteter Kopf, theils Mutter, theils angedrehter Kopf 
mit und ohne kegelfürmigen Uebergang. — Mit Zeichn. (Iron 
Age 1897, 27. Mai, S. 7.) 


Bell’s Funkenfänger für Lokomotiven. Ablenk- 
bleche in Verbindung mit geneigten Funkensieben sollen sich 
bewährt haben. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S 87.) 

Palla’s Rauchverzehrer für Lokomotiven besteht 
aus einem hohlen, oben abgeschlossenen und mehrfach durch- 
lochten Feuerschirm aus feuerfestem Stoffe. Die unteren Oeff- 
nungen stehen durch einen Kanal mit der Aufsenluft in Ver. 
bindung, so dass diese sich vor Eintritt in die Feuerkiste er- 
wärmen kann. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 80.) 


Erdölfeuerung nach Holden (8.1897, S. 603) in Ver- 
wendung bei Lokomotiven für den Arlberg-Tunnel, 
Angaben über die Größe des Einflusses der Heizstoffgattung 
auf die Güte der Tunnelluft sprechen zu Gunsten der Oel- 
feuerung. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 12.) 

Lokomotive mit Erdólheizung nach Holden 
(8.1897, S. 603). — Mit Zeichn. (Engineering 1897, I, S. 744, 746; 
Engineer 1897, I, S. 539.) 

Erdölfeuerung für Lokomotiven von Ballard 
S. Dunn in Brooklyn. Hohlcylindereinsatz mit einer gröfßseren 
Anzahl von Rauchröhren, durch die die Gase vom Cylinder 
aus in die Feuerkiste gelangen. — Mit Abb. (Uhland’s Techn. 
Rundsch. 1897, Gruppe III, S. 34.) 


Erd6lheizung bei Lokomotiven: Auszug aus einer 
Abhandlung der russischen Ingenieure Gonlichambaroff u. 
Arzich und die von le Chatelier in Frankreich gemachten 
Versuche. Beschreibung der Zerstäuber und der Ausmauerung 
der Feuerkiste. Tendereinrichtung. Statistische Mittheilungen 
über den Kohlen- und Naphthaverbrauch auf den russischen 
Bahnen von 1890—1894 (s. 1897, S. 603). — Mit Abb. (Rev. 
techn. 1897, S. 182.) 

Samuel Johnson's Kolbenschieber-Steuerung 
für Lokomotiven (s. 1897, S. 603). (Engineering 1897, I, 
S. 798; Engineer 1897, I, S. 571.) 

Steuerungen der Verbund-Lokomotiven, vier- 
eylindrige Lokomotiven mit 2 Steuerungen; von 
v. Borráes. Es werden Mittheilungen über innere Deckung 
der Schieber, Grifse der schädlichen Räume usw. gemacht. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 123.) 
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Luftkondensatoren fiürLokomotiven sind nach Ver- 
suchen von Caranague unzweckmilsig. (Génie civil 1897, 
Bd. 31, 8. 110; Rev. génér. d. chem. de fer 1897, I, S. 307.) 


Diagramm der Achsbelastungen und seine An- 
wendung bei drei- und mehrachsigen Lokomotiven. 
Das von Clapeyron angegebene Verfahren ist weiter aus- 
gebildet. — Mit Schaubildern. (Ann. f. (few. u. Bauw. 1897, 
I, S. 166.) 

Ausgleichung der Massen bei den Lokomotiven 
und ihre Wirkungen; von H. Angier. Es werden die 
Lokomotiven mit Innencylindern und gekuppelten Achsen, mit 
Aufsencylindern und freien bezw. gekuppelten Achsen be- 
handelt. Anordnung der Gegengewichte. — Mit Abb. (Rev. 
gónér. d. chem. de fer 1897, I, S. 463.) 

Versuche über den Dampfverbrauch einer Loko- 
motive. (Engineer 1897, I, S. 553.) 

Nutzen der gelenkigen Lokomotiven undWagen. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 334.) 


Sonstige Einrichtungen des Eisenbahn-Maschinen- 


wesens. 

Lukomotiv- Drehscheibe mit elektrischem An- 
triebe. — Mit Abb. (Eng. news 1897, S. 333.) 

Fairbank’s Lokomotivwaage zur Feststellung 
derAchsdrücke. Jede 30t-Waage ruht auf 4 kleinen Rädern, 
so dass sie dem Achsstande entsprechend verschoben werden 
kann. — Mit Abb. (Iron Age 1897, 20. Mai, S. 8.) 

Verwendung der Druckluft in der Werkstütte 
Topeka. Stehbolzenbohrer und -Abschneider; tragbare Bohr- 
maschine zum Aufwalzen der Rohre; Hebezeuge; Nietmaschine. 
— Mit Ább. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 1897, S. 109.) 


L. Allgemeines Maschinenwesen, 
bearbeitet von H. Heimann, Ingenieur in Berlin. 





Dampf kessel. 


Genehmigung und Untersuchung der Dampf- 
kessel. Verordnung des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 25. Mürz 1897. (Mitth. d. Dampfkessel-Ueberw.-Ver. 1897, 
S. 168.) 

Wasserstaub-Feuerung, Bericht von Obering. 
L. Vogt an den Bergischen Dampfkessel - Ueberwachungs- 
Verein. Beschreibung der Einrichtung, Erklärung und Beurthei- 
lung der Wirkung. (Mitth. d. Dampfkessel-Ueberw.-Ver. 1897, 
S. 269.) 

Feuerung mit Bagasse. Bagasse, der ausgepresste 
Stengel des Zuckerrohres, wird mit grofsem wirthschaftlichen 
Erfolge in Zuckerfabriken zur Kesselfeuerung benutzt, nach- 
dem es gelungen ist, die Feuerungen hierzu einzurichten. — 
Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 141.) 


Wasserróhrenkessel von Okes mit erhöhtem Um- 
laufe des Wassers im Kessel. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, 
S. 155.) 

Kohlenstaub-Feuerungen. Vorgeführt werden, unter 
Hinweis auf die regen Bestrebungen in Deutschland, die Feue- 
rungen von Wegener, Ruhl, Schwarzkopff, Unger, 
de Camp (s. 1897, S. 604), Schütze. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1897, S. 162.) 


Wasserröhrenkessel in der Handelsmarine 
(vgl.1897, S. 605). (Engineer 1897, I, S. 541.) 

Braunkohlen-Feuerungen; Vortrag von H. Kaestner. 
Gewinnung und Verwerthung der Braunkohle im Rheinlande. 
Drei bewährte Braunkohlen-Feuerungen werden dort gebaut: 
der gewöhnliche Treppenrost, die Halbgasfeuerung von 
F. Aug. Schulze in Halle und der Muldenrost. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 403.) 


Verdampfungsversuche an einem Kessel mit seit- 
liehem Wellrohre, angestellt von den Oberingenieuren der 
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Dampfkessel-Ueberwachungsvereine zu Düsseldorf, M. -Gladbach 
und Barmen zu Gelsenkirchen an einem von dem Blechwalzwerk 
Schulz-Knaudt A.-G. in Essen gelieferten Kessel. Die ver- 
bürgte Leistungsfähigkeit ist voll erreicht. — Mit Abb. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 561.) 


Solignac’s Dampfkessel. Zur Erhöhung der Dampf- 
leistung für 19™ Heizfläche und Stunde wird sowohl ein 
zwangläufiger Wasserrundlauf, ähnlich dem der Dubiau- 
Kessel, als auch das Einspritzen von Wasser in stark erhitzte 
Rohre, wie bei den Serpollet’schen Dampferzeugern, an- 
gewendet. Versuche ergaben eine Verdampfung von 56,42 ke 
für 1 ax Heizfläche. — Mit Abb. (Mitth. d. Dampfkessel-Ueberw.- 
Ver. 1897, S. 145.) 

Reinigung des Dampfkessel-Speisewassers (8. 1897, 
S. 605); von Ing. E. Diekelmann. Aufführung und Kenn- 
zeichnung der bestehenden Verfahren und Einrichtungen zum 
Beseitigen des Kesselsteins und Reinigen des Speisewassers, 
wobei mechanische und chemische Mittel unterschieden werden. 
(Mitth. d. Dampfkessel-Ueberw.-Ver. 1897, S. 143.) 

Verdampfungs-Untersuchung an einem Seit- 
rohrkessel (Wellrohrkessel) am 12. und 18. November 1896. — 
Mit Abb. (Mitth. d. Dampfkessel-Ueberw.-Ver. 1897, S. 194.) 


Isolirung von Dampfleitungen mit Blechmänteln 
(s. 1897, S. 223); von Dr. Russner. — Mit Abb. (Mitth. d. 
Dampfkessel-Ueberw.-Ver. 1897, S. 252.) 

Wasserröhrenkessel auf Kriegsschiffen (s. 1897, 
S. 605). Der englische Admiral Fitzgerald spricht sich vom 
seemünnischen Standpunkt aus sehr günstig über die Wasser- 
róhrenkessel aus im Gegensatze zu den Koffer- und Lokomotiv- 
kesseln, die in den letzten 10— 12 Jahren den gesteigerten An- 
forderungen des erhöhten Druckes und der gesteigerteu Dampf- 
erzeugung nicht gewachsen gewesen wären. (Engineer1897,1,S.361.) 


Dampfmaschinen. 


Beschreibung einzelner Maschinen. Die Dampfmaschinen 
auf der Ausstellung für Elektrotechnik und Kunst- 
gewerbe in Stuttgart 1896 (s. 1897, S. 224). Von den 24 
ausgestellten Dampfmaschinen hatte G. Kuhn in Stuttgart- 
Berg 6 feststehende und eine Lokomobile geliefert. Die Ma- 
schinenfabrik Esslingen hatte das Hauptgewicht auf Elektro- 
motoren gelegt und nur eine Dampfmaschine ausgestellt, während 
Ulrich Kohllöffel in Reutlingen, zum ersten Male mit 
grófseren Dampfmaschinen öffentlich auftretend, namentlich 
durch hervorragende Ausführung auffiel. Ferner waren Schieber- 
maschinen von Eugen Klotz in Stuttgart, eine Verbund- 
Dampfdynamo von O. L. Kummer & Co. in Dresden, zwei 
Friedrich'sche Dampf - Sparmotoren von den Eisenwerken 
Gaggenau, eine 50 PS-Lokomobile von Assmann & 
Kettner vorgeführt. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 531.) 

Neuere Dampfmaschinen. Dampfmaschinen mit grad- 
liniger Kolbenbewegung bei einfach wirkenden und bei doppelt 
wirkenden Cyliudern; Dampfmaschinen mit kreisender Kolben- 
bewegung; Einzelheiten. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, 
Bd. 304, 8. 5.) 

Verbundkompressor nach Köster hat schnelle Ver- 
breitung gefunden, da er sich durch ruhigen Gang, Betriebs- 
sicherheit, Leistungsfähigkeit wesentlich auszeichnet. Die 1896 
für die Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbau im Wurm- 
reviere gelieferte Anlage wird beschrieben hinsichtlich allge- 
meiner Anordnung der Maschinenanlage, Dampfmaschine, Kom- 
pressor, Versuchsergebnisse. Der mechanische Wirkungsgrad 
ergab sich zu 0,810. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 425.) ' 

Wärmediagramm der gesättigten Dämpfe und 
seine Anwendung auf Heifs- und Kalt-Dampf- 
maschinen. —MitAbb. (Z.d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 447, 549.) 

Neuere Anschauungen im Dynamobau; Vortrag von 
E. Schulz im Aachener Bezirksvereine. — Mit Abb. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 591.) 
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Dampfmaschine und Gasmaschine; wirthschaftliche 
Betrachtung von Prof. Fr. Freytag. (Mitth. d. Dampfkessel- 
Ueberw.-Ver. 1897, S. 221.) 


Schnelllaufende Dampfmaschinen in England. 
(Mitth. d. Dampfk.-Ueberw.-Ver. 1897, S. 224.) 


Stehende 450 PS-Verbund- Dampfmaschine der 
Nürnberger Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft. Cylinder-Durch- 
messer 550 und 860 mm; Hub 550 mm; minutliche Umdrehungs- 
zahl 125; Dampfspannung 10*t. — Mit Abb. (Rev. industr. 
1897, S. 174.) 


Maschinenanlage der elektrischen Kraftstation 
auf Malta. — Mit Abb. (Engineer 1897, I, S. 843.) 

Maschinenanlage des amerikanischen Dampfers 
„Grande Duchesse“ Zwei Vierfach- Expansionsmaschinen 


und 8 Babcock & Wilson- Wasserrührenkessel. — Mit Abb. 
(Engineer 1897, I, S. 510.) 
Einzelheiten. Bizentrisches polares Excenter- 


schieber-Diagramm; von F. A. Brix. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 432.) 


Whitehead’s Dampfmaschinen - Regler für 
Elektrizitätswerke soll sich gut bewähren, da er astatisch 
ist und nicht springt. — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, 
Bd. 304, S. 56.) 

Neuere Untersuchungen über wirthschaftliches 
Betreiben einer Dampfmaschine. Besprechung der 
Versuche von Bryan Donkin über den Einfluss, den der 
jeweilige Füllungsgrad, die Geschwindigkeit, die Dampfmäntel 
und die Ueberhitzung des Arbeitsdampfes auf das wirthschaft- 
liche Güteverhältnis der Dampfmaschine ausüben. — Mit 
Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 80.) 


Andere Wärme -Kraftmaschinen. 


Borsig's Gasmotor mit Steuer - Uebertragung durch 
Hebelgestänge an Stelle der Zahntriebe. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1897, S. 283.) 


Kraftgas und Kraftgasmaschinen. Die Gaserzeuger, 
deren besondere Ánwendung für Maschinen von etwa 15 PS. 
lohnend ist, sind namentlich von der Deutzer Gasmotoren- 
Fabrik und Gebr. Körting zu Hannover entwickelt. Neuer- 
dings ist es gelungen, einen Gasmotor für den Betrieb mit 
gewöhnlicher Gaskoke zu bauen. Ausgeflihrte Kraftgasanlagen. 
— Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 184.) 


Neuer Erdölmotor ,Hornsby-Akroyd", gebaut 
von Gebr. Pfeiffer in Kaiserslautern. Einfache Bauart, 
Sparsamkeit und leichte Bedienung. Der eigentliche Zünder 
ist vermieden, indem sich das Gemisch an den heifsen Vergaser- 
wandflächen entzündet. Der Erdöl-Verbrauch wurde auf der 
landwirthschaftlichen Ausstellung zu Cambridge auf 0,41 ks für 
1 wirkliche Pferdestärke und 1 Stunde festgestellt. Der Motor 
erfordert sehr wenig Kühlwasser. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. 
u. Bauw. 1897, I, S. 138.) 


Vermischtes. 


Maschinen zum Zertheilen von T-Trügern und 
ähnlichen Profilen von Schulze & Naumann in Cöthen- 
Die Maschine wird meist fahrbar gemacht und ist dadurch 
besonders für Trägerlager von grolser Ausdehnung geeignet. 
— Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 431.) 


Größe der Widerstände gegen das Abheben 
von Metallspähnen als Grundlage für die rechne- 
rische Bestimmung der Abmessungen von Werk- 
zeugmaschinen; von H. Fischer. — Mit Abb. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 504.) 

Maschinenfabrikanten und Schutzvorrichtungen, 
K. Specht versucht zu erklären, worin die immer wieder- 


kehrenden Erinnerungen der Aufsichtsbeamten begründet sind. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 716.) 
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Stahlwechsel; von H. Fischer. Das Auswechseln 
der Stähle bei auf einander folgenden Bearbeitungen der 
Werkstücke durch Spahnabheben gewährt unter gewissen Be- 
dingungen wesentliche Vortheile.e Der Stahlwechsel kann 
herbeigeführt werden 1) durch Verschieben der in einer Ebene 
neben einander eingespannten Stähle in gerader Linie; 2) durch 
Drehen der trommelförmig zusammengestellten Stähle um die 
gemeinsame Achse; 3) durch Drehen der sternförmigen Stickel- 
anordnung um die Mitte des Sternes; 4) durch Verschieben 
der einander gegenüber eingespannten Stickel in gerader oder 
bogenfürmiger Linie. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 733.) 


Radial-Bohrmaschinen von Clifton & Crossley 
mit besonders handlichen Verstelleinrichtungen, die dennoch 
beim Arbeiten grofse Festigkeit des Werkzeugträgers bieten. 
— Mit Abb. (Rev. iudustr. 1897, S. 148.) 


Neuere Schraubensicherungen. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1897, S. 154.) 

Vereinigte Lochstanzmaschine und Blech- 
scheere von J. Cameron fiir Schiffsbauwerke. — Mit Abb. 


(Rev. industr. 1897, S. 193.) 


Nickelstahl- Kurbelwelle des Lloyd - Dampfers 
„Kaiser Wilhelm der Grofse“ aus den Werkstätten von 
Fr. Krupp. Der Nickelstahl hat 62 kg Festigkeit, 200), 
Dehnung. Bei einer Gesammtlänge von 13,90 m beträgt das 
Gewicht der zusammengebauten vierfachen Kurbelwelle 
83 300 ks. — Mit Abb. (Stahl und Eisen 1897, S. 484.) 


Werkzeugmaschinen der Atlas Engineering 
Comp. Bohr- und Drehbänke. — Mit Abb. (Engineer 1897, 
I, S. 366.) 


Neuere Werkzeugmaschinen mit elektrischem 
Antriebe. Als bemerkenswertheste und  umfangreichste 
Anlage dieser Art auf dem Gebiete des Schiffsbaues wird die 
Einrichtung der Werkstätten der „Société anonyme des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée" in La Seyne bei 
Toulon angegeben. — Mit Abb. (Engineer 1897, J, S. 470. 


Neue Holzbearbeitungsmaschinen. Die Bundgatter 
werden von den Bandsägen nicht verdrängt. Die Herstellung 
von Fässern aus kreuzweis übereinander gelegten Fournieren 
soll nicht nur des ungleich niedrigeren Preises, sondern auch 
der Eigenschaften wegen vielversprechend sein, die so erzeugte 
Fässer besitzen. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, 
Bd. 304, 8. 1.) 


Maschinenelemente. Riemen und Riemscheiben, 
Riemenverbindungen. -- Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, 
Bd. 304, S. 196.) 


Kraftübertragung für Transmissionsanlagen 
durch senkrechte Wellen. — Mit Abb. (Genie civil 1897, 
Bd. 31, S. 26.) 

Sicherheits-Kuppelung mit selbstthätiger 
Ausrückung von Vivier. — Mit Abb. (Genie civil 1897, 
Bd. 31, S. 40.) 

Spiralbohrer mit Oel-Umlauf. — Mit Abb. 
civil 1897, Bd. 31, S. 122.) 
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bearbeitet von Professor Rudeloff, stellvertretendem Direktor der 
Kgl. mechanisch-technischen Versuchs-Anstalt zu Charlottenburg bei Berlin. 


(Génie 





Holz. 


Die technischen Eigenschaften des Kiefern. 
holzes stehen mit dem Raumgewichte in gesetzmüfsigem 
Zusammenhange. Die Ermittelung der Druckfestigkeit allein 
genügt, wie schon die Untersuchungen von Prof. Bauschinger 
ergeben haben, zur Kennzeichnung der Festigkeit der Hölzer. 
Die Güte des Kiefernholzes hüngt ab von der Lage im Stamm, 
dem Alter, dem Prozentsatze des Sommerholzes, dem Waohs- 
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thumsgebiete und von der Standortgüte. Die Druckfestigkeit 
betrug bei der pinus silvestris 215 — 708 k&/acm, kommt also 
der Festigkeit des amerikanischen Pitchpine - Holzes gleich. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 243.) 


Blaues Kiefernholz. Untersuchungen von Rudeloff 
über die Ursache des Blauwerdens und dessen Einfluss auf 
das Raumgewicht, das Wasseraufnahmevermógen, die Quellung 
und die Druckfestigkeit des Holzes, sowie über den Verlauf 
und den Einfluss der Wassertränkung auf die Druckfestigkeit 
(s. 1896, S. 249). (Mitth. a. d. Kgl. techn. Versuchsanstalten 
1897, S. 1— 46.) 


Natürliche Steine. 


Feuerbeständigkeit natürlicher Bausteine. Am 
geringsten bei Graniten und Kalksteinen, ebenso bei Sandsteinen 
mit kalkigem und thonigem Bindemittel; beständig sind Sand- 
Steine mit kieseligem Bindemittel. Backsteine brennen bei 
Schadenfeuern zunächst fester und gehen erst zu Grunde, wenn 
die Hitze den Schmelzpunkt des Rohstoffes übersteigt. Als 
Bindemittel ist Cement widerstandsfähiger als Kalk und Gyps. 
(Dingl. polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 178.) 


Künstliche Steine. 


Die Säurebeständigkeit gebrannter Thone wird 
nach dem Verfahren des chemischen Laboratoriums für Thon- 
industrie untersucht, indem der Scherben zerkleinert und die 
erhaltenen Körner auf 2 Sieben von 121 und 64 Maschen auf 
jgcm abgesiebt, durch Waschen von dem Staubfeinen befreit, 
getrocknet und dann mit der zehnfachen Menge Säure behan- 
delt werden. Der Wärmezustand und die Dauer der Einwirkung 
sind bei allen Versuchen zur Erzielung vergleichbarer Ergeb- 
nisse gleich zu halten. Empfohlen werden Untersuchungen 
über den Einfluss des Brenngrades und des Sand- und Flint- 
Gehaltes auf die Säurebeständigkeit. (Thonind.-Z. 1897, S. 543.) 


Künstlicher Asphalt. Nach D.R.P. 83550 werden 
Pech und Schwefel zusammen gekocht, mit Chlorkalk gemengt 
und dann in Pulverform mit Kalkstein, Sand, Schlacke usw. 
gemischt und auf der Darre erhitzt. Die Königl. Prüfungs- 
Station in Berlin hat mehrfache Untersuchungen mit diesem 
Gemische angestellt, die aber nicht genügen dürften, um ein 
sicheres Urtheil über die Verwendbarkeit des Stoffes zu ge- 
winnen. (Mitth. aus den Königl. techn. Versuchsanstalten zu 
Berlin 1897, Heft I.) 


Die Cementbausteine von Eintz in Blankenstein 
haben 50X 20X 10cm Kantenlänge, ohne beim Vermauern 
unhandlich zu sein. Sie bestehen aus Cementmörtel mit Kies, 
Steinschlag, Asche u. dgl. vermischt. Ihre Vortheile den 
Ziegelsteinen gegenüber sind grofse Wetterbeständigkeit, 
sichere und schnelle Verarbeitung, da sie ineinander greifen, 
grofBe Festigkeit des Mauerwerkes bei Vermauerung in Cement- 
mürtel, Verwendbarkeit zu zeitweiligen Gebáuden unter An- 
wendung eines wenig festen Mürtels zwecks leichten Ab- 
bruches, Fortfall des Verputzens. (Dingler's polyt. J. 1897, 
Bd. 304, S. 151.) 


Mangelhafte Betonmischungen. 
technischen Versuchsanstalten 1897, S.81.) 


Mittheilungen über die Fortschritte der Strang- 
falzziegel-Herstellung. Die bisher üblichen tiber Gyps- 
formen gepressten Falzziegel werden mehr und mehr von den 
Strangfalzziegeln verdrängt. Von den verschiedenen Arten 
der letzten steht in erster Linie der Parallel-Falzziegel mit 
dem Blattausschnitte, auch Stadler-Ziegel genannt; besser 
ist der Schmidheini-Ziegel; sodann kommt der Egi- 
mann'sche Ziegel, dessen Herstellung aber umständlich ist, 
und schliefslich der gerippte Strangfalzziegel — Patent Stein- 
brück —. Dieser letzte soll in seiner Form alle an einen guten 
Strangfalzziegel vernünftigerweise zu stellende Forderungen 
vereinigen. Alle die genannten Arten sind durch Zeichnungen 
verdeutlicht. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 1897, S. 70.). 
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Aluminium-Zusatz zum Gusseisen (s. 1895, S. 260) 
macht weilses, aber nicht graues Eisen leichtflüssiger, wenn 
der Zusatz nicht über 0,50% beträgt; ferner bleibt das Bad 
länger flüssig. Der Zusatz erfolgt in Form von Ferroaluminium 
in die Pfanne. (Engineering 1897, S. 585.) 


Wesentliche Verbesserung beim Puddelver- 
fahren ist nach B. Meyer das Zusammendriicken der Luppe 
durch dampfhydraulische Presse statt des Ausschmiedens mit 
dem Dampfhammer. Vortheile dabei sind geringere An- 
schaffungskosten, Herabsetzung des Dampfverbrauches, gröfsere 
Betriebssicherheit und vor allem die Erzielung dichteren und 
gleichartigeren Stoffes, weil bei dem langsamen Drücken der 
Presse die Schlacke, die beim Schlage mit dem Dampfhammer 
nur an der Aufsenseite abspritzt, ruhig abfliefsen kann. Der 
Zeitaufwand ist beim Pressen der Luppe kürzer, und daher 
die Walzwärme des Eisens höher. Zerreilsversuche mit 
Proben aus gepressten Luppen ergaben bei gewöhnlicher 
Puddelung 37,9k&/qmm Festigkeit bei 23,7 |; Dehnung und bei 
Qualitätspuddelung 46,0k&/qmm Festigkeit bei 20,5 0% Dehnung. 
— Mit Abb. (Stabl u. Eisen 1897, S. 257.) 


Moissan's Verfahren zur Herstellung von Le- 
girungen beruht auf dem starken chemischen Verbindungstriebe 
des Aluminiums zum Sauerstoff. Es ermöglicht, Metalle, die 
mit gewöhnlichen Mitteln wegen zu hohen Schmelzpunktes 
nicht geschmolzen werden können, zu legiren und zwar selbst 
mit Metallverbindungen von wenig hohem Schmelzpunkte. Zur 
Ausführung wird ein Gemenge des zu reduzirenden Metall- 
oxydes mit Aluminiumfeilepähnen in ein Schmelzbad von 
Aluminium geworfen. Durch theilweise Verbrennung des 
‘Aluminiums im atmosphärischen Sauerstoff entwickelt sich die 
zur Reducirung erforderliche Hitze, wobei das Metall unter 
Steigerung des Schmelzpunktes der Legirung stetig in das 
Aluminiumbad übergeht. (Stahl und Eisen 1897, S. 205.) 


Elektrische Enthürtung von Stahl nach Thomson 


(s. 1896, S. 252), zuerst zum Entháürten von Bohrstellen in ` 


Panzerplatten verwendet, hat sich auch zum Enthärten von 
Schnittlinien bewährt: Hierzu werden die Kontakte, die mit 
450k& auf die Panzerplatten drücken, selbstthätig ununter- 
brochen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bis zu höchstens 
6mm jn der Minute weitergeschoben. Die Kupferkontakte 
schneiden hierbei merkwürdigerweise Spähne von dem Stahl 
ab, ohne selbst angegriffen zu werden. — Zur örtlichen Härtung 
durch die schnelle Ableitung der Wärme in die ganze Masse 
des Werkstückes wird die Vorrichtung von der glühenden 
Stelle rasch entfernt. (Stahl u. Eisen 1897, S. 323.) 


BlechschweiíBerei. Die Kesselschmiede Leinweber 
& Co. in Gleiwitz hat einen Dampfkessel von 10m Länge und 
2m Durchmesser, der zum Eindampfen von Salzsoole unter 
hohem Drucke bestimmt ist, durchweg geschweilkt. (Stahl 
u. Eisen 1897, S. 474.) 


Zum Wiederangiefsen gebrochener Walzen (e. 1897, 
S. 228) wird die gereinigte Bruchflüche zunächst durch wieder- 
abfliefsendes geschmolzenes Eisen erweicht und dann das ab- 
gebrochene Stück in einer geeignet angebrachten Form neu 
gegossen. — Mit Abb. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 56.) 


Das Neuauswalzen alter Eisenbahnschienen 
nahezu auf das alte Profil beruht auf der Ansicht, dass der 
Verschleifs der Schienen nicht von der Abnutzung, sondern 
von der Verdrückung des Stoffes herrührt. (Stahl und 
Eisen 1897, I, S. 474.) 

Stehbolzen aus Kupfer haben sich gegen Biegungs- 
spannungen in Folge wechselnder Ausdehnung der Feuerbuchs- 
wände widerstandsfähiger erwiesen als eiserne Bolzen. (Z. d. 
öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 216.) 


Getriebene Kupferpfannen von 4™ Durchmesser, 
17 Tiefe und 2000 ks Gewicht für einen Vakuumapparat wurden 
im Kupferbergwerke zu Swansea hergestellt. (Mitth. d. Ver. 
d. Kupferschmiede 1897, S. 1910.) 
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Romanium, eine leichte und säurebeständige Legirung 
aus Áluminium mit Nickel und Wolfram, hat ein specifisches 
Gewicht von 2,14, ferner gegossen 16—20, geschmiedet 24 —25, 
und gewalzt 31—35 *€/qmm Festigkeit bei 2—20 9/, Dehnung 
und lässt sich wie Schmiedeeisen bearbeiten. Die Herstellungs- 
weise ist angegeben. Empfohlen ist es für den Fahrradbau. 
(Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 160.) 

Das Schmelzen von Aluminium in gut bedeckten 
Tiegeln aus Graphit oder feuerfester Masse ist vollkommen 
möglich, ohne sprödes Material zu erhalten, wenn das Bad 
nicht überhitzt wird. Flussmittel sind zu vermeiden, da sie 
die Verbindung des Aluminiums mit dem Silicium befördern. 
Vorheriges Beizen der zu schmelzenden Stücke in Benzin 
liefert guten reinen Guss. Aluminiumabfälle sind zur Ver- 
meidung fleckigen Metalles sorgfältig von Löthspuren zu he- 
freien. Bei Benutzung gusseiserner Tiegel ist Ueberhitzung 
ebenfalls zu vermeiden. Größsere Gewähr für guten Guss 
liefern Tiegel, die mit einem Gemisch aus Magnesit und Theer 
oder mit breiigem Kienruss ausgekleidet sind. GrófBere Mengen 
werden am besten elektrisch geschmolzen. Beim Schmelzen 
von Aluminium im Flammofen ist dessen Sohle mit Kohlen- 
pulver oder besser mit basischen Magnesitsteinen auszukleiden, 
die dem Anfressen um so besser widerstehen, aus je reinerem 
Stoffe sie bestehen. (Berg- u. Hüttenm. Z. 1897, S. 150.) 


Lokomotivfeuerkisten aus Flusseisen. 
Mittheilungen über die chemische Zusammensetzung und Festig- 
keitseigenschaften alten amerikanischen Materiales vom Jahre 
1877. (Stahl u. Eisen 1897, I, S. 483.) 


Biegeproben bei niederen Wärmegraden (s. 1896, 
S. 571) und Einflufs der Versuchsausführung. (Mitth. a. d. Kgl. 
techn. Versuchsanstalten 1897, S. 114.) 


Die Kleingefüge-Bestandtheile im Eisen, ihre 
Benennung und Auslegung. — Mit Abb. (Stahl und Eisen 
1897, S. 302.) 


Die Härtebildung beim Ablöschen von Stahl 
erklärt sich nach Ledebur am einfachsten aus der auch 
mikroskopisch wahrnehmbaren, durch schnelles Abkühlen 
verhinderten Umwandelung der Verbindungen des Kohlenstoffes 
mit dem Eisen. Die hierbei in Frage kommenden im hoch- 
erhitzten Eisen vorhandenen Bestandtheile sind 1) Ferrit 
(reines Eisen), 2) die chemische Verbindung Cementit (reines 
Eisenkarbid Fe, C), 3) Martensit (Eisen, in dem Härtungskohle 
von unbestimmter Menge gelöst ist,) und 4) Perlit (ein Gemisch 
oder eine gegenseitige Lösung von Ferrit und Cementit). Der 
Härtebildner, der beim Abschrecken mehr oder weniger erhalten 
bleibt, ist das Martensit. Beim langsamen Erkalten erfolgt 
seine Umwandelung nur bei den kritischen Wärmegraden 
(s. 1895, S. 109), die sich in Unterbrechungen (Haltepunkten) 
der sonst stetigen Wärmeabnahme bemerkbar machen. Die 
Zahl der Haltepunkte und der Verlauf der Umwandelungen 
des einen in den anderen der vier genannten Bestandtheile ist 
je nach dem Kohlenstoff- Gehalte des Stahles verschieden. 
Nähere Erörterung. (Stahl u. Eisen 1897, S. 436.) 


Nickelstahl. Die Wärmeausdehnung ist von Guillaume 
an 19 Legirungen untersucht und aufserordentlich gering bei 
80—40 9j Nickel-Gehalt gefunden. (Compte rendue 1897, S. 176.) 


Die Nickelstahl-Kurbelwelle des Schnelldampfers 
„Kaiser Friedrich" besteht aus Material mit 62 *&/qmm Zug- 
festigkeit bei 20,5%, Dehnung. Das Gefüge ist sehnig, ähnlich 
wie bei Schmiedeisen, wodurch plötzliche Brüche wie bei ge- 
wöhnlichem Stahl vermieden werden sollen. (Stahl u. Eisen 
1897, 8. 484.) 


Belastungsversuche mit erhitzten Stützen er- 
gaben, dass zwischen 2 Kugellager eingespannte, centrisch 
mit 500 ke/gcm belastete gusseiserne Stützen ihre Tragfähigkeit 
beim Erhitzen auf etwa 8009 C. nach etwa 85 Minuten ein- 
biifsten. Excentrisch mit 390*8/gem auf Druck und mit 
20 k&qcm auf Zug beansprucht, gaben die Stützen bei 8500 C. 
nach 37—38 Min. nach. Mit abnehmender Belastung ertrugen 
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die Stützen für gleiche Dauer der Tragfähigkeit gröfsere Er- 
wärmung. Bei centrischer Belastung erfolgte die Zerstörung 
durch Wulstbildung in der Mitte der Feuerzone und Aus- 
biegung nach der Seite mit etwas gröfserer Wandstärke. 
Excentrisch belastete Stützen knickten nach der auf Zug be- 
lasteten Seite hin aus z. Th. unter Wulstbildung. Anspritzen 
schadete durch Neubildung und Erweitorung von Rissen erst, 
wenn die Stützen ihre Tragfähigkeit bereits unter 800 9 C. oin- 
gebüfst hatten. Nur in einem Fall entstand bei 700—800? C. 
ein Riss an einer unbelasteten Stütze. Mit zunehmender 
Wandstärke nimmt die Widerstandsdauer gusseiserner Stützen 
mit geschlossenem Querschnitte nicht in gleichem Malse zu. 
Von den untersuchten Stücken zeigten schmiedeiserne Stützen 
mit offenem Querschnitte die geringste Widerstandsfähigkeit 
gegen Feuer, mit 1000 k#/gcm belastet gaben sie bei 6009 C. 
nach. Dann folgt Gusseisen mit 500 ke/ycem und 800? C., und am 
besten bewührte sich Holz. Ohne Ummantelung sind aber alle drei 
den Einwirkungen des Feuers nicht gewachsen. Ummantelungen 
erhóhten dio Widerstandsfühigkeit der Stützen. Am besten 
bewáhrte sich Asbest-Kieselguhr. Die Anordnung einer Luft- 
schicht zwischen Stütze und Ummantelung hat sich nicht be- 
währt, da sie die Widerstandsfähigkeit der letzteren gegen 
Anspritzen vermindert und die Dauerhaftigkeit der Stützen nicht 
erhöht. Die zweckmäfsige Dicke der Ummantelung ist 3m, 
— Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 232, 242.) 


Einfluss des Streckens auf die Dichtigkeit und das 
elektrische Leitungsvermögen weicher Metalle. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, I, S. 468.) 

Anomale Längenänderungen des Stahls bei den 
kritischen Würmegraden (s. 1891, S. 273) bestehen in 
Unterbrechungen der fortschreitenden Ausdehnung des Stahles 
beim Erhitzen und seiner Zusammenziehung beim Erkalten. 
Besprochen sind an Hand von Schaulinien der Einfluss 
des Kohlenstoffgehaltes (s. oben), die Stellung beider Unter- 
brechungen zu einander, der Einfluss voraufgegangenen Glühens 
und Härtens, die Lage der erforderlichen Härtungswärme zu 
den kritischen Wärmegraden und die Gröfse der Längen- 
änderungen. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 111.) 


Schmiedeiserne Heizungsrohre (Dampf- und Nieder- 
schlags- Wasserrohre) rosten nach den Beobachtungen von 
Oslender (s. 1897, S. 366) an einer 10 Jahre lang betriebenen 
Anlage nicht von innen nach aufsen. Umhüllungen der Leitung 
mit Lehm sind zu verwerfen, da sie besonders an feucht 
gelegenen Stellen ein Durchrosten von aufsen her veranlassen. 
(Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 142.) 


Einwirkung von Mörtel auf Eisen. In Kalk und 
Gips verlegtes Eisen, besonders Schmiedeisen, rostet schnell 
und stark unter Verminderung der Festigkeit und Vermehrung 
der Sprödigkeit des noch nicht gerosteten Kernes, zugleich 
wirkt es in Folge der Volumen-Ausdehnung sprengend auf die 
Umgebung (Stein, Mauerwerk). ^ Cementmóürtel bietet guten 
Rostschutz, auch unter Wasser und selbst in dünner Schicht 
aufgetragen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, S. 140.) 


Hartguss für Wagenräder. Abhängigkeit der Festig- 
keit von der Richtung der Inanspruchnahme zur Krystallisations- 
richtung. — Mit Abb. (J. of the Franklin Inst. 1897, S. 267.) 


Schalengussräder (s. oben) haben sich auf den öster- 
reichischen Bahnen nicht bewährt. Das Gusseisen war nicht 
genügend widerstandsfähig gegen Stölse; es erhielt theils 
durch die Beanspruchung, theils schon beim Guss feine Risse, 
die unbemerkt blieben und zu Brüchen führten. Neuerdings 
erzeugt Ganz in Budapest Schalengussräder nach Griffin’s 
Verfahren. Diese sollen nach den in Amerika gesammelten 
Erfahrungen grofse Sicherheit dadurch bieten, dass 1) das 
verwendete Specialeisen den Rädern neben grofser Härte be- 
sondere Zähigkeit verleiht; 2) durch 8 Tage dauerndes lang- 
sames Abklihlen alle Materialspannungen beseitigt sind; 3) die 
Abnützung der Oberfläche durch vorheriges Abschleifen der 
Lauffläche verringert ist und 4) die Materialerzeugung einer 


stetigen Prüfung durch chemische und mechanische Proben 
unterliegt. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 302.) 


Verwendung von Schweilseisen im Maschinen- 
bau ist vor allem da geboten, wo reibende Flächen eine 
harte Oberfläche bei weichem Kerne haben sollen, also bei 
Kurbelzapfen u. dgl. Gehärteter Stahl ist hier seiner Sprödig- 
keit wegen nicht zu verwenden, ebenfalls Flusseisen wegen 
der Ungleichmäßigkeit seiner Härtung nicht zu empfehlen. 
Selbst der sogenannte Verbundstahl von Mannesmann hat 
sich hierbei in der Praxis nicht bewährt, obgleich er einen 
weichen inneren Kern bei harter Oberfläche besitzt, da sich 
bei Kurbelzapfen von Lokomotivrädern nach kurzem Gebrauche 
der Stahlmantel vom Kerne löste. Für die Herstellung guter 
Zapfen hat sich bisher gut ausgeschweilstes Siegener Eisen 
als bestes erwiesen. (Stahl u. Eisen 1897, S. 518.) 


Verbindungs - Materialien. 


Cementmörtel und Beton aus Material verschiedener 
Korngröfse. (Mitth. a. d. Kgl. tech. Versuchsanstalten 1897, 
S. 89— 113.) ۱ 

Cementmürtel in Seewasser (s. 1897, S. 410). (En- 
gineering 1897, I, S. 457, 495, 559, 619.) 

Sandcement (s. 1897, S. 100) wird durch Mahlen einer 
Mischung aus gleichen Theilen Cement und Sand in Kugel- 
mühlen bis zur Verfeinerung des Sandes auf die ursprüngliche 
Feinheit des Cementes hergestellt. Er liefert bei geringerem 
Gehalt an Cement Mörtel grófserer Dichtigkeit und daher 
höherer Festigkeit, geringerer Wasserdurchlüssigkeit und 
gröfserer Frostbeständigkeit als bei Herstellung des Mörtels 
aus Cement und ungemahlenem Sande. (Thonind.-Z. 1897, 
S. 362.) Festigkeitsversuche mit Sandcement aus 1 Th. 
Cement und 1, 3 und 6 Th. Sand ergaben: 














Sandcement Zugfestigk. in k&qcm 
Stoff __|) Spezif. |. 
S e Zusammensetzung| Gewicht| nac nach 
" Cement | Sand 7 Tagen |28 Tagen 
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Verfahren zur Feststellung des Sandgehaltes im Sandcement. 
(Thonind.-Z. 1897, S. 569.) 


Die neuen Cement-Normalien des ungarischen 
Ingenieur- und Architekten-Vereines werden mit den 
österreichischen Normen verglichen. Für Portland-Cement soll 
der Magnesia-Gehalt höchstens 30/, betragen; Erhärtungsbeginn 
für Raschbinder 10—30 Minuten; zur Bestimmung der 
Volumenbeständigkeit dient die Kuchenprobe mit Luft- und 
Wasscrlagerung und zur beschleunigten, aber bei schlechtem 
Ausfalle nicht mafsgebenden Unterstützung die Kochprobe. 
Zur Bestimmung der Mahlfeinheit dienen Siebe von 900 und 
4900 Maschen auf 14cm, Die Festigkeit nach 28 Tagen soll 
mindestens 160 kg/qem auf Druck und 16 k£/aem auf Zug betragen, 
maísgebend ist die erstere. Für Romancement ist der Er- 
härtungsbeginn bei Raschbindern auf 5—15 Minuten festgesetzt. 
Bei Bestimmung der Mahlungsfeinheit darf der Rückstand auf 
dem 900-Maschensieb 189/,, auf dem 2500-Maschensieb 36 "/y be- 
tragen. Die geringste Festigkeit soll nach 28 Tagen auf 
Druck 80k&/qem, auf Zug 10*8/qem betragen. (Z. d. österr. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 356.) 

Lieferungsbedingungen für Cement in Amerika. 


(Thonind.-Ztg. 1897, S. 495.) 
9 
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Einheitliche Vorschriften für Prüfung von 
Trass. Guter Trass soll aus hydraulischem Tuffstein ge- 
mahlen sein und mindestens 7°, Glühverlust (Gehalt an 
chemisch gebundenem Wasser) ergeben. Die Verfahren zur 
Vorbereitung der Proben und zur Bestimmung des Trocken- 
und Glühverlustes sind näher beschrieben. (Mitth. a. d. Kgl. 
Technischen Versuchsanstalten 1896, S. 193; Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 179.) 


Asphaltdichtung für Steingutröhren besitzen nach 
Unna folgende Vorzüge vor der Cementdichtung: voll- 
kommene Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten; sichere Dich- 
tung in Folge Verbindung des Asphaltes mit der glasirten 
Rohrwand; Nachgiebigkeit bei Verschiebungen des Rohr- 
stranges in Folge von Bodensenkungen; rasche Herstellbarkeit 
bei jeder Witterung, auch beim Frost; Widerstandsfähigkeit 
gegen Säuren und Alkalien; Zulässigkeit sofortiger Prüfung 
auf Dichtigkeit und Inbetriebsetzung der Leitung nach Her- 
stellung der Dichtung; leichte Trennung gedichteter Rohre, 
ohne diese zu beschädigen, durch Erwärmung der Muffen über 
500 C., während die Dichtung bis zu 500 C. widerstandsfähig 
bleibt und daher auch für Ableitungen von Niederschlagwasser 
verwendbar ist. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 274.) 


Hülfsmaterialien. 


Reinigung von Eisenflächen für den Anstrich 
durch Sandblasmaschine (s. oben) von Tighlmaus. Betriebs- 
weise ist kurz beschrieben, Leistung an Beispielen erläutert. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 239.) 


Im Farból von S. H. Cohn in Berlin findet weder 
durch wochenlanges Stehen noch durch Ausschleudern eine 
Trennung statt, sodass ein Umrühren unnöthig ist. Der An- 
strich wird dadurch ein sehr gleichförmiger und besitzt nach 
dem Trocknen weder Spannungen noch Neigung zum Auf- 
springen. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 304, S. 239.) 

Herstellung des Linoleums (s. 1897, S. 101) nach 
den beiden Verfahren von Walton und Parnacott, die sich 
hinsichtlich der Art der Oxydation des Leinöls unterscheiden, 
ist beschrieben. (Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 213.) 


Linoleum als Fufsbodenbelag hat sich in Amts- 
räumen gut bewährt. Besondere Vorzüge sind seine Wasser- 
undurchlässigkeit, seino grolse Widerstandsfähigkeit gegen 
Abnutzung, seine glatte und fugenlose Oberfläche, ferner seine 
schalldämpfende Eigenschaft, sein gutes Aussehen, leichte 
Ausbesserung und Reinigung. Nachtheile sind der eigenartige 
Geruch, nicht genügende Elasticität bei hartem Unterboden, 
geringe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und ätzende Flüssig- 
keiten urd der Umstand, dass auf ihm der Strafsenschmutz 
leicht haftet. Aufserdem ist es in nicht unterkellerten und 
über einer Durchfahrt befindlichen Räumen fufskalt. Seine 
Haltbarkeit ist desto gröfser, je besser, d.h. je glatter, fugen- 
loser und fester der Unterboden ist. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S..249, 255.) 


N. Theoretische Untersuchungen, 


bearbeitet vom Geh. Reg.-Rath Keck, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Hannover. 





Versuche über die Druck- und Knickfestigkeit 
schmiedeiserner Stäbe;; von Dupuy. (Annales des 
ponts et chauss. 1897, I, S. 1—87.) 


Ueber die Ermittelung der grófsten Momente 
und Querkräfte eines einfachen Brückenbalkens 
unter einem Lastenzuge; von Ing. G. Rogie. (Annales 
des ponts et chauss. 1897, II, S. 3183— 333.) 


Beitrag zur Lehre von den Belastungs-Gleich- 
werthen mit Rücksicht auf gleichmäßige Ver- 
ordnungslasten; von Oberingenieur Franz Podhajsky. 
(Z. d. öster. Ing.- u. Arch -Vereins 1897, S. 378 und 393.) 


M. Materialienlehre. — N. Theoretische Untersuchungen. 
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Summen-Einflusslinien und A-Polygone; von Prof. 
Mehrtens (Dresden). (Centralblatt der Bauverw. 1897, S.178.) 


Graphische Ermittelung der Spannkräfte eines 
belasteten Fachwerkringes; vom Ing. F. Bohny. Ein 
geschlossener, von äuflßeren Kräften gespannter Fachwerkring 
ist dreifach statisch unbestimmt. Die Aufgabe, für einen solchen 
Fall die inneren Spanukräfte zu finden, wird gemischt (mecha- 
nisch und zeichnerisch) nach Verfahrensweisen von W. Ritter 
(Zürich) gelöst. (Schweizerische Bauz. 1897, I, S. 142—145.) 


Bemerkungen über räumliches Fachwerk; "von 
Ing. A. Hübner. In Form eines Vortrags-Berichtes wird eine 
kurze, aber sehr werthvolle Mittheilung über die Berechnung 
und Anordnung von Zeltdächern, Kuppeln mit und ohne Spitze, 
Gasbehälter- Führungen u. dgl. gegeben. Besonders hervor- 
gehoben werden die Vorzüge der Kuppeln mit Spitze (vgl. 1890, 
S. 46), die Anwendung steifer Diagonalen und die Gasbehälter- 
Führungen mit tangentialer Führung (s. 1894, S. 206). 
(Z. des Vereins deutscher Ing. 1897, S. 477 — 482.) — Es 
schliefst sich daran mit Bezug auf eine frühere Abhandlung 
des Ing. R. Kohfahl (Hamburg) (8.1897, S.412) ein Meinungs- 
austausch zwischen beiden Verfassern. (A. a. O. 1897, 
S. 632 — 635.) 


Versuche fiber die Elasticitat des Erdbodens; 
von Prof. Dr. Föppl (München). In dieser vorläufigen Mit- 
theilung wird nur erst festgestellt, dass das elastische Ver- 
halten einer Kiesschicht sich überraschend gut beobachten 
lässt. (Centralblatt der Bauverw. 1897, S. 276.) 


Zur Querschnittsberechnung trapezförmiger 
Stützmauern; von Ing. Puller (Saarbrücken. Er- 
gänzung zu der früheren Abhandlung von Fabarius (s. 1896, 
S. 458). (Centralblatt d. Bauverw. 1897, S. 182—183.) 


Ueber die Berechnung des Seitenschubes der 
Gewölbe; von Ober Ingenieur Tourtay. Die Mittheilung 
bildet die Ergänzung einer früheren Abhandlung (s. 1897, 
S. 104). (Annales des ponts et chauss. 1897, II, S. 334—341.) 


Zur Theorie der verstärkten Beton-Platte; von 
Ing. Fr. v. Emperger. Es wird dasjenige zusammengefasst, 
was über die Beton-Eisen-Bauten an Theorie und an Versuchen 
bisher geleistet und erreicht ist. Schliefslich wird auch darauf 
hingewiesen, dass Betonsäulen mit Eisen-Einlagen auch als 
Pfeiler für excentrischen und für centrischen Druck sehr 
geeignet sein müssen. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 351, 364 u. 402.) 


Die Berechnung von Beton-Eisenbauten ist auch 
von M. Grüning und H. Reifsner (Berlin) in der von 
Mandl und Melan gezeigten Weise (8.1897, S.104), und zwar 
unabhängig von diesen, entwickelt worden. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 190.) 


Ueber den Reibungswiderstand von Nietverbin- 
dungen hat J. Schroeder van der Kolk (Niederlande) 
wichtige Versuche angestellt (vergl. 1896, S. 427; 1895, S. 264). 
Danach ist die elastische Verschiebung, welche allmählich 
zur Lockerung der Niete führt, möglichst klein, wenn bei Hand- 
nietung die Löcher etwas zu weitsind, und wenn bei Maschinen- 
nietung der Druck auf den Stempel sehr groß ist. Soll die 
bleibende Verschiebung, die aber nur zu Anfang eintritt 
möglichst klein sein, so müssen bei Handnietung die weiten 
Löcher sich in den Aufsenplatten befinden, bei Maschinen- 
nietung darf die Dauer des Nachdruckes nicht zu kurz 
genommen werden. (Nach Tijdschrift van het koninklijk 
Institut van Ingenieurs 1895/96, 5. Lief., mitgetheilt in der 
Zeitschrift d. Ver. deutscher Ing. 1897, S. 739 u. 768.) 


Die Größe der Widerstände gegen das Anheben 
von Metallspänen, als Grundlage für die mechanische 
Bestimmung von Werkzeugmaschinen; von Geh. Regierungs- 
rath Prof. Hermann Fischer (Hannover). (Z. d. Vereins 
deutscher Ing. 1897, S. 504--508.) 


Bazin’s Rollenschiff. Der französische Ingenieur 
Rich. Bazin, der dureh seine ausgezeichneten Arbeiten tiber 
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die Bewegung des Wassers in Kanälen, Flüssen und Wehrbauten 
sich die höchsten Verdienste erworben hat, ist in den letzten 
Jahren auf den Gedanken gekommen, die Form der Dampf- 
schiffe von Grund aus umzugestalten, das Schiff gewissermafsen 
wie einen Dampfwagen mit schwimmenden Ridern zu bauen. 
Personen, Giiter und Maschine befinden sich auf einem wagen- 
gestellartigen Auf bau, der durch eine genügende Anzahl linsen- 
förmiger hohler Rollen mit wagerechten Achsen getragen 
wird. Jedes Rollenpaar wird durch eine Maschine in Drehung 
gesetzt mit einer Winkelgeschwindigkeit w, die so bemessen 
ist, dass derjenige Punkt des Lothrechten Rollenhalbmessers, 
dessen Umfangsgeschwindigkeit gleich der Geschwindigkeit 
des Schiffes ist, etwas über der Wasserlinie liegt. In Folge 
dieser Anordnung dient die Reibung zwischen Rolle und 
Wasser zum Theil mit als Triebkraft, während der haupt- 
sächliche Antrieb durch eine Schraube erfolgt. — Vom Ing. 


Konr. Sieber (Berlin) wird die Ansicht ausgesprochen und 
zu beweisen gesucht, dass dies Rollenschiff ein verfehlter Ge- 
danke sei. — Auch Prof. Riehn (Hannover) glaubt nicht, dass 
dem Schiff eine grofse Zukunft bevorstehe. Diesen ungünstigen 
Urtheilen müssen wir uns in vollem Mafse anschliefsen. Der 
Berichterstatter. (Zeitschrift des Ver. deutsch. Ing. 1897, 
Nr. 14, S. 404; Nr. 18, S. 523; Nr. 22, S. 625.) 

Ein neues Momenten-Planimeter; von Prof. 
A.Fliegner (Zürich). Dies Planimeter, welches zur Messung 
von statischen Momenten und Trägheitsmomenten dienen soll 
und vor dem Amsler'schen Planimeter gleichen Zweckes den 
Vortheil hat, dass es keine Zahnräder enthält, weniger Ab- 
lesungen erfordert und die Veranlassung zu schädlichem Gleiten 
vermindert, ist zunächst nur in der Theorie und in den Grund- 
gedanken mitgetheilt. Die Ausführung bleibt noch vorbehalten. 
(Schweizerische Bauz. 1897, I, S. 185—138.) 


Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 


Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, bear- 
beitet von Prof. Dr. P. Lehfeldt. Heft XXIV und 
XXV. Jena 1897. Gustav Fischer. 


Das XXIV.Heft (vgl.1897, S. 235) behandelt die Amtsgerichts- 
bezirke Neustadt a. d. Orla und Auma im Grolfsherzogthume 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Der erste Bezirk bildet den südlichen 
Theil des ehemaligen Orlagaues, der von den Sorben besiedelt 
war, aber von den Niedersachsen erobert wurde. Seitdem, d. h. 
seit dem 11. bezw. 12. Jahrhundert, entstanden hier Bauten, die 
sich erhalten haben und Beachtung verdienen. Romanische 
Kirchen, oder doch solche, deren ursprüngliche Anlage in die 
romanische Epoche zurückgeht, sowie Schlossanlagen dieser 
Zeit finden sich überall, ohne Besonderes zu bieten. Zumeist 
kommt Neustadt a. d. Orla in Betracht, welches in früheren 
Zeiten gegen Arnshaugk und Neunhofen zurücktrat. Den Altar- 
werken des letzteren und zu Neustadt hat der Verfasser ein- 
gehendere Studien gewidmet und sie durch gute Abbildungen 
verständlich zu machen gewusst, sodass wir hier eine werth- 
volle Bereicherung der Kunstgeschichte haben. Besonders 
erwähnt zu werden verdient auch die Stadtkirche selbst und 
das Rathhaus, welches gegen den Marktplatz ein überaus 
malerisches Ansehen in spätmittelalterlichen Formen zeigt. 
Erwünscht wäre, dass Ausdrücke, die nichts sagen, wie „ein 
einfach-krüftiges Sockelgesims" S.73, vermieden oder vielmehr 
dureh solche ersetzt würden, die die Form kennzeichnen, z. B. 
eine einfache Sockelschräge, ein Rundstab als Sockelsims usw. 
Die Bestimmung der Glocke in Burgwitz 8.12 ist nicht richtig. 
Denn die Buchstaben sind Minuskeln, und solche kommen in 
der Monumentalschrift zumal auf Glocken vor 1350, also „in 
der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts“ nicht vor. 

Der Amtsgerichtsbezirk Auma bietet weit weniger Merk- 
würdiges. Es fällt uns jedoch der im Bilde wiedergegebene 
Theil einer Gedenktafel in der Kirche zu Braunsdorf auf, der 
nicht nur den Crucifixus darstellt, zu welchem ein ritterliches 
Ehepaar knieend betet, sondern die Dreieinigkeit; denn hinter 
dem Gekreuzigten thront Gott Vater auf Wolken und von 
Engeln seitlich umgeben, während über ihm noch die Taube 
schwebt, Lichtstrahlen verbreitend. 

Heft XXV enthält den Amtsgerichtsbezirk Weida. Aufser 
der Stadt Weida mit ihrer schönen Ruine der Windenkirche 
und mit dem Schlosse Osterburg bieten die Ueberbleibsel des 
Klosters Mildenfurth und die Kirche zu Veitsberg am meisten 
Merkwürdiges. Alles sind romanische Anlagen, die verschieden- 
zeitige Umbauten erlebt haben. Der Verfasser bespricht die- 
selben eingehend unter Berücksichtigung dessen, was Mothes 
und Andere darüber bereits veröffentlicht haben. Eine Anzahl 
bemerkenswerther Stücke der Kleinarchitektur und des Kunst- 
gewerbes fällt durch gute Abbildungen auf. Genannt seien 


der Grabstein des Bürgermeisters Weifse in der Kirche zu 
Endschiitz, eine ausgezeichnete lebenswahre Wiedergabe der 
ganzen Figur des Verstorbenen in farbigem Relief von 1580, 
ein Kelch aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts in Grofs- 
ebersdorf, Trinkgläser im Privatbesitze zu Markersdorf, ein 
schönes Altarwerk von 1505 in Milnchenbernsdorf, ein Mörser 
von 1588 ebendort im Privatbesitz, ein zu einer Hostienbüchse 
umgewandeltes Ciborium des 16. Jahrhunderts in der Kirche 
zu Teichwolframsdorf, ein spätgothisches Altarwerk in Veits- 
berg, aus dem der Kopf des h. Vitus vortrefflich wieder- 
gegeben ist, und die sogenannte Kanzel auf dem Friedhofe zu 
Weida von etwa 1608, ein kleiner thurmartiger, freistehender 
Bau mit Aufsenkanzel. Die Majuskel-Inschrift der jedenfalls 
noch der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörigen Glocke 
von 58 «» Durchmesser in Veitsberg heifst nicht: ,Plebs salva 
sit aura benigna, sancte deus hoc signa; etwa: Heil sei das 
Volk, wohlig die Luft, heiliger Gott, bezeuge dies", sondern: 
Vas deus hoc.signa. plebs-salva-sit aura benigna (die letzte 
Silbe na ist des mangelnden Platzes wegen durch einen Strich 
über g ersetzt) — Diese Glocke, (vas für Glocke allgemein, 
sancte steht nicht da) Gott, lass ertónen (signare hier nur so 
zu übersetzen, signum = Glocke, besonders in älterer Zeit oft), 
das Volk (= die Menschen) sei errettet (wohl auch in leib- 
licher Hinsicht = gesund), die Luft (= das Wetter) segen- 
bringend. G. Schönermark. 


Die Baudenkmäler in Frankfurt am Main, 
bearbeitet von Dr. Karl Wolff und Dr. Rudolf 
Jung. Dritte Lieferung. Frankfurt a.M. in Kom- 


mission bei K. Th. Völcker 1897. 


Bei Besprechung der ersten Lieferungen (1897, S. 607) ist 
bereits auf die Vorzüge hingewiesen, die diese Veröffentlichung 
auszeichnen vor den meisten anderen Denkmälerbeschreibungen 
in Deutschland. Die vorliegende Lieferung, welche nur die 
Stadtbefestigung und die Römergebäude enthält, lässt jene 
Vorzüge besonders deutlich und angenehm in die Erscheinung 
treten. Man erhält mehr noch durch die Abbildungen als 
durch den Text ein völlig anschauliches Bild der verschieden- 
zeitigen Befestigungen Frankfurts, sodass in grolBen Zügen hier 
allerdings schon die verschiedenen Entwickelungsstufen 
deutscher Stadtbefestigung ersehen werden können, obgleich 
die Verfasser sich von vorn herein davor verwahren, als 
wollten sie hier darauf Anspruch machen, eine solche „Ge- 
schichte der städtischen Befestigung“ zu geben. 

Die erste Sicherung Frankfurts aus Karolingischer Zeit — 
sie bestand in einer Mauer ohne Thürme — hat wesentliche 
Spuren nicht hinterlassen; man erhofft jedoch durch den ge- 
planten Strafsendurchbruch in der Altstadt näheren Aufschluss 
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zu erhalten. Aus der Befestigung vom 12. Jahrhunderte bis 
zum Jahre 1833, wo wiederum eine Stadterweiterung geschah, 
haben sich merkwürdige Reste der stadtseitig als Bogen- 
nischen aufgeführten Mauer erhalten. Der Zeit bis 1627 ent- 
stammen dann alle die herrlichen Ueberreste besonders des 
Mittelalters, die wir heute noch in ihrer trotzigen Gestalt vor 
uns haben. Das meiste freilich ist der „Eilfertigkeit und 
Rücksichtslosigkeit* zum Opfer gefallen, mit denen man zu 
Anfang dieses Jahrhunderts die Thürme, Mauern und Erkor 
abbrach, die ehedem so augenfällig die Gröfse und die Macht 
der freien Reichsstadt verkündigten. Immerhin lassen Bauten 
wie der erhalten gebliebene Eschenheimer Thorthurm keinen 
Zweifel in dieser Hinsicht aufkommen, und die verschiedenen 
Warten zum Schutze der Wege an der Landwehr und gegen 
plötzliche Ueberfälle der Stadt zeugen gleichfalls von einer 
mittelalterlichen Sicherung näch grolBartigstem Plane. Nachdem 
in einem 5. Abschnitte die dem Mittelalter gegenüber so anders- 
artige und unbedeutende Befestigung des 17. Jahrhunderts be- 
schrieben ist, wird im 6. Abschnitte noch die Entfestigung 
in diesem Jahrhunderte besprochen. Zollgebiude und Wacht- 
stuben in klassischem Stile treten an die Stelle der ernsten 
Vertheidigungsthürme. 

Die Beschreibung der Römergebäude nimmt den übrigen 
Theil der 3. Lieferung in Anspruch. Der Römer, das Rath- 
haus Frankfurts, ist 1356, nachdem schon 14 Königswahlen in 
ihm stattgefunden hatten, durch kaiserliche Bestimmung auch 
zur gesetzlichen Stätte für die Königswahlen geworden und 
hat in noch höherem Grade politische Wichtigkeit erlangt 
als Ort für zahlreiche Reichstage, wenigstens im ausgehenden 
Mittelalter. Seit 1866 ist der Römer zwar nicht mehr der 
„Repräsentationsort des deutschen Reiches“, aber nachdem sein 
gegenwürtiger Umbau vollendet sein wird, erhält er seinen 
ursprünglichen Zweck wieder, das Rathhaus der Stadt zu sein. 
Die Baugeschichte des aus 11 auch namentlich unterschiedenen 
Gebäuden bestehenden Römers, der einen ganzen Häuserblock 
bildet, ist durch Schrift und Bild erschöpfend dargelegt, ein 
schöner Lichtdruck giebt die Ansicht der fünf Gebäude am 
Römerberge so wieder, wie sie vor dem Abbruche der drei 
Hauptgebäudeansichten sich 1885 darstellten, und eine andere 
Abbildung zeigt, wie diese drei Ansichten durch den Umbau 
erneuert werden sollen. Einzelheiten und verschiedene malerische 
Innenansichten vervollständigen das über jedes der Gebäude 
Angeführte. Wir nehmen besonders Akt von einer dieser Ab- 
bildungen, Fig. 279, die ein Wandbild wiedergiebt, welches im 
80 genannten Salzhause gefunden ist und eine männliche und 
weibliche Figur beim Schachspiel darstellt, während ein 
Musikant daneben ein Saiteninstrument spielt. Das Bild hat 
nicht erhalten werden können und ist run in einer sorgfältigen 
Kopie hier veröffentlicht. Ich vermisse eine Würdigung des 
Stils und vor allem die Zeitangabe, die doch auch für die 
Baugeschichte einige Bedeutung haben würde. Das Bild ge- 
hört meines Erachtens noch in die erste Hälfte des 14. Jahr- 
hunderts. Uebrigens sind die Untersuchungen. und Beschreibungen 
aufBerordentlich gründlich, doch ohne Weitschweifigkeit, so- 
dass das Lesen nicht ermüdet. Diese Art der Denkmäler- 
beschreibung sollte mustergiltig werden. OG. Schönermark. 


Hamburgs Schlachthof- und Viehmarkt-An- 
lagen; herausgegeben im Auftrage der Sehlachthof- 

. Deputation von C. Boysen, Direktor. Mit 35 Ab- 
bildungen und 4 graphischen Darstellungen. Hamburg 
bei Otto Meiísner 1897. (Preis 4 Mark.) 

Der seit 1892 im Betriebe befindliche Hamburger Central- 
Schlacht- und Viehhof unterscheidet sich von den meisten 
Neuanlagen dieser Art durch seine eingezwängte Lage in 
einem bevölkerten Stadtviertel; den Benutzungsvortheilen 
dieser Lage stehen Betriebs- und bauliche Nachtheile gegen- 
über. Eine einheitliche Anlage hat nicht erzielt werden 
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können; drei öffentliche Strafsen trennen die Hauptbestand- 
theile derselben. In baulicher Beziehung zeigen Entwurf und 
Ausführung sowohl der Schlachthof- als der Viehmarkt-Anlagen 
eine hohe Vollendung; auch der Betrieb ist klar und gut 
organisirt. Die vorliegende Beschreibung ist indess keine 
eigentlich bautechnische; die Abbildungen sind für die Be- 
lehrung des Technikers in einem zu kleinen Maflsstabe dar- 
gestellt. Der ausgesprochene Zweck der Schrift ist vielmehr, 
den Besuchern der Anstalt als Führer zu dienen, ein Be- 
dürfnis, welches sich in erhöhtem Malse bei der kürzlich 
stattgehabten Wanderausstellung der Deutschen Landwirth- 
schafts-Gesellschaft geltend machte. Die Schrift ist nicht frei 
von stilistischen Härten, erfiillt aber, indem sie über das ge- 
schichtliche Werden, den Bau und Betrieb der Anlagen, sowie 
iiber die gesetzlichen Bestimmungen ausführlichen Aufschluss 
ertheilt, ihren Zweck in vollem Malke. J. Stübben. 


Die Schule des Lokomotivführers; von Bro- 
sius und Koch. Achte Auflage. Wiesbaden 1897, 
J. F. Bergmann. 


Die grofse Verbreitung, welche dieses Werk gefunden 
hat (vergl. 1888, S. 326), ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es 
seinen Zweck in vortrefflicher Weise erfüllt. Die vorliegende 
Auflage berücksichtigt, soweit erforderlich, die neuesten Erfah- 
rungen und Bestimmungen. Für die nächste Bearbeitung 
möchten wir empfehlen, in dem geschichtlichen Abschnitte die 
Maíse und Gewichte durchweg in metrische umzuündern, da 
ein angehender Lokomotivführer englische Fufse, Zolle und 
Meilen doch wohl kaum ohne Mühe verstehen dürfte. Keck. 


Hilfsbueh für Dampfmaschinentechniker; 
unter Mitwirkung von Professor Adalbert Kàs vom 
Oberbergrath, Professor Josef Hrabák. Dritte Auf- 
lage. Berlin, Springer 1897. 


Die 2. Auflage des beliebten Tafelwerkes ist in dieser 
Zeitschrift 1892, Seite 227 besprochen worden. Die neue unter- 
scheidet sich von der alten nur wenig; sie ist nur in einigen 
Stellen abgeändert und mit einigen Zusätzen versehen, besitzt 
übrigens alle Vorzüge und Mängel, die in der erwähnten Be- 
sprechung aufgeführt wurden. Die Berechnung der Dampf- 
verluste ist in veränderter Weise, neueren Erfahrungen sich 
besser anpassend, durchgeführt; einige neue Tafeln, betr. den 
Dawpfverbrauch bester Maschinen, sind hinzugefügt, dabei ist 
die Ueberhitzung überschläglich berücksichtigt. Dem prak- 
tischen Theile wurden einige Angaben über die Cylinder- 
verhältnisse der Verbundmaschinen, die sich früher nur im 
theoretischen Theile vorfanden, beigegeben. Die Trennung 
des Buches in 2 Bände erleichtert die Benutzung. Schöttler. 


Some fundamental propositions relating to 
the design of frameworks; by Frank H. 
Cilley, S. B.; reprinted from Technology Quar- 
terly, Vol. X, Nr. 2, June 1897. Boston, Mass., 
U.S. A. 


Das Ziel der Schrift besteht wesentlich darin, die Vortheile 
statisch unbestimmter Fachwerke, die, wie der Verfasser meint, 
in Europa noch viel zu viel Anhinger fanden, zu verneinen, 
und zu beweisen, dass die statisch bestimmten Fachwerke den 
anderen in jeder Beziehung überlegen seien. 

In den Kreisen der deutschen Ingenieure wird man dem 
Verfasser wohl darin meistens zustimmen, dass statisch unbe- 
stimmte Balkenträger nicht weniger Eisenaufwand erfordern 
als statisch bestimmte; hinsichtlich der Bogenträger ist aber 
der Beweis kaum versucht. 

Die kleine Schrift sei der Beachtung unserer Ingenieure 
empfohlen. - Keck. 
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Der Steinbruchbetrieb und das Schotterwerk auf dem Koschenberge 
bei Senftenberg. 


Technisch-geologische Studie von Dr. O. Herrmann, Lehrer der Technischen Staatslehranstalten zu Chemnitz. 
(Hierzu BI. >.) 


A. Lage und Geologie des Koschenberges. 


In der breiten, sandigen, größtentheils bewaldeten 
Ebene, in welche die Bahnlinie Kamenz-Lübbenau etwas 
unterhalb Straßgräbchen eintritt und die sie bei Senften- 
berg wieder verlässt, erhebt sich hier und da ein kleiner, 
aus Sanden und Kiesen aufgebauter Hügel, außerdem 
aber der aus  Felsgestein bestehende, 176,4 ” hohe 
Koschenberg. 

Der Berg ragt 60 "^ über die erwähnte Ebene 
empor, bildet den nördlichsten Ausläufer des Lausitzer 
Gebirges und gewährt in geologischer Beziehung um 
deswillen ein außergewöhnliches Interesse, als er mit 
seiner näheren Umgebung gewissermaßen das Modell für 
den geologischen Aufbau der ganzen Lausitz darstellt, 
an dem nahezu sämmtliche Gesteine derselben vertreten 
und fast alle Bildungsvorgänge, die sich in derselben 
abgespielt haben, zu studieren sind. 


Das älteste, den Koschenberg in der Hauptsache zu- 
sammensetzende Felsgestein stellt die Grauwacke dar, 
welche nach den Beobachtungen in der Lausitz wahr- 
scheinlich silurischen Alters ist, wenngleich in derselben 
Versteinerungen nicht aufgefunden worden sind. Die Grau- 
wacke des Koschenberges bildet ein sehr gleichmäßig 
feinkörniges, äußerst quarzreiches und deshalb hartes, 
festes Gestein von grünlichgrauer Farbe, an welchem eine 
Schichtung und Schieferung kaum wahrzunehmen ist. Der 
im Gebiete der silurischen Grauwacke der Lausitz sonst 
stark entwickelte weiche, erdige, wenig feste Grauwacken- 
thonschiefer tritt hier ungemein in den Hintergrund. 


Von dem ersten gebirgsbildenden Vorgange in der 
Lausitz — der Zusammenfaltung derGrauwackenschichten — 
sind, da eine Schichtung schwer wahrzunehmen ist, nur 
undeutliche Anzeichen vorhanden. Zahlreich sind die Spuren 
späterer gebirgsbildender Vorgänge in parallel gerichteten 
ebenflächigen Druckkliüften, unter denen man drei verschieden 
gestellte Systeme leicht herausfinden kann. Ein solches 
System hat ONO-richtung bei steiler Stellung und stimmt 
überein mit der Richtung eines mindestens 50 ” mächtigen, 
ebenfalls auf dem Koschenberg erschlossenen Ganges von 


Granit. Das Gestein desselben kennzeichnet sich durch das 


Fehlen von weißem Glimmer und durch das Heraustreten 
vereinzelter größerer tafelföürmiger Feldspathkrystalle als 
ein klein- bis mittelkörniger, lichtgrauer porphyrischer 
Granitit. Wie zu erwarten, sind in der Nähe der 
Grenze dieses Granites innerhalb der Grauwacke Anzeichen 
einer kontaktmetamorphen Einwirkung seitens des 
Granites zu bemerken, wenn dieselben auch, der in der 
Lausitz überall bethätigten Regel zur Folge, nur sehr 
gering ausfallen konnten, da einmal der metamorpho- 
sirende Granit nur geringe Breite besitzt und andererseits 
das Grauwackengestein in Folge seines Quarzreichthums 
der Metamorphose schwer zugänglich war. Die Einwirkung 
spricht sich lokal in zahllosen, aber selten über hirse- 
korngroßen dunklen Flecken und Knötchen, ferner in der 
Herausbildung von violett gefärbten, hornfelsartigen oder 
deutlich krystallinen Partien, vielorts in. der Entstehung 
von größeren weißen Glimmerkrystallen auf Kluftflächen 
aus. Ueberall macht sich in der erschlossenen Kontakt- 
grauwacke des großen Steinbruches aber die Einwirkung 
des Eruptivgesteins durch eine enorme Anreicherung von 
Eisenkies bemerkbar, der in Form von Imprägnationen, 
namentlich aber als Ueberzug auf den Kluftflächen 
(Harnische) auftritt und die Zähigkeit und Härte der 
Grauwacke noch erhöht hat.) (Anmerkungen ziehe am 
Schlusse dieser Abhandlung, 8. 147.) 

Nach der Eruption des Granitites wirkte ا‎ 
der gebirgsbildende seitliche Druck und Schub; er betraf 
nun sowohl Grauwacke, wie Granitit, und als seine Spur 
ist ein zweites, also jüngeres, System von zahllosen parallelen, 
die Richtung N 200 O0 aufweisenden Druckklüften hinter- 
blieben. Ein Theil derselben ist von weißem Quarz 
erfüllt, der nun 1” bis !/}™ breite in der Hauptsache 
parallele Quarzgänge bildet, von denen in dem Stein- 
bruch an einer Stelle auf 50” Länge 62 gezählt wurden. 
Eine dieser Spalten klaffte weiter und. bot der Eruption 
von neuem flüssigen (sesteinsmaterial den Weg aus der 
Tiefe, Material, welches jetzt den mächtigen Diabas- 
gang bildet, der den Steinbruchbetrieb auf dem Berge 
in der heutigen Gestalt vorzugsweise veranlasst hat. Die 
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richtung dieses Ganges ist also NNO bei steilem Ein- 
fallen nach QO. zu, die Mächtigkeit am siidlichen Ende 
des Steinbruches etwa 60”, am nördlichsten wesentlich 
weniger, so dass er sich nach dieser Richtung stark 
verschmälert oder gar auskeilt. Der Diabas des Koschen- 
berges jst ein klein- bis mittelkörniges dunkelgrtines, 
äußerst festes und zähes Gestein, das sich im Wesent- 
lichen aus ursprünglich weißen, jetzt grünlich gefärbten 
Feldspathleisten (Labradorit) und schwarzgrünem Augit 
zusammensetzt. Neben den genannten Hauptgemengtheilen 
erkennt man in demselben mit bloßem Auge noch hier 
und da eine Tafel von schwarzem Glimmer und zahl- 
reichere Einsprenglinge von speisgelbem Eisenkies. Lokal 
ist im Gestein konzentrisch - schalige Absonderung vor- 
handen, die bei der Verwitterung erst erkennbar wird. 
Der Regel an Gängen zu Folge ist das Gestein in der 
Nähe der Grenzflächen zur Grauwacke fein- 
körnig und ganz dunkel, eine Erscheinung, die 
für seine Verwerthung zu  polirten Gegen- 
stánden von Bedeutung ist. In der Gesteins- 
industrie wird dieses Gestein theils als Grün- 
stein, theils irrthümlicherweise als „Diorit“, 
theils, wie die sämmtlichen Diabase der Stüd- 
Lausitz, fälschlich als „Syenit“?) bezeichnet; ins- 
besondere sind diese Bezeichnungen in der Steinschleif- 
industrie üblich. Auch der Diabas hat auf die Grauwacke, 
welche er durchbrach, auf 1—2™ hin metamorphosirend 
gewirkt und dunkle kleine Flecken erzeugt. Außerdem 
scheint man in der Eruption desselben die Ursache eines 
Theiles des enormen Eisenkiesreichthums der Grauwacke 
suchen zu missen, da die Kiesharnische in der Nähe des 
Diabasganges wieder besonders massenhaft zu beobachten 
sind. Der Kontakt des Diabases mit dem Granit ist der 
Beobachtung nicht zugänglich. Die metamorphosirende 
Einwirkung auf den Granit dürfte nach Analogieschluss 
nur gering sein. Die Eruption des Diabases dürfte etwa 
in der Zeit des Carbons erfolgt sein. 

Von dieser Formation ab fehlen am Koschenberg bis 
zum Tertiir Gesteinsvertreter. Auch in der Stidlausitz 
kennen wir aus dieser langen Periode nur spärliche Reste 
von Ablagerungen des Rothliegenden und der Kreide- 
formation, sowie porphyrische Eruptivgesteine aus der 
Zeit des Rothliegenden. Der Tertiärformation (Miocän) 
gehören die weißen Quarzsande der Umgebung des 
Berges, namentlich des Striches zwischen dem Steinbruch 
und dem Dorfe Hosena an, die in mehreren Werken (siehe 
Uebersichtsplan) geschlämmt und als „Hohenbockaer Glas- 
sand" von den meisten deutschen Glashütten und fein 
gemahlen von Porzellanfabriken benutzt werden. Verge- 
sellschaftet mit denselben treten tertiäre Kiese und 
kleine Flötzchen mulmiger Braunkohle auf. Das Dilu- 
vium wird am Koschenberg repräsentirt durch Bildungen, 
welche in der Hauptglacialepoche der Eiszeit, ferner durch 
solche, die in dem Steppenklima während eines späteren Ab- 
schnittes desselben und endlich durch solche, die in der Zeit 
der Riesenströme am Schlusse der Diluvialperiode entstanden. 
Die Grundmoräne der Hauptvereisung Deutschlands während 
der Diluvialzeit ist in ziemlich unveränderter Form als 
Geschiebelehm in der Ziegeleigrube im SW. vom Berge 
erschlossen. Im Bereiche des Berges selbst sehen wir ein- 
mal die Wirkung des Inlandeises in der glattabgescheuerten 
Oberfläche des Grauwackenfelsens, wie sie in mehreren 
verlassenen kleinen Steinbrüchen (s. Uebersichtsplan) am 
NO-Abhange des Berges zu beobachten ist, sodann in jener 
als Lokalfacies der Grundmoräne oder Lokalmoräne 
bezeichneten geologischen Bildung, die dadurch entstand, 
dass die Grundmoräne des Inlandeises die oberflächlich 
zerklüfteten und zerstückelten Partien der Grauwacke auf- 
wühlte und mit sandigem Lehm und fremden, namentlich 
nordischen Geschieben vermengte. Diese Bildung ist an 
mehreren Stellen des Steinbruchterrains, namentlich im 
Niveau der noch zu erwühnenden AbbauetageIV (s. Lageplan) 


erschlossen. Ferner sind direkt aus der Grundmoräne 
jene Sande und Kiese hervorgegangen, welche am 
Westabhange des Berges aufgeschlossen liegen, und die 
sich auf höheren Lagen, namentlich am offenen Ende des 
schmalen tiefen Einschnittes mit dem Hauptbahngleis 
(nördlich von den in den beigefügten Lageplan mit n 
eingetragenen Bossirerbuden) durch eine strotzende Fülle 
von Grauwackenbruchstücken, z. T. in Form größerer 
Schollen, dann auch von Granit und Diabas des Berges 
auszeichnen, die in tieferen Lagen des Berges („Kies- 
grube“) aber das Grauwackenmaterial viel spärlicher 
enthalten und hier mehr einen umgelagerten und aus- 
geschlämmten Geschiebelehm darstellen, an denen als 
Hauptmerkmal der außerordentlich rasche Wechsel der 
Struktur und Korngröße in horizontaler Entwickelung 
auffällt. Auch das thonige Ausschlämmungsprodukt der 
Grundmoräne des Inlandeises ist in Bänderthon der 
erwähnten Ziegeleigrube vertreten. 

Die Oberflächenschicht des eigentlichen Koschen- 
berges wird gebildet von jener dünnen Sandhülle (Deck- 
sand der neuen sächsischen geologischen Karten der 
Lausitz), die im ursprünglichen Zustande wohl nirgends 
viel über 1, ® mächtig gewesen ist, die aber in Folge 
von Abschwemmung, von Eingriffen bei der Bodenkultur 
usw. meistens umgelagert, und deren ursprüngliche Struktur 
verwischt erscheint. Aus der Basis derselben stammen 
aber die Gesteinsfragmente mit Windschliffen, die Kanten- 
geschiebe oder Dreikanter, welche auf dem Berge in 
geradezu staunenerregender Fülle und Mannigfaltigkeit 
der Formen und Größe anzutreffen sind. Diese dünne 
Decksandhülle scheint am Ostabhange des Berges, im 
Gebiete der Weinberge, tiberall direkt auf der Grauwacke 
aufzuruhen, ohne dass — wie an der westlichen Bóschung — 
zwischen beiden die ältere diluviale Bildung der Kiese 
vertreten wäre. 

Außerhalb des Bergterrains, an der Oberfläche jeuer 
ausgedehnten eingangs erwähnten Ebene, aus der sich 
der Koschen erhebt, finden wir als Bildung eines dritten 
Abschnittes der Diluvialformation noch einen gelben, ge- 
schichteten kiesigen Sand, den Thalsand, welcher ein 
Absatzprodukt jenes von O. nach W. gerichteten jung- 
diluvialen Riesenstromes, des Vorläufers der heutigen 
Schwarzen Elster, bildet. Bei Straßgräbchen liegt das 
südliche flache, bei Senftenberg das nördliche steile Ufer 
dieses Stromthales, welches an dieser Stelle eine Breite 
von etwa 18 * besitzt. 3) 

Dem Alluvium endlich gehören Absätze von Bächen 
und Teichen, sowie Moor- und Eisenschussbildungen der 
Gegend an.4) 


B. Die Verwerthung der Koschenberggesteine. 


Das Terrain des Steinbruches war ursprünglich im 
Besitze der Gemeinde Groß-Koschen (Kreis Calau, Provinz 
Brandenburg), die lange Zeit in ganz unregelmäßiger 
Weise die auf dem Berge vorhandenen Gesteinslagerstätten 
ausbeutete. So wurden denn bereits vor 40 Jahren die 
Grauwacke und der Granitit in bescheidenem Maße mit 
primitiven Hilfsmitteln abgebaut und die gewonnenen 
Materialien als Bausteine, die Grauwacke auch schon zur 
Befestigung der Straßen in dem steinarmen Calauer Kreise 
benutzt. Der Diabas war selbstverständlich auch bekannt, 
da er ja zum Theil als riffartiger Felsen zu Tage stand; 
man vermochte ihn jedoch in der ersten Zeit nicht zu 
gewinnen, da der Gemeinde die hierzu nöthigen Kennt- 
nisse und wohl auch die Geldmittel und der Unter- 
nehmungsgeist fehlten, um ein derartig festes Gestein zu 
brechen und weiter zu verarbeiten. Erst im Jahre 1870 
nahm man auch den Abbau des Diabases, in der dortigen 
Gegend „blauer Stein“ genannt, in Angriff und verwerthete 
das gewonnene Material bei den Kunstbauten der Eisen- 
bahnstrecken in der Nähe von Senftenberg, sowie bei den 
Bauten auf den dortigen Braunkohlenwerken. Etwa 1873 


141 Dy. O. Herrmann, der Steinbruchbetrieb usw. auf dem Koschenberg bei Senftenberg. 142 


ging der Bruch in den Besitz der Firma „Gebrüder Dankberg“ 
in Berlin über, die nunmehr den Diabas zu Werkstücken für 
Hochbauten und vor Allem zu bossirten Pflastersteinen 
verarbeiten ließ, welche fast ausschließlich nach der 
Reichshauptstadt verkauft wurden. Die Wege in der 
sandigen Umgebung des Berges sind aber für den Trans- 
port schwerer Lasten vollkommen ungeeignet, so dass die 
Firma gezwungen war, das 3,5 *" lange vollspurige Gleis 
vom Berge nach dem Güterbahnhofe Hohenbocka zu bauen, 
wenn sie den Abbau in grobem Mafistabe betreiben wollte. 
Das Unternehmen gedieh gleichwohl nicht; der Bruch ward 
mehrmals und zum Theil auch zwangsweise verkauft und 
schließlich i. J. 1887 das Eigenthum des jetzigen Besitzers 
Regierungsbaumeister A. Roscher in Dresden. 
Von 1870 bis 1887 baute man die Grauwacke nur in 
ganz geringem Umfange ab, man befleißigte sich vielmehr 
fast ausschließlich der Gewinnung des Diabases. Da aber 
das zu Tage stehende Gestein sehr bald erschöpft war, 
Bo musste man in die Tiefe des Berges eindringen. In 
Folge dessen entstand eine längliche, pingenartige Ver- 
tiefung, die ringsum von Felswänden, meist Grauwacke, 
umschlossen war. Bei dieser Art des Abbaues war zur 
Förderung der gewonnenen Steine die Aufstellung von 
Krahnen nothwendig, deren Bedienung auf die Dauer sehr 
kostspielig wurde. Ferner mussten zum Heben des in dem 
Bruche sich ansammelnden Wassers nicht minder kost- 
spielige Einrichtungen getroffen werden. Unter der Leitung 
des genannten Herrn ist nun eine völlig andere Abbau- 
methode eingeführt und damit ein Steinbruchbetrieb 
geschaffen worden, der in der dortigen Gegend einzig 
dasteht, und der in letzter Zeit durch das im Jahre 1890 
errichtete umfangreiche Schotterwerk noch eine wesentliche 
Erweiterung erfahren hat. Sind die Betriebsverhältnisse 
in den zahlreichen Brüchen der Lausitz mit Ausnahme 
einiger größerer Anlagen bei Demitz, Kamenz und Bautzen 
noch recht einfacher Natur 5), so tritt uns hier ein hoch 
entwickelter Steinbruchbetrieb entgegen, der von vielen 
Seiten Anerkennung findet und häufig, trotzdem er verhält- 
nismäßig schwierig zu erreichen ist, von Technikern, Stein- 
bruchbesitzern, Dozenten und Studirenden besucht wird; 
eineSchilderung desselben in dieser Zeitschrift dürfte deshalb 
wohl am Platze sein. 


Gegenwärtig gestaltet sich die Verwerthung der (ie- 
steine des Koschenberges folgendermaßen: 


Der Diabas wird erstens zu bossirten Pflaster- 
steinen, insbesondere für Dresden, verarbeitet und 
zweitens zu sogenannten Kopfsteinen verwendet, die 
nach Cottbus, Spremberg, Vetschau, Forst, Finsterwalde, 
Senftenberg und anderen Städten der Niederlausitz versendet 
werden. Die bei der Herstellung der Pflastersteine ent- 
stehenden Diabasabfälle gehen theils ohne Weiteres, theils 
nach Bearbeitung im Schotterwerk als Schotter in die 
Kreise Cottbus, Sorau, Spremberg, Teltow u. a. Zu 
Straßenpflaster sind die Grünsteine (Diabase und Diorite) 
sehr geeignet, da sie vermöge ihrer großen Härte und 
Zähigkeit der Abnutzung der Kopfflächen der Steine lange 
widerstehen und sich an den Kanten nur sehr wenig ab- 
runden. Die Diabasfahrbahnen bleiben deshalb sehr lange 
Zeit eben und werden nicht schließlich zu Flächen, die 
sich aus flachen Kuppeln zusammensetzen. Außerdem 
verbindert auch das mittelkörnige Geflige des Diabases, 
dass die Kopfflächen glatt, im feuchten Zustande schlüpfrig 
werden und so ein Ausgleiten der Pferde sowie ein Rutschen 
der Wagenräder begünstigen, wie dies beim Basalt und 
anderen sehr feinkörnigen harten Gesteinen der Fall ist. 


Der schöne, dunkelgrüne Farbenton des Koschenberg- 
diabases und die Möglichkeit, verhältnismäßig große 
Blöcke davon zu gewinnen, gestatten ferner auch seine 
Verwendung zu geschliffenen und polirten Arbeiten, 
beispielsweise zu Grabdenkmälern, Sockeln für Bildwerke, 
Säulen und Wandverkleidungen für Hochbauten usw. In 


den Steinschleifereien der Stidlausitz wird er vielfach ver- 
arbeitet, fälschlicher Weise unter der Bezeichnung Syenit 
oder Diorit. Als Verwendungsbeispiele mögen die Schilder an 
der Kunstakademie und das „Mutter Anna-Denkmal“ in 
Dresden angeführt werden. Sehr große Stücke werden 
jedoch ungern abgegeben, da deren Gewinnung Störungen 
des Hauptabbaues nach sich zieht. 


Die Gewinnung und Verarbeitung im Bruche selbst . 
vollzieht sich auf folgende Weise: Zunächst werden durch 
Pulver- bez. Dynamitsprengschiisse möglichst große Blöcke 
gelöst, diese dann durch Eintreiben von in geraden 
Reihen gestellten Stahlkeilen weiter getheilt, big sie eine 
solche Größe haben, dass sie mit dem Ausschlaghammer 
in Stücke vom Umfange der Pflastersteine gespalten werden. 
können. Diesen wird dann mit dem Bossirhammer ihre 
endgültige Gestalt gegeben. 


Die Grauwacke des Koschenbergs ist, wie im 
Abschnitt A geschildert wurde, von Anfang an vorwiegend 
fest und quarzitisch. Die unbedeutenden thonstejnartigen, 
ursprünglich weichen Partien sind durch die vom Granitit 
bewirkte Kontaktmetamorphose krystallinisch und erzreich, 
also ebenfalls „hart“ geworden. Die Grauwacke stellt dem- 
nach hier durchweg jenes Material dar, das an nicht 
zahlreichen Punkten des Lausitzer Grauwackengebietes 
auftritt und an manchen Orten erst durch umständliche 
Arbeiten von dem weichen Grauwackenschiefer gesondert 
werden muss. In technischer Hinsicht ist die Grauwacke 
neuerdings auf dem Koschenberge wieder in den Vorder- 
grund getreten. Um nämlich den in Bezug auf die Werk- 
und Ladeplätze hochgelegenen Diabas rationell abbauen 
zu können, musste die Grauwacke auf großer Breite durch- 
brochen und beseitigt werden. Der Wunsch, die dabei 
gewonnenen Massen in großem Umfange verwerthen zu 
können, führte zur Anlage des Schotterwerkes, in dem 
der größte Theil der gebrochenen Grauwacke zu Schotter 
verarbeitet wird. Größere Grauwackenstücke finden außer- 
dem Verwendung als Packlagersteine der Straßen- 
bettungen und im bescheidenen Umfange auch als Bau- 
steine. Die Gewinnung der Grauwacke gestaltet sich 
einfacher als die des Diabases. Da die obersten Schichten 
der Grauwacke bereits stark zerklüftet sind, so kann 
dieselbe hier ohne Weiteres mit der Spitzhacke abgebaut 
werden. Das gewonnene Material giebt einen groben, 
ungleichmäßigen Schotter, der von Gemeinden der Um- 
gebung zu Wegebauten entweder selbst abgeholt oder 
durch die Eisenbahn bezogen wird. In den tieferen Schichten 
wird die Anwendung von Dynamit- und Pulverspreng- 
schüssen zum Lösen des Gesteines nothwendig. Dasselbe 
zerspringt dabei infolge der zahlreichen Druckklüfte in 
viele mäßig große Stücke. 


Der Abbau des Granitites in dem ungefähr 120 " 
nördlich von dem tiefen Grauwackeneinschnitte gelegenen 
Bruche ruht zur Zeit fast vollständig. Nur das grusige, 
bräunlichgelbe Verwitterungsprodukt wird von Glashtütten 
der dortigen Gegend in ganzen Wagenladungen bezogen, 
um als färbender Zusatz bei der Glasfabrikation 
Verwendung zu finden. In Zukunft ist jedoch auch hier 
die Wiederaufnahme des Abbaues frischen Gesteines geplant. 


Der Schotter selbst, sei es nun Grauwacke oder 
Diabas, wird in 4 Sorten erzeugt. Bei der gröbsten Sorte 
Nr. 4 entsprechen die einzelnen Bruchstücke ungefähr 
Würfeln von 6°® Kantenlänge, bei der nächst feineren 
Sorte Nr. 3 solchen von 4, bei Sorte Nr. 2 solchen 
von 21, °® Kantenlänge. Die noch kleineren Bruchstticke 
bilden die Sorte Nr. 1. Die Sorten Nr. 4 und 3 sind die 
gangbarsten. Sie dienen zur Beschotterung von 
Chausseen und anderen Fahrstraßen. Sorte Nr.2 
und 1 finden vielfach Verwendung zur Befestigung 
von Bahnsteigen und Fußwegen und in letzter Zeit 
auch zur Herstellung von Kunststeinen in der nördlich 
vom Schotterwerk errichteten Kunststeinfabrik. 

10 * 


Nord 
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C. Die technischen Anlagen. 


Das Vorhandensein eines gangförmig auftretenden, 
werthvollen Diabases verlangte, dass zum Abbau ein in 
die Länge gezogener möglichst tiefer Einschnitt angelegt 
wurde Die Richtung dieses tiefen Diabasbruches ist 
SSW-NNO, entspricht also dem Streichen des Ganges. 
Um jedoch den Abbau des Diabases dauernd konkurrenz- 
fähig zu halten; war ẹs nothwendig, den Bruch, der zu 
einer tiefen schluchtartigen Grube geworden war, auf der 
Westseite zu öffnen. Diese Aufgabe wurde durch einen 
streng durchgeführten etagenfirmigen Abbau (siehe 
Lageplan und Querprofil) der vorgelagerten Grauwacke 
velést. Die erste der angelegten Etagen war naturgemäl; 
die oberste, also die jetzt als VI. bezeichnete. Sie wurde 
ungefähr in einer Seehöhe von 138,5 * begonnen und als 
Graben in der Richtung WO. nach dem Nordende des 
Diabasbruches zu vorgetrieben. Nachdem dieser erreicht 
war, wurde die Etage siüdwärts durch Abtreiben der 
Grauwacke und zum Theil auch des Diabases erweitert. 


Schematisches Querprofil durch den Grauwackenbruch, 
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Die arabischen Ziffern bezeichnen — Grauwackenmassen, die zu 
gleicher Zeit abgebaut wurden. — Die Abbauzustände 5 und 6 stellen die 
zukünftige Fortsetzung der bisherigen Betriebsart dar. 


Als auf diese Weise Raum geschafft worden war, wurde 
in derselben Richtung und Lage wie bei der VI. Etage — 
aber einige Meter tiefer — die V. Etage als Graben, eben- 
falls bis zur Einmündung in den Diabasbruch, vorge- 
trieben und darauf wieder die südliche Felswand zurück- 
gelegt. Der südliche Stoß der VI. Etage war inzwischen 
gleichfalls ohne Unterbrechung nach S. vorgerückt. In 
gleicher Weise entwickelten sich auch die IV. und III. 
Etage. Der Grauwackenbruch ist also jetzt mit einer 
großen von N. nach S. ansteigenden Treppe zu vergleichen 
(vergl. Querprofil). Mit dem Durchbruche der III. Etage 
war endlich die Sohle des Diabasbruches erreicht und 
gleichsam eine mächtige Bresche in die Grauwackenmauer 
gelegt worden, die bisher die Zugänglichkeit des Diabas- 
bruches so außerordentlich erschwert hatte. Nunmehr hat 
das Wasser auf der Sohle der III. Etage ungehinderten 
Abzug und der Diabas kann direkt auf die Werkplätze 
hinausgefahren werden. Während nun jetzt die VI., V., 
IV. und Ill. Etage langsam nach S. zu vorrücken, wird 
bereits unterhalb der Ill. Etage die II. in der Richtung 
WO. vorgetrieben. Die I. Etage ist zur Zeit nur soweit 
in den Felsen hineingetrieben worden, als es zur Anlage 
der auf ihr liegenden vollspurigen Ladegleise nóthig war. 

Mit Rücksicht auf die bedeutenden Höhenunterschiede 
und die verhältnismäßig kurzen horizontalen Ent- 
fernungen zwischen den Abbauörtern der oberen Etagen 
und den Ladeplätzen war die Anlage eines Bremsberges 
erforderlich, um das gewonnene Material in den Transport- 
wagen direkt von den Etagengleisen nach den Ladeplätzen 
und dem Schotterwerk hinabführen zu können (vergl. den 
Lageplan). Die Achse des zweigleisigen Bremsberges hat 
ungefähr die Richtung von S. nach N. Er ist westlich 
vom Diabasbruch auf einem Terrain angelegt worden, wo 
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brauchbare Steine nur mit großen Schwierigkeiten zu ge- 
winnen sein würden, da sich der Felsen erst in größerer 
Tiefe unter Tage vorfindet. Er wird also voraussichtlich 
dem zukünftigen Abbau nicht im Wege stehen. Am oberen 
(südlichen) Ende des Bremsberges in der Höhe der VI. 
Etage steht das Bremshaus (7) in dessen oberem Stock- 
werke der Bremsapparat aufgestellt ist, und von wo aus 
der den Betrieb leitende Bremsmeister durch zahlreiche 
Fenster den ganzen Bremsberg mit anschließenden Etagen- 
gleisen übersehen kann. In Höhe der V., IV. und III. 
Etage sind in die Bremsberggleise auf 5” langen Hori- 
zontalstrecken Drehscheiben eingelegt, welche die Ver- 
bindung mit den von Osten her aus dem Bruch kommen- 
den Etagengleisen herstellen. Die letzteren haben durch. 
schnittlich ein Gefälle von 1:100 bis 1:120 nach dem 
Bremsberg zu, so dass ein Arbeiter ohne besondere 
Schwierigkeit den vollen Wagen bergab und den leeren 
bergauf schieben kann. Das Gleis der VI. Etage ist auf 
der Südseite des Bremshauses vermittelst einer sym- 
metrischen Weiche in die beiden Bremsberggleise einge- 
führt worden, um die Anlage von Drehscheiben zu 
vermeiden, die öfter als Weichen zu Betriebsstörungen 
Anlass geben. Die Wagen der VI. Etage laufen also in 
einer Durchfahrt unter dem Bremshaus hinweg. Bei den 
übrigen Etagen war natürlich die Anlage von Dreh- 
scheiben nicht zu umgehen. Das Gefälle des Bremsberges 
mit Ausnahme der erwähnten Horizontalstrecken beträgt 
1:9. Die Drehscheiben sind gusseiserne Gehäusedreh- 
scheiben mit aufgegossenem Schienenkreuz, in welchem 
Mittelnuthen ausgespart sind zur Aufnahme des Draht- 
seiles, um dasselbe vor Beschädigungen durch die Räder 
der Transportwagen zu schützen. Die Scheiben haben 
einen Durchmesser von 1,1 ® und sind außerdem mit 
einer Vorrichtung zum Verriegeln ausgerüstet. Die Spur- 
weite der schmalspurigen Transportgleise beträgt 0,65 ”. 
Das untere (nördliche) Ende des Bremsberges liegt auf 
der II. Etage, wo sich ebenfalls zwei Drehscheiben vor- 
finden. Bis hierher werden die Pflastersteine von den 
Werkplitzen auf der III. Etage und alles dasjenige Ge- 
steinsmaterial herabgelassen, das ohne weitere Bearbeitung 
zum Versand kommt. Zu diesem Zweck sind hier zwei 
Ladebrücken errichtet worden, von welchen aus der 
Inhalt der Kipplowries direkt in die untergestellten voll- 
spurigen Eisenbahnwagen entleert wird. Um Abraum- 
massen auf dem nördlich vom Schotterwerk gelegenen 
Terrain ablagern zu können, ist die eine der beiden 
Ladebrücken durch eine eiserne Hubbrücke (o im Lage- 
plan) mit der gegenüberliegenden Rampe am Schotterwerk 
verbunden, von wo aus das Gleis weiter bis zur Kunst- 
steinfabrik (e) führt. Das in der VL, V. und IV. Etage 
gewonnene Steinmaterial, das zur Verarbeitung im Schotter- 
werk oder auf den Bossirplätzen bestimmt ist, wird nur 
bis zur III. Etage auf dem Bremsberg herabgelassen, hier 
von demselben weggenommen und auf einem Gleise, das 
im Gefälle 1: 250 liegt, nach dem Schotterwerk gefahren. 
Dieses Gleis, sowie ein Parallelgleis, das sich unmittelbar 
westlich von der Bremsbergdrehscheibe von ersterem ab- 
zweigt und fir den Rücklauf der entleerten J.owries 
bestimmt ist, überschreitet auf einer Brücke zunächst den 
Bremsberg und darauf m.ttels einer 8" hohen Sprengwerks- 
brücke von 15 ” Spannweite die Vollspurgleise, um 
schließlich nach Passirung einer dritten Brücke in das 
Schotterwerk einzulaufen. Hier, in Brechmaulhöhe der 
Steinbrechmaschinen, vereinigen sich beide Gleise auf einer 
sinnreich konstruirten Drehscheibe mit aufgegossenem 
Schienenachtseit. | 

Das in der III. Etage gewonnene und für das Schotter- 
werk bestimmte Material wird auf zwei 'Transportgleisen, 
die vor und hinter der großen Sprengwerksbrücke an die 
ebenerwähnten zwei Parallelgleise durch Weichen ange- 
schlossen sind, dem Schotterwerk direkt — ohne den 
Bremsberg zu berühren — zugeführt. 
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Soweit ‘es möglich war, sind selbstthätige Weichen 
angewendet worden und zwar in zwei verschiedenen 
Konstruktionen, je nachdem die Weiche gegen die Spitze 
entweder immer nur in der Richtung des einen Gleises, 
oder abwechselnd in den Richtungen beider Gleise befahren 
wird. Im ersten Falle werden die Weichenzungen für die 
Fahrt gegen die Spitze durch ein Gegengewicht festge- 
halten. Die in umgekehrter Richtung aus der Weiche 
herauslaufenden Wagen schneiden die Weiche einfach auf, 
worauf die Zungen durch das Gegengewicht in ihre erste 
Stellung zurlickgezogen werden. Im zweiten Falle ist 
auf der Verbindungsstange der beiden Zungen ein eiserner, 
spitzwinkliger Anschlag befestigt, gegen den ein am 
Rahmen der Kipplowrie eingesteckter Bolzen stößt und 
den Anschlag sammt den Zungen nach links oder rechts 
drückt, je nachdem der Bolzen in das rechte oder linke 
Loch am Rahmen gesteckt worden ist. 

Der Betrieb auf dem Bremsberge ist nach dem Vor- 
bilde eines Bahnhofs eingerichtet, insofern der Bremsberg 
gegen die mit den freien Strecken vergleichbaren Etagen- 
gleise für gewöhnlich abgesperrt ist. Das folgende Beispiel, 
bei dem angenommen wurde, dass Grauwacke für den direkten 
Versand von der IV. Etage nach der II. Etage hinab- 
befördert werden soll, wird den Betrieb näher erläutern, 
Ein Arbeiter (a) kommt mit einer beladenen Kipplowrie (A) 
am Bremsberge an, findet denselben aber durch einen 
Schlagbaum abgesperrt. Nachdem der Bremsmeister im 
Bremshause die Ankunft der vollen Lowrie bemerkt hat, 
bringt er zunächst den Arm eines in der Nähe der 
IV. Etage befindlichen Flügelsignals in  wagerechte 
Stellung und bedeutet damit dem Arbeiter, dass er tiber 
die erste Drehscheibe hinweg nach der zweiten (westlichen) 
zu fahren hat, wo das obere Ende des Drahtseiles liegt 
und zugleich darauf achten soll, dass das Drahtseil auf 
der ersten Drehscheibe in den Mittelnuten liegt. Kurz 
darauf wird der Schlagbaum vom Bremsmeister mittelst 
Drahtzuges emporgezogen. Der Arbeiter schiebt nun die 
Lowrie auf die zweite Drehscheibe und kuppelt erstere, 
nach der Drehung, mit dem Drahtseil. Die Beendigung 
dieser Arbeit giebt er dem Bremsmeister durch ein 
Klingelsignal bekannt. Zu gleicher Zeit hat ein anderer 
Arbeiter (8) auf der II. Etage eine entleerte Lowrie (B), 
die auf dem östlichen Gleise steht, an das hier befindliche 
untere Drahtseilende gehängt und dies ebenfalls dem 
Bremsmeister durch Klingeln angezeigt. Hat dieser 
uunmehr kein Bedenken, die Fahrt vor sich gehen zu 
lassen, 80 giebt er seinerseits ein Klingelsignal nach ab- 
würts, das auf allen Etagen ertónt und erlaubt damit 
dem Arbeiter (a) auf der IV. Etage, die volle Lowrie (A) 
von der Drehscheibe weg auf die Fallstrecke zu schieben. 
Die Lowrie (A) läuft auf dem westlichen Gleise hinab 
nach der Etage II, die leere (B) auf dem östlichen Gleise 
nach der IV. Etage heraufziehend. Hier angelangt, wird 
die Lowrie (B) vom Arbeiter (a) im Empfang genommen, 
vom Drahtseil losgekuppelt, gedreht und auf das Etagen- 
gleis hinausgefahren, worauf sogleich der Schlagbaum vom 
Bremsmeister wieder herabgelassen wird. Gleichzeitig hat 
auch der Arbeiter (8) die Lowrie (A) auf der II. Etage 
vom Drahtseil losgehingt und zur Entleerung auf eine 
der Ladebrücken geschoben. Nachdem die Lowrie (B) 
auf der IV. Etage wieder gefüllt worden ist, erscheint 
der Arbeiter (a) nach einiger Zeit wieder am Schlagbaum. 
Dieses Mal bleibt jedoch der Flügel des Signals in 
seiner herabhängenden Stellung, denn jetzt liegt das obere 
Ende des Drahtseils auf dem östlichen Gleise. Die volle 
Lowrie (B) wird also auf die erste Drehscheibe gefahren. 
Der weitere Verlauf entspricht dem eben geschilderten. 

Das Schotterwerk (d im Lageplan) ist ein zwei- 
stöckiges massives Gebäude. In der westlichen Hälfte 
ist zu ebener Erde, d. h. im Niveau der II. Etage eine 
feststehende Lokomobile mit ausziehbarem Röhrenkessel 
von 40 Pferdestärken aus der Maschinenfabrik von 


R. Wolf in Buckau bei Magdeburg aufgestellt. Zur 
Kesselheizung dient Senftenberger Braunkohle theils 
in rohem Zustande, theils in Form von  Briketts. 
Große Schwierigkeiten bereitete die Wasserbeschaffung 
für den Kessel auf dem  zerklüfteten Grauwacken- 
berge.  Dieselben sind jedoch, wenn auch mit be- 
deutendem  Kostenaufwande, durch die Anlage eines 
unterirdischen Sammelbrunnens (wu) überwunden worden, 
der sich. zwischen dem ersten und zweiten Vollapurgleise 
(vom Schotterwerk aus gesehen) in der Nähe des östlichen 
Giebels des Schotterwerks befindet. Zwischen diesem 
Sammelbrunnen und dem festen Felsen nördlich und 
südlich sind wasserdichte Gangmauern bis dicht an die 
Erdoberfläche aufgeführt worden, durch die das aus dem 
Bruche herausfliebende Wasser nach dem Brunnen hin- 
geleitet wird, dessen Umfassungsmauern nach dem Berge 
zu zahlreiche Sickerschlitze enthält. ‘In der östlichen 
Hälfte des Schotterwerkes stehen im ersten Stockwerke 
drei Steinbrecher von Brink und Hübner in Mannheim. 
Zwei derselben können je 75, einer 80°™ Steine in 
12 Stunden verarbeiten. Unterhalb der Steinbrecher 
rotirt ein schrägliegendes Cylindersieb mit Abtheilungen 
von verschiedener Maschenweite. Der durch die Sieb- 
maschen hindurchgehende Schotter fällt direkt in unter- 
gestellte Kipplowries, die, nachdem sie sich gefüllt haben, 
hinaus auf die Drehscheibe geschoben, gedreht, auf dem 
dicht an der Rampenmauer hinlaufenden Gleise bis zur 
jeweiligen Entladungsstelle gefahren und in die unten 
auf den Vollspurgleisen stehenden Eisenbahnwagen ent- 
leert werden. Da jedoch alle vier Sorten nicht immer 
in gleicher Menge Abgang finden, so wird auch ein 
Theil auf die Lagerplätze (r) gestürzt. Die aus den 
unteren Oeffnungen der Siebe herausfallenden groben 
Bruchstücke werden durch einen Elevator wieder hinauf 
zu den Brechern geschafft, um dieselben nochmals zu 
passiren. Der beim Brechen entstehende Staub wird 
dicht unter den Brechern durch einen Exhaustor ab- 
gesaugt und durch einen unterirdischen Kanal nach der 
außerhalb des Schotterwerks stehenden Staubkammer (m) 
getrieben, wo sich die gröberen Theile ansammeln. Der 
feinste Staub entweicht mit dem Luftstrome durch einen 
13% hohen Blechschornstein in die Atmosphäre. Die 
beladenen Eisenbahnwagen werden vor ihrem Abgang 
gewogen, zu welchem Zwecke in das stidliche und nörd- 
liche Vollspurgleis je eine Gleisbrückenwage eingebaut 
ist. Auf der nördlichen Wage (f) kann ein Wagen auf 
einmal gewogen werden, während auf der südlichen (g), 
als sog. Einachswage, immer nur die Belastung einer 
Wagenachse ermittelt werden kann. Zur Mittags- und 
Vesperzeit werden die zur Abfahrt fertigen Wagen zu 
einem Zuge zusammengekuppelt und abgelassen. Da das 
Gleis nach dem Gtüterbahnhofe Hohenbocka ungefähr auf 
Iz seiner Länge im Fall 1:88 liegt, so laufen die 
Wagen infolge der Schwerkraft von selbst hinab und er- 
langen dabei eine hinreichend große Geschwindigkeit, um 
die Reibung auf der größeren horizontalen Strecke zu 
überwinden und den Bahnhof ohne äußeren Antrieb zu 
erreichen. Selbstverständlich ist eine der Zuglänge ent- 
sprechende Zahl der Bremsen besetzt. Durch Läuten 
einer Glocke wird das Nahen des Zuges an den Weg- 
übergüngen signalisirt. Bergauf werden die Eisenbahn- 
wagen einzeln oder zu zweien von Pferden hinaufgezogen. 
Es besteht jedoch die Absicht, die Pferde durch eine 


elektrische Lokomotive mit oberirdischer Stromzuleitung 


zu ersetzen und zwar soli die Einrichtung so getroffen 
werden, dass ein Theil der von den herablaufenden 
Wagen entwickelten lebendigen Kraft in elektrische Arbeit 
verwandelt und in Akkumulatoren aufgespeichert werden 
soll, um nachher als mechanische Arbeit zum Fortbewegen 
der Wagen wieder verbraucht zu werden. Eine Dynamo- 
maschine nebst Akkumulatorenbatterie ist übrigens schon 
jetzt im Schotterwerk vorhanden zur Erzeugung von 
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Elektrizität für sechs tiber den ganzen Bruch vertheilte 
Bogenlampen und einige 50 Gltihlampen an und in Ge- 
biuden. Fine telephonische Verbindung zwischen dem 
Koschenberge und dem Gtiterbahnhofe Hohenboeka soll 
in nächster Zeit ebenfalls zur Ausführung gelangen. 

Wenn durch vorstehende Schilderung in großen 
Zügen ein Bild vom Steinbruchbetriebe auf dem Koschen- 
berg zu entwerfen versucht wurde, so ist dasselbe keinesfalls 
ein erschöpfendes. Es könnte noch von vielen interessanten 
Einzelheiten, namentlich über die Einrichtung des Brems- 
herghauses berichtet werden. Nur noch einzelne Striche 
rollen dem Bilde hinzugefügt werden. Die ganzen An- 
lagen machen auch äußerlich durch ihre Ausführung 
einen äußerst soliden, sauberen, vollkommenen Eindruck. 
Da sind eine ganze Anzahl von Ueberbrückungen mit 
Geländern, die über die Einschnitte einzelner Etagen- 
gleise führen, zu beobachten, ferner Treppen, die von 
einer Etage zur anderen leiten. In der Nähe des Brems- 
berges stehen zwei Gebäude, die nebst dem Schotterwerks- 
gebäude 6 Familienwohnungen und Unterkunftsräume für 
etwa 50 Arbeiter enthalten. 

Sechs Uhr morgens ertönt der lange, schrille Pfiff 
der Dampfpfeife und giebt das Zeichen zum Beginne der 
emsigen Thätigkeit in dieser Waldeinsamkeit. Lärmend 
und polternd verrichtet das Schotterwerk seine Arbeit, hier 
rollen die Lowries anf den Gleisen herab, dort ertönen 
die Glockenzeichen am Bremsberg. Zu Beginn der Pausen 
aber erklingen die Hornsignale, welche den Arbeitern das 
bevorstehende Abschießen von Sprengschüssen anzeigen. 

Um 7 Uhr abends ist Ruhe. Dann verschwinden die 100 
bis 150 Arbeiter, die hier in der Regel thätig sind, theils in 
den Gebäuden, theils wandern sie nach den nahen Dörfern. 

Die wirthschaftliche Bedeutung des Koschen- 
bergsteinbruches liegt nach dem Gesagten in der 
Produktion von vorztiglichen Diabaspflaatersteinen 
und von Schotter. Die Bedeutung wird dadurch erhöht, 
dass der Koschenberg in eine Gegend vorgeschoben ist, 
in der festes Gestein nur spärlich und verstreut auftritt, 
in der sich infolge der Schwierigkeit, geeignetes Wege- 
baumaterial zu beschaffen, die Straßen zum Theil in 
trostlosem Zustande befinden. Diesem Landstriche ist 
jetzt Gelegenheit geboten, gutes und dauerhaftes Straßen- 
material in bequemster Form leicht, in unbeschränktem 
Maße und für sofortigen Gebrauch fertig zu beziehen. 


Anmerkungen. 


1) Es liegt hierin eine neue Stütze für die von mir (im 
XIII. Bericht der naturw. Gesellschaft zu Chemnitz 1896, S. 4 
bis 8) zuerst ausgesprochene diesbezügliche Behauptung. 





F. Bohny, der Eingelenkbogen. 


148 


2) O0. Herrmann. Die sog. Syenit-Industrie der 
io Lausitz. Zeitschrift für praktische Geologie 1895, S. 161 
is 165. 


3) Es ist dies gence Stromthal, welches über Aden 
von Kohlfurt her kommt, dessen Fortsetzung nach U. zu aber 
noch nicht erforscht ist. Man hat dieses Thal, das möglicher- 
weise mit dem Oderthal im O. von Breslau in direkter Ver- 
bindung steht, wohl nicht zutreffend als altes Elbthal bezeichnet. 


4) Vor einiger Zeit ist ein Aufsatz von K. Keilhack: 
Der Koschenberg bei Senftenberg (im Jahrbuch der 
Königlich preuf&ischen geologischen Landesanstalt für 1892, 
S. 171—185) erschienen, welcher eine etwas ausführlichere Be- 
schreibung der Koschenberggesteine, sowie eine geologische 
Kartenskizze enthält, und auf den verwiesen sei. Ein Vergleich 
der Schilderung des Verfassers jener Schrift mit meiner oben 
gegebenen Darstellung wird zeigen, dass namentlich in folgen- 
den Punkten Abweichungen unserer Auffassungen bestehen. Der 
auf der Keilhack'schen Karte als ausgedehnte diluviale Bildung 
verzeichnete Geschiebesand wird von mir in 3 selbstständige 
und verschiedenalterige Bildungen zerlegt: erstens in die 
aus dem Geschiebelehm durch Umlagerung und Vermengung 
mit einheimischem Gesteinsmaterial hervorgegangenen, mehr 
oder weniger gut geschichteten altdiluvialen Sande, 
Kiese und Grande am Nordwest- und Siidabhang des Berges, 
sodann in die dünne Oberflächensandschicht, an deren Basis 
die Dreikanter auftreten und die auf das Gebiet des eigentlichen 
iiber die Ebene hervorragenden Koschenberges, sowie des kleinen 
Hügels im SO. davon beschränkt ist. Es ist dies jene Hülle 
äolischen Ursprungs, die auf den sächsischen geologischen 
Specialkarten der Lausitz als dilu viale Deckschicht (Lofs — 
Löfslelhm — Decksand) bezeichnet worden ist (vgl. meinen Auf- 
satz: Die wichtigsten Resultate der neuen geolo- 
Enn Specialaufnahmen in der Oberlausitz usw. 

eparatpublikation aus den Abh. der naturforschenden Gesell- 

schaft zu Görlitz. Görlitz. H. Tzschaschels Verlag. 1895 S. 27 
bis 29) und die sich aufser über den giüfsten Theil der 
sächsischen Lausitz mindestens noch iiber das ganze mittlere 
und westliche Sachsen bis zu einer gewissen Höhe am Erzge- 
birge hinan sowie tiber weite Striche im N. Sachsens auebreitet. 
Die Kantengeschiebe an ihrer Basis stammen auch auf dem 
Koschenberg an jedem Punkte aus dem Untergrunde der Deck- 
schicht, wie dies durch Sammeln der Geschiebe in mehreren 
Schürfen nachgewiesen werden konnte. Endlich wird jener 
Keilhack’sche Geschiebesand noch in den Thalsand zerlegt, 
welcher ausschliefslich der Thalebene angehört und sich als 
ein hellgelber Sand mit Lagen und Schmitzen von erbsen- 
bis wallnussgrofsen Geróllen kundgiebt und welcher in den 
zahlreichen Gräben und Aufschlüssen immer — im schärfsten 
Gegensatze zu den altdiluvialen Kiesen — die Bene Be- 
schaffenheit zeigt, nämlich, dass unter den Geröllen solche, 
die gröfser als eine Nuss sind, nur ganz selten vorkommen, 
dass die Gerölle ganz vorwiegend aus den härtesten Gesteinen, 
also aus Quarzen, Quarziten, Feuersteinen usw. bestehen, da 
die weicheren Gesteine durch die Wässer verarbeitet wurden 
und dass diese Gerölle sehr stark abgerollt sind, also 
der Kugelform möglichst nahe kommen. 


5) O. Herrmann. Die technische Verwerthung 
der Lausitzer Granite. Z. f. prakt. Geologie 1895, Heft 11. 


Der Eingelenkbogen. 


Von F. Bohny, Ingenieur der Maschinenbau - Aktiengesellschaft „Nürnberg“. 


Bekanntlich werden die Bogenträger unterschieden 
nach. der Zahl der Gelenke, welche dieselben besitzen. 
Vom statisch bestimmten Bogenträger mit drei Gelenken 
gelangt man durch Reduktion der letzteren zuletzt zum 
dreifach statisch unbestimmten Bogenträger mit Flächen- 
auflager und ohne Gelenke. Es giebt also im Ganzen 
vier Arten von Bogentrügern. Von diesen sind der Drei- 
gelenkbogen und der einfach statisch unbestimmte Zwei- 


gelenkbogen die am meisten ausgeführten Trägerformen. ` 


Weniger häufig findet sich in der Praxis der Bogen mit 
Flächenauflager und ohne Gelenke, obwohl diese Träger- 
form gegenüber den beiden ersten viele Vortheile besitzt, 
so bessere Materialvertheilung, daher leichtere Her- 
stellung usw. Als Bogen mit Flächenauflager mit nur 
"einem Gelenke im Scheitel ist bis zur Zeit, so viel uns 
bekannt, noch keine Brücke ausgeführt worden, wohl 
aber hat er bei Dachstühlen Anwendung gefunden. 


| 
| 


7 
i 


Der Eingelenkbogen*), welcher hier näher be- 
aprochen werden soll, ist ein Bogen mit einem Gelenke 
im Scheitel und Auflagerung der beiden Hälften in einer 





Fläche (Abb. 1). Er vereinigt in gewissem Grade die 


E *) Einige anal tische Betrachtungen tiber diese Trägerart 
vergl. Müller-Breslau: Neuere Methoden der Festigkeitslehre, 
S. 143 ff. der zweiten Auflage. 
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Vortheile des Dreigelenkbogens mit denen des Bogens 
ohne Gelenke. Vor allem zeigt der krahnartige Aufbau 
beider Bogenhälften eine sehr günstige Materialvertheilung, 
der Schwerpunkt der Eigengewichtskräfte liegt sehr tief 
und nahe den Auflagern. Dies ist ein nicht zu unter- 
schätzender Vortheil bei sehr hohen Bogenträgern, welche 
freien Vorbau verlangen; je tiefer der Schwerpunkt der 
Eisenkonstruktion und je näher er den Auflagern liegt, 
desto leichter und ökonomischer können sämmtliche Ge- 
rüste und die Rückankerungen durchgebildet werden. 
Andererseits vermindert das Gelenk im Scheitel die 
statische Unbestimmtheit gegenüber dem reinen Bogen 
mit Flächenauflager um einen Grad, was zur Erleichte- 
rung der Rechnung beiträgt, wie später gezeigt werden soll. 
Es sei die Anzahl der Dreiecke, aus welchen sich 
eine Bogenhälfte zusammensetzt, n, dann ist: 
1) die Anzahl s aller Stäbe: 
8—4n, 
2) die Anzahl A aller Knotenpunkte 
K=2n+3, 
3) die Anzahl a der einfachen Auflager 
a = 4 feste = 4 X 2 = 
Für statisch bestimmte Systeme muss sein: 
s=2K—a 
s=4n 4+ 6—8 
= 4n — 2. 
Vorhanden sind 47 Stäbe, somit 2 Stäbe zuviel. Der 
Eingelenkbogen ist also, wie nach seinem Rang in der 
Reihe der Bogenträger gemäß der Anzahl der Gelenke 
zu erwarten war, zweifach statisch unbestimmt. 
Die Ermittelung der Stabkräfte für eine beliebige 
Belastung ist möglich, sobald für dieselbe die Auflager- 
reaktionen bekannt sind. Es ist also unsere Hauptauf- 
gabe, zunächst für eine beliebige Einzellast die links- 
und rechtsseitige Reaktion zu ermitteln, ihre Größe, 
Richtung und Lage. 


also 


Abb. 2. p 





Wirkt auf eine Bogenhülfte (Abb. 2) eine Last P, so 
erzeugt dieselbe die Reaktionen Æ und £, Die Richtung 
von R, ist vorläufig gänzlich unbekannt, dagegen wird 
R gezwungen, durch das Gelenk im Scheitel zu gehen, 
da nur durch dieses Krüfte von einer Bogenhälfte zur 
anderen tibertragen werden können. Beide Reaktionen 
schneiden sich auf P und stehen mit P im Gleichgewicht. 


Abb. 3a. Abb. 3b. 





Wir schneiden nun den Bogen in B auseinander. 
Dann hat die Llinksseitige Hälfte die Belastung nach 
Abb. 3a, nämlich die Reaktion Ê resp. deren Komponenten 
H und FV. Die rechtsseitige Hälfte wird beansprucht 
nach Fig. 3b, die Kräfte sind E resp. V uud H, ferner 
die äußere Kraft P. In Folge dieser Kräfte deformirt 


F. Bohny, der Eingelenkbogen. 
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sich jede Bogenhülfte, B, gelangt nach B,, B, nach B,. 
Bringt man jetzt nach der Deformation beide Hälften wieder 
zur Berührung, so muss B, mit B, zusammenfallen. D.h. 
es existirt die Bedingung, dass die Bewegung des 
Gelenkpunktes für beide Bogenhälften dieselbe 
sein muss. Die horizontale resp. vertikale Verschiebung 


. von B, ist gleich groß und gleich gerichtet mit der 


horizontalen resp. vertikalen Verschiebung von B, 

Die beiden letzten Bedingungen ermöglichen es nun, 
an Hand der Horizontal- und Vertikaldeformationen 
Gleichungen aufzustellen, woraus sich dann sowohl H 
als V, die beiden unbekannten Größen, berechnen lassen. 

Wir legen zu diesem Zwecke durch den Gelenk- 
punkt ein Koordinatensystem und beziehen darauf die 
Drehpunkte der einzelnen Stäbe. Hierauf berechnen wir 
für jeden Stab des Fachwerkes — gewöhnlich genügt es 


für die Gurtungen allein — die sogenannten „elastischen 
Gewichte“, nämlich den 7 uck: 


wo $= Stablänge, F= ات‎ a = Hebelarm 
des Stabes und E== Elastieitätsmodul des Materials. Den 


Abb, 4. 
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allen elastischen Gewichten gemeinschaftlichen Faktor E 


kann man stets weglassen. Dann lautet ein bekanuter 
Satz von Prof. W. Ritter (vergl. W. Ritter-Zürieh, 
Anwendungen der graphischen Statik, II. Theil, S. 112 ff.): 


Belastet man die Drehpunkte der einzelnen 


Stäbe mit den elastischen Gewichten 


8 
E Fu? ° 
so ist die Bewegung, welche der Punkt W unter 
dem Einfluss irgend einer äußeren Kraft K 
nach irgend einer Richtung erfährt, gleich X 
multiplizirt mit dem Centrifugalmomente aller 
Ag bezogen auf die Kraftrichtung und die Ver- 
schiebungsrichtung. 

An Hand dieses sehr einfachen Satzes ist es leicht, 
die Horizontal- und Vertikalverschiebung der Punkte B, 
und B, zu ermitteln. 


1. Horizontale Verschiebung. Die Patenter 
Hälfte (Abb. 5a) wird beansprucht von den Kräften // 
und V. Beide Kräfte wirken auf die gesammte Bogen- 
hälfte AB, es ist somit: 

Ah, = — H- XjAg-y! -VYX41Ag- yz. 

Die rechtsseitige Hälfte (Abb. 5b) wird be- 
ansprucht von den Kräften H, V und P. H und H 
wirken auf die ganze Bogenhälfte, P dagegen bloß auf 
den Bogentheil DC. Wir haben also: 


Ah, = — PX,Ag-y (x —a) 
+ ص۰ 32,۵ہ]‎ 
+V Ayeye. 


aa y art, 


DS 


Sl raf Ce 
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Die Gleichsetzung beider Verschiebungswerthe ergiebt: 
—H SË Agy وا ڑ2 ۲۴ ۔-۔‎ yr — ۔۔‎ 9 y (x — a) 
-HYAg:y--"VYXQAggy:m. 
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Es ist aber bei symmetrischer Bogenanordnung: 


7 ,0ور 


ferner 
Magy! + Age yay Age 
somit a 
ER (a — a 
1) 080و‎ S 


Au 
Betrachten wir statt Ay jeweilen den Ausdruck 
Ag-y als Belastung und nennen diesen Ausdruck A w, 


so wird: eC 
PY At, (x - - a) 


la) H= —-- 





Z.A: | 

2. Vertikale Verschiebung. — Für die linksseitige 
Hälfte ergiebt sich nach Abb. 5a die vertikale Ver- 
schiebung von P zu: 

Av, — - HYTAgz.y — V. NTAg x? 

und für die rechtsseitige Hälfte (Fig. 5): 

Av,— — PXj.Agz(r—a)|- HY,Ag-c-y 
+ ۲1۵ gx. 

Die Gleichsetzung ergiebt, unter Be- 


rücksichtigung obiger Vereinfachung für 
symmetrische Anordnung und von 


X Agat-L N Aga —SN Aga? 
den Ausdruck 
— VX Agei=— PX Agxr(e—a), 
woraus 
Ps S Age (£ — a) 
9) J DT ENT ےت‎ 
و ے۵ رد‎ 
Vereinigen wir Ay-x eg einer einzigen Be- 
Lastung und nennen dieselbe A:,, 80 wird 


0 N 
A 23) y P EA, Ce a) 





Amu 
Rechnerisch lassen sich aus den Gleichungen 
| 1* und 2* die Werthe H und V Leicht 


ermitteln, wodurch R gegeben ist, ebenso R,. Noch 
einfacher gestaltet sich aber die graphische Methode und 
soll dieselbe daher hier weiter verfolgt werden. 


Es handelt sich um Bildung der Ausdrücke: 
Z.A te, (c— a), 
ZA we. (x — t), 
L Awy, 
C 
~, 4, 2% 

Der erste bezw. zweite Ausdruck ist das statische 
Moment aller Aw, bezw. Aw, von Punkt D bis zum 
Auflager C bezüglich der Kraftrichtung P. ZA wy 
ist das statische Moment aller Aw, tiber den ganzen 
Bogen bezüglich der x-Achse, ry Aw, x das statische 
Moment aller Aw, über den ganzen Bogen enge der 
y- Achse. 


Zur Konstruktion dieser statischen Momente bedarf 
es dreier Seilpolygone, welche wie folgt gebildet werden 
(Abb. 6). Zunächst werden die Kräfte Au, — A9: H 
auf einer vertikalen Geraden als Kräfte aufgetragen und 
dann mit einem beliebigen Pole O,., in der Distanz c 
zwei Seilpolygone gezeichnet, indem man die Kräfte Aw, 
in den Drehpunkten als Kräfte wirken lässt. Im Seil- 
polygon I wirken die Kräfte Aw, . vertikal, im Seil- 
polygon II horizontal; es stehen also die Seilpolygon 
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seiten des zweiten Polygons senkrecht auf den Strahlen 
von O,.,. Aus beiden Polygonen ergiebt sich sofort: 


Ep Aw, (r—2) —w,-c, 
ferner 

X Aw,y—t,c. 
Des weiteren tragen wir die Kräfte A1», — Ag. x auf einer 
vertikalen Kräftegeraden auf, am besten auf der durch 
O,., gelegten Vertikalen und konstruiren mit derselben 
Poldistanz c, also von Pol O, aus, das dritte Seilpolygon. 
Die Kräfte Aw, wirken vertikal und genügt es, da die 
x zur Hälfte positiv und negativ sind, blos die Aw, einer 
Bogenhälfte aufzutragen. Aus Seilpolygon III ergiebt 
sich dann: 

N55 wo, (e — a) sch ZE 
ferner 

= Au, Ps: €, 


Mit diesen Ausdrücken erhalten die Gleichungen ER 
und 2* die Form: 





P-u:c P.u 
3 Ze re bo 
) H TT 
4) V= Paco Pu, 
t.c t, 
oder, für P—1: 
H^ 
5) t, 
عل ےر‎ 
2 
woraus sich die Hauptgleichung ableitet : 
H wt 
7 f ux le WER 
H tou, 
y Abb. 7. 
| P 
g ; و‎ 
x ED 








Die Strecken ty, Uy, P, und ?, liefern uns die drei 
Seilpolygone, es ist daher "leicht, "pe irgend eine Last 
P=1 den Ausdruck. H:V, d. h. die Richtung von B, 
graphisch zu bilden (Abb. 7). Man trägt von B aus 
t, vertikal nach abwärts, t, horizontal nach rechts ab 
(Punkte L und m). Ebenso trage man u, senkrecht 
unter B ab und ziehe durch seinen Endpunkt eine Pa- 


rallele zur Verbindungsgeraden Lm. Dann ist 
BX — Bh 
1 
Trägt man noch u, — tiber X ab, XK, so ist 
BX: XK = =H:V. 


d. h. die Richtung vou È ist die Gerade BK. 
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B, geht durch den Schnitt von E mit P. Die 
Vertikalkomponente sei V,, der Horizontalschub bleibt 


derselbe. Bei P= 1 ist dann 
V,=1—V=1 My fa t5 
und t, t, 
H u, * 6, 
eN Tim 


Dieses ist derselbe Ausdruck, nur mit dem Unterschiede, 
dass anstatt u, die Größe t,— u, von X aus abzutragen ist. 
Macht man daher KK, اھ‎ so it BX: XK, =H:F, 
d. h. BK, ist die Richtung von R, 

Mit dieser einfachen Konstruktion ist es möglich, 
für eine wandelnde Einzellast P rasch sämmtliche 
Reaktionen zu finden. In Abb. 6 ist dieselbe Konstruktion 
noch direkt in die Seilpolygone hinein angedeutet worden. 
Die Schnittpunkte aller P mit den zugehörigen Reaktionen 
Liegen auf einer Kurve, der Kámpferdrucklinie (Abb. 8). 
Ebenso tangiren die Reaktionen R, eine Kurve, die Um- 
hüllungskurve der Reaktionen. Für eine Last P 
im Gelenkpunkt wird R, symmetrisch zu R liegen, beide 
gehen durch den Gelenkpunkt und taugiren die Um- 
hüllungskurve. D. h. die Reaktionen für eine Last im 
Gelenkpunkt sind gemeinschaftliche Tangenten an die 
Kämpferdrucklinie und die Umhüllungskurve. 


Abb. 8. 





Mit der Ermittelung der Kämpferdrucklinie und der 
Umhiillungskurve der Reaktionen ist alles gegeben für 
die Bestimmung der inneren Stabkräfte. Im Allgemeinen 
wird man bei variabler Belastung auf jeden Pfosten oder 
Hängestab die Last 1 wirken lassen, den Cremonaplan 
zeichnen und die erhaltenen Stabkräfte dann als Influenz- 
linien auftragen. Doch möge noch bemerkt werden, dass 
sich mit Hülfe der beiden Kurven und der Drehpunkte 
der einzelnen Stäbe schon zum vorn herein die Last- 
scheiden bestimmen lassen, und zwar analog wie bei den 
anderen Bogenformen. 


Abb. 9. 





In Abb. 9 ist dies klar gelegt für einen Unuter- 
gurtstab mit dem Drehpunkte D,. Die Lastscheiden 
11 
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K.K werden. gefunden, indem man von D, aus die 
Tangente an die Umhüllungskurve zieht, ebenso . die 
Gerade D,B. Der Schnitt dieser beiden Geraden mit 
der Kämpferdrucklinie sind die gesuchten Lastscheiden. 
Analog verhält es sich mit einem ‚Obergurtstabe. 


Abb. 10. 





Für Diagonalen zeigt Abb. 10 die charakteristische 
Konstruktion. Man zieht von D, die Tangente an die 
۷6 und schneidet damit die Kämpferdruck- 
linie in K. Dieser Punkt ist eine Lastscheide, ebenso ist 
in diesem Falle der Schnitt durch das Stabfach eine 
solche. 

Ein Beweis zu diesen einfachen Konstruktionen ist 
wohl überflüssig, an Hand des Einflusses einer wandelnden 
Einzellast auf den betreffenden Stab Lässt sich die Richtig- 
keit derselben leicht erkennen. 

Als statisch unbestimmter Träger wird der Ein- 
gelenkbogen auch beeinflusst von Temperaturkräften. 
Die Ermittelung der inneren Stabspannungen in Folge 
der Temperaturschwankung ist einfach. 





Denkt man sich zunächst das Gelenk im Scheitel 


wieder gelöst (Abb. 11), so verschiebt sich bei Temperatur- 
erhöhung der Punkt B, nach B, und B, nach B,,. wobei ist: 


B B,=«-t-l. 
a = Ausdehnungakoöffizient für Eisen, bei 19 C. Tempe- 


raturänderung = T ( — Anzahl der Grade; 


| — mittlere Spannweite. Die Verschiebung B, B, muss 
wieder rlickgängig gemacht werden, was durch eine innere 
Kraft T geschehen kann. Diese Kraft muss horizontal 
auf die Punkte B, und B, wirken, da jede andere 
Richtung von T eine Vertikalkomponente ergiebt, welcher 
nur durch äußere Kräfte das Gleichgewicht gehalten 


werden . könnte. , Nach : unserem. Hauptsatze über ` die 
Verschiebungen ist die horizontale Bewegung in Folge 
von T: 

۵7: سے‎ TEA gy = T IŽ Awy, 


woraus durch Gleichsetzung mit obiger Größe wird: 


a-t-l Le 
| — T. 3, “Aw, - تک‎ 
oder ` | 
m : a-t.l 
ei zu: 


Dazu. muss bemerkt werden, dass X Aw, - ےل سے را‎ 
ein statisches Moment ‚darstellt. Wird also 0 aus der 
Zeichnung als Länge entnommen, 80 muss c als Kraft- 
größe gewählt und zwar muss hierfür der nämliche Maß- 
stab genommen werden, wie die Kräfte Aw, im Kräfte- 
polygon aufgetragen sind. Hat man ferner bei der 
Ermittelung der Ag den gemeinschaftlichen Faktor E 
weggelassen, so ist jetzt E wieder als Annie ein- 
zusetzen und wir erhalten: 


8a) Te! 
„ee 
Ist T berechnet, so ergeben sich die Stabkrüfte durch 


Zeichnen eines einfachen Cremonaplanes tiber eine Bogen- 
hälfte. 





Abb: 12. 





Mit der Ermittelung der inneren Stabspannungen in 
Folge vertikaler Lasten und in Folge Temperatur- 
schwankung schließt gewöhnlich die Berechnung einer 
statisch unbestimmten Bogenkonstruktion. Doch tritt oft 
noch die Frage. über die Wirkung horizontaler Lasten 
(z. B. Bremskräfte) auf, ebenso die Frage über die 
inneren Spannungen in Folge Ausweichens der Wider- 
lager. Die Reaktionen für horizontal angreifende 
Kräfte (Abb. 12) lassen sich analog ermitteln wie bei 
vertikalen Belastungen des Bogens. Nur ist es nöthig, 
noch ein viertes Seilpolygon zu zeichnen, um den Aus- 


druck ZA W4(y — a) bilden zu können. Die Kräfte 


sind die Produkte A g -x = A w, und sind horizontal ge- 
richtet; das vierte Seilpolygon lässt sich also konstruiren 
mit dem Pole O, und seine Seiten stehen senkrecht zu 
den Strahlen aus diesem. Punkte. Durch Aus weichen 
der Widerlager vergrößert sich : die: Spannweite: J, 
wir haben also denselben Fall wie bei. Temperatur- 
einwirkung und es werden auch die inneren Kräfte . pro- 
portional den Temperaturkräften. Diese wenigen Be- 
merkungen ‚mögen genügen, um für diese beiden Be- 
Lastungsarten den Weg zu kennzeichnen, den man zur 
Ermittelung der inneren Stabspannungen zu gehen hat, 
er schließt sich eng an das bereits Besprochene an. 


Bruno Schulz, 


‘über die Berechnung mehrfach statisch unbestimmter Systeme. 
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Ueber die Berechnung mehrfach statisch: unbestimmter Systeme. 
. Von Bruno 0 Regierungs - Baumeister in 000107 


Im 1. Hefte dieses — dieser Zeitschrift ist 
unter der gleichen Ueberschrift ein Verfahren zur' Be. 
rechnung mehrfach statisch unbestimmter Systeme her- 
geleitet, von welchem in der vorliegenden Arbeit weitere 
Anwendungen insbesondere auf unsymmetrische_ Systeme 
gemacht werden sollen. | 


S 1. Bogentrüger. 

In der zuvor erwühnten Abhandlung ist nur die Be- 
rechnung der‘ drei Systeme: der dreifach statisch un- 
bestimmten Auslegerbogenbrücke ohne Mittelgelenk, der 
kontinuirlichen Bogenbrücken tiber drei Oeffnungen mit 
gelenkloser Verbindung der Bögen untereinander und des 
beiderseits eingespannten Bogens ohne Gelenke gegeben 
und zwar unter Annahme völliger Symmetrie. In der 
vorliegenden Arbeit wird eine Berechnung dieser Systeme 
unter FortfalW der Bedingung symmetrischer Anordnung 
gegeben; für den beiderseits eingespannten Bogen ist 
diese Berechnung vollständig durchgeführt. Dagegen ist 
für die beiden anderen Systeme nur der Anfang der Be- 
rechnung angegeben, da sich das-Fehlende leicht aus der 
Berechnung des beiderseits 0066 0ظ‎ ab- 
leiten lässt. 

L Der beiderseits eingespannte Bogen (Abb. 1). Um 
auch den Einfluss schräger Lasten bestimmen zu können, 
ist ‘zur Darstellung der elastischen. Verschiebungen nicht 
die Biegungslinie, sondern der Verschiebungsplan ver- 
wendet, wie er in gleicher Weise von Müller-Breslau 
in dem Aufsatze „Beitrag zur Theorie der ebenen elasti- 
schen Träger“ des Jahrgangs 1888 dieser Zeitschrift zur 
Berechnung des beiderseits eingespannten Bogens benutzt 
ist. Die Resultate beider Berechnungsmethoden sind hier 
wie dort die gleichen. Die dort gegebene Methode ist 
im Uebrigen nur ein Specialfall des hier entwickelten 
Verfahrens, welches sich zur Berechnung des beiderseits 
eingespannten Bogens allerdings etwas umständlicher ge- 
staltet, welchem aber im Interesse der Genauigkeit der 
Zeichnung wohl der Vorzug vor dem anderen zu-geben 
ist, da die Verschiebungspläne, von deren möglichst ge- 
nauer Auftragung der ganze Werth der Berechnung ab- 
hängig ist, sich hier immer nur auf eine Hälfte des 
Bogens beziehen und demnach in zwei von einander 
unabhängige Theile zerfallen, welche sich naturgemäß 
mit größerer Genauigkeit auftragen lassen, als wenn 
die Pläne sich über den ganzen Bogen erstrecken. 
Beide Abhandlungen erfüllen. die bekannten Bedingungen 
Oup == Sac = 05, — O0. Man vergleiche hierüber die beiden 
Abhandlungen von Müller-Breslau: „Beiträge zur 
Theorie der ebenen elastischen Träger“, Centralbl. der 
Bauverw. 1889, und „Ueber die Berechnung statisch un: 
bestimmter Auslegerbriicken“, Centralbl. der Bauverw. 1897. 
Die letztere Abhandlung gab die Anregung zu der vor- 
liegenden Arbeit. 

Da, wie schon erwähnt, die Zeichnung der Ver- 
schiebungspläne sich mit dem in der oben erwähnten Ab- 
handlung des Jahrganges 1888 dieser Zeitschrift an- 


gegebenen Verfahren deckt,. so wird mit Bezug SE die 


Einzelheiten auf jene Abhandlung verwiesen. 


— — nn mn 


ett EUN SEE 


Der beiderseits eingespannte Bogen (Abb. 1) ist in 
eine beliebige Anzahl (z. B. 9), wenn möglich, gleich 
langer Stücke ‘getheilt und an beliebiger Stelle, z. B. im 
Punkte 4, durchschnitten; so zerfällt derselbe in zwei 
von einander unabhängige Theile, welche links bezw. 
rechts eingespannt sind. Die Endpunkte beider Theile 
an der Schnittstelle 4 werden mit a, bezw. a, bezeichnet. 
Würde man die Schnittstelle in eine der Einspannungs- 
stellen verlegen, so ergiebt sich der Spezialfall, welchen 
Müller-Breslau in der vorerwähnten Arbeit behandelt. 
Für denselben wird die Richtung der éinen Seitenkraft 
willkürlich. 

Belastungszustand X,— — 1. Man belaste 
die beiden Bogentheile durch das Moment X, = — 1 
(Abb. 2) und zeichne für diesen Zustand die Verschiebungs- 
pläne beider Theile. Dazu streckt man die beiden Stab- 
züge 0, 1, 2, 3, 4 und 9, 8, 7, 6, 5, 4 aus und be- 
lastet sie mit den dem Zustand X,— — 1 entsprechenden 
Momentenflächen. Diese Momentenflächen sind Rechtecke 
mit der Höhe 1. Zu diesen Momentenflächen zeichne man 
Seilpolygone mit beliebiger Polweite und bezeichne die 
Unterschiede der Ordinaten, welche zwei auf einander 
folgenden Theilpunkten entsprechen, mit p, p, ps p, 
bezw. Pas روم‎ P» Pe P,  lrügt man diese Werthe p an 
einander an upd zwar p, senkrecht zur Richtung des 
Stabstückes O, 1; p, senkrecht 1, 2 .. . bezw. p, senk- 
recht zu 9, 8... ., so erhält man die Vergéhiebungs- 
pläne für den Zustand X,— — 1 unter „der Voraus- 
setzung, dass der Querschnitt des Bogens. als konstant 
angenommen ist. Den Beweis hierfür findet man in der 
erwähnten Abhandlung der Hannoverschen Zeitschrift 1888 
oder in Mülter-Breslau, Graphische Statik der`Bau- 
konstruktionen, Band II, S. 328. 

Man bezeichne nun die Verschiebungen Oa, bezw. 
Oa, der Punkte a, bezw. a, mit p bezw. p', verlängere 
in den Seilpolygonen die letzten Seilpolygonseiten IV 
und V. und verlüngere die ausgestreckten Stabzüge um 
die Strecken s’ und 8#“, so dass die Unterschiede der 
diese Strecken s' und s” begrenzenden Ordinaten des 
Seilpolygons gleich p bezw. p” werden. Darauf ziehe 
man in Abb. 1 durch a, die Gerade ‚a b, senkrecht zu 
a,b, und: mache ihre Länge — 8' und ziehe ebenso 
durch a, die Gerade a,b, = 8 senkrecht zu a,b, und 
füge an die beiden Bogentheile in den Punkten a, und 
a, die starren Stäbe a,b, und a,b, an, so sind die 
Punkte b, und b, die Drehpunkte dieser Stäbe für den 
Zustand X, = — 1. 

Zur Bestimmung von ö,. bezeichne man den horizontalen 
Abstand der Punkte a, b, mit e' und den der Punkte a, b, 
mit e"; dann ersetze man am linken Theil das Moment 
مھ‎ —1 dureh das Krüftepaar der beiden vertikalen 


Kráfte E mit dem Hebelarm e' und ebenso am rechten 


mit dem Hebelarme 





Theil durch die beiden Kräfte - 7" 


e". Die Angriffspunkte dieser "Kräfte sind die Punkte 
a, b, bezw. a, b, Bezeichnet man mit v’ und v” die 
11* 
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Vertikalprojektionen der Verschiebungen der Punkte a, 
und @,, so ist aa = 1 - (o t vo’), wenn der Verschiebungs- 
plan die Verschiebungen in wahrer Größe enthalten 


=. 


Fin 








e^ —3Àf.‏ ج 
Zustand Xa-‏ 
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würde. Zu einer beliebigen Last P„ im Punkte m = 6 
ergiebt sich die zugehörige Verschiebung dm. als Pro- 
jektion der Verschiebung 06 des Punktes 6 auf die 
Richtung von P, und man erhält: 


Oma 
Xa = Pn- * 


Da es sich hierbei nur um das Verhältnis der Werthe 
644. und $,, handelt, so sind die Ordinaten der Momenten- 
flächen und die Polweiten beliebig, jedoch für beide 
Bogentheile gleich groß zu wählen. 

Belastungszustand X,— — 1 (Abb. 3). Man 
wähle (Abb. 1) die zuvor bestimmten Punkte b, und b, 
zu Angriffspunkten der statisch unbestimmbaren Seiten- 
kraft X; und gebe derselben die Richtung b, b,, so ist 
pes OU. Fällt man von den Theilpunkten 0,1,2... 
die Lothe y., Y,» Ya . ۰. auf die Linie b, b,, so ent- 
sprechen diesen Punkten die Momente 1-y,, l-y,... 
für den Zustand X,— — 1. Darauf zeichne man wieder- 
um die ausgestreckten Stabztige (Abb. 3), belaste sie mit 
den Momentenflüchen für den Zustand X,— — 1, zeichne 
mit beliebiger Polweite zu dlesen Belastungsflüchen die 
Seilpolygone und bestimme die Werthe p,,p, . . . p,. 
Diese Werthe p trage man in einem Punkte O beginnend 
der Reihe nach in der vorher angegebenen Weise an- 
einander, also z. B. p, senkrecht zum Bogensttick 1, 2, 
so erhält man -den Verschiebungsplan der beiden Bogen- 
theile für den Zustand X,— — Da die Kräfte X, in 
den Drehpunkten der Stäbe a,b, bezw. a,b, angreifen, 
so haben die Punkte a, und b, bezw. a, und b, die 
gleiche Verschiebung; im Verschiebungsplan fallen dem- 
nach die Punkte a, und b, bezw. a, und b, zusammen. 

Die Projektion der Verschiebung O 6 des Punktes 6 
in diesem Plane auf die Richtung von P, ist 5,, und 
die Projektion der Strecke b; b, auf die Richtung von X, ist 
Gr, 80 dass man erhält: 








Da es sich auch hier nur um das Verhältnis der Ver- 
schiebungen handelt, so sind der Maßstab der Momenten- 
flächen und die Polweite beliehig, nur für beide Bogen- 
theile gleich groß zu wählen. 


Belastungszustand X, = — 1 (Abb. 4) Man 
wähle die Richtung der statisch unbestimmbaren Seiten- 
kraft X. senkrecht zu der Verbindungslinie der Punkte 
b, und D, des Verschiebungsplanes für X, — — 1, so ist 
die Bedingung, ò». = 0, erfüllt. Um auch der Bedingung 
0,,— O zu genügen, trage man von einem Punkte 0 
(Abb. 4) aus die Verschiebungen Oa, = p und Oa, = p" 
der Punkte a, und a, für den Zustand Xa = — 1 ab, 
ziehe durch Ô eine Parallele zu X. , welche mit den 


Verschiebungen Oa; und Oa, die Winkel a, und a, ein- 
schließt, ziehe ferner durch den Punkt 4 (a,, a,) eine 
Parallele zu X., welche die Linie b, b, in e schneidet 
und berechne den Werth: 

Oa, cosa, —Oa, cosa, 


Oa CO8 4, 
bie be 


(Vgl. Heft 1 dieses Jahrganges, 8.69.) Trägt man dann 
diese Strecke 2 von e aus auf der Geraden b, b, bis 
zum Punkte d und zwar nach rechts ab, weil x im vor- 
liegenden Falle negativ wird, zieht durch d eine Parallele 
zu X., welche die Stäbe a,b, bezw. a,b, selbst oder 
in der Verlängerung in den Punkten €, bezw. c, schneidet 
und wählt diese Punkte zu Angriffspunkten der Seiten- 
kraft X., so ist auch 6,,— O erfüllt. 


Man fälle die Lothe z,, 7,, 2, .. von den Theilpunkten 
0,1,2... des Bogens auf die so festgelegte Richtung 


O a, cos a, 
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von X., so sind 1-2,,1-2,,1-&, . . . die Momente in 
den Theilpunkten des Bogens für den Zustand X, — — 1. 
Darauf zeichne man die ausgestreckten Stabzüge der beiden 
Bogentheile, belaste dieselben mit den entsprechenden Mo- 
mentenfláchen und zeichne zu diesen mit beliebiger aber 
gleicher Polweite die Seilpolygone zur Bestimmung der dem 
dem Belastungszustand X, = — 1 entsprechenden Werthe 
p,...p,. Diese Werthe p werden wieder von einem gemein- 
samen Punkte Ó aus, stets senkrecht zu der betreffenden Stab- 
richtung, aneinandergereiht, so erhält man den Ver- 
schiebungsplan fiir den Zustand X. = — 1. Hierbei ist 





Abb. 4. 


es erforderlich, den Verschiebungsplan auch auf die Punkte 
c, und c, auszudehnen. Zu dem Zweck verlängert man 
die ausgestreckten Stabztige um die Strecken "a, C, = 8e, 
und a,c,=8.,, verlängert die letzten Seilpolygonseiten 
IV und VI und bestimmt die den Strecken s.e, und se, 
entsprechenden Werthe p., und p.,, welche in dem Ver- 
schiebungsplan an die Punkte a‘, und «, anzutragen sind 
und zwar senkrecht zu a,c, bezw. a,c,. In Folge der 
Bedingung 9,, — O muss sich in dem Verschiebungsplan die 
Verbindungslinie der Punkte c', c, senkrecht zu X, heraus- 
stellen. 


Die Projektion der Strecke c, c, auf die Richtung 
von X, ist àó4; der Last P, im Punkt m — 6 entspricht 
die der Kraftrichtung von P, entgegengesetzt gerichtete 
Es ist X, 2335.2 
wenn Òme selbst als negativ für die angenommene Last 
P, gerechnet wird. 





Verschiebung $,. des Punktes m. 
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Bei der Berechnung des Einflusses der Last P, auf 
die statisch unbestimmbaren Größen Xa, Xs, X. konnte, 
wie schon erwähnt, der Maßstab der Momentenflächen 
und die Größe der Polweiten der Seilpolygone willkürlich 
sein, da es sich stets nur um das Verhältnis zweier dem- 
Belben Verschiebungsplan entnommenen Verschiebungen 
handelte. Anders verhält es sich jedoch bei der Berech- 
nung des Einflusses der Temperaturünderung, bei welcher 
die Kenntnis der wahren Läugen der Verschiebungen 
Gaay 555) Bee erforderlich ist. Dieselben lassen sich nach- 
triglich dureh folgende Ueberlegung bestimmen. (Verg. 
Müller-Breslau, Beitrag zur Theorie der ebenen 
elastischen Träger, Hannoversche Zeitschrift 1888, S. 610.) 


Bezeichnet man mit J, das verinderliche Trigheits- 
moment des Bogenquerschnittes, so wiirde man dic wahren 


Werthe p und 6 erhalten, wenn man zu der 206 als 


Belastungsfliche des Stabzuges mit der Polweite 1 ein 
Seilpolygon zeichnen würde. M, bedeutet darin das 
Biegungsmoment eines Bogenquerschnittes fiir die Zustände 
Xa = — 1, X, = — 1 oder X, — — 1. Benutzt man 
gj fiche die Tode als Belastungsfläche, 
so erhält man die Verschiebungen in v= EJ,facher Ver- 
größerung. J. bedeutet ein konstantes, mittleres Träg- 
heitsmoment. J, wird gleich J. gesetzt, so geht die 


M, = in die M, fläche ttber. Ersetzt man die Höhen M 


der Belastungsfläche durch die Höhen =f wo 1 die Kraft- 


Verwandelt man noch 








einheit bedeutet, so wird v — = 


die Trapeze, in welche die Momentenfläche zerlegt ist, in 
Rechtecke mit gleicher Grundlinie s und den Höhen w,, w, .... 
und betrachtet diese Höhen an Stelle der Flächeninhalte 
der Trapeze als Belastungen des Stabzuges und zeichnet 
das Seilpolygon nicht mit der Polweite 1, sondern mit 
der beliebigen Strecke e als Polweite, so erhält man die 

_1:8-e 
polygon nicht die Höhen w,,w,.... selbst, sondern die 
mit einer beliebigen Zahl n multiplicirten Höhen und ver- 
wendet nun bei der Zeichnung des Verschiebungsplanes 
die sich aus dem Seilpolygon ergebenden Werthe p, mul- 
tiplicirt mit einer beliebigen Zahl m, so erhält man die mit 

EJ. 

^ 1-:s-e 
sind diese Verschiebungen aus dem Verschiebungsplan im 
MaBstab der Zeichnung zu entnehmen.  Bezeichnet man 


fachen Werthe p. Verwerthet man in dem Kräfte- 





y = 


em- n multiplicirten Verschiebungen, und cs 





y 


die den Zuständen X, = — 1, X, = — 1 bezw. X, = — 1 
entsprechenden Werthe v mit: 

) EJ. Ma ‘n EJ, M,- n 

` (or کر سا و مک‎ a * tla yp > — "bh? ^ 

1۰8۰6, ^ : 1-s-@, 
E J. 
bezw. ye = ~>- Mle * Me y 
lesee 


so hat man, um die wirklichen Verschiebungen zu erhalten, 


für 64. zu schreiben va- 6aa, 
y Òb nm N Yp ° Ou hy 
nm Oc c N 9 Ve ° d CS 


Einfluss einer gleichmäßigen Erwärmung. 
Erwärmt sich der Bogen (Abb. 5) gleichmäßig um {”, so 
bleiben die beiden Bogentheile vor und nach der Erwärmung 
ähnlich zu einander. Die angefügten starren Stäbe ver- 
schieben sich parallel zu sich selbst und alle Punkte 
eines dieser Stäbe haben die gleiche Verschiebung. Fine 
Drehung dieser Stäbe findet nicht statt, demnach ist 
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0,,— 0. DBezeichnet man die Projektionen des linken 
bezw. rechten Bogentheiles auf die Richtung der Kraft 
X, mit b bezw. b” und auf die Richtung der Kraft X, 
mit c’ bezw, c’’, so sind: 

òn = et (b +b")=etb, 

0, — et (e +e) = etc, 
wenn man mit b und c die Projektionen des ganzen 
Bogens auf die Richtung der Kraft X, und X. be- 





Abb. 5. 
zeichnet. Für die gleichmäßige Erwärmung erhält man 
demnach : 
= etb etc 
Aa =O, جار تار‎ ^ 3 X. — — — 
Ya * Ob b Ve * Occ 


Einfluss einer ungleichmäßigen Erwärmung. 
Besitzt infolge einer ungleichmäßigen Erwärmung des 
Bogens der Obergurt desselben gegenüber dem Untergurt 
einen Würmeüberschuss von A£*, so verbiegen sich infolge 
dieses Wirmetiberschusses die beiden Bogentheile.  Be- 
stimmt man die dieser Erwärmung entsprechende Ver- 
biegung der ausgestreckten Stabzlige, so würden sich als 
Biegungslinien Kreisbögen ergeben, wofür jedoch der stets 
verwendeten Annäherung entsprechend Parabelbögen ge- 
setzt werden können. Denn man berechnet die Durch- 
biegung p des freien Endes eines einseitig eingespannten 
Stabes von der Länge / und der Querschnittshöhe h nach 
der F REN. At: 

er Formel p = 21 
koeffizienten des Bogenmaterials bedeutet, 
Werth p 


, Worin e den Ausdehnungs- 


und dieser 
entspricht einer parabolischen Biegungslinie. 


Nun waren aber auch für den Zustand, X, — —1, die 
Biegungslinien der Stabzüge ebenfalls Parabeln, mithin 
sind die sich für den Zustand, X. —= —1, ergebenden 


Werthe p ähnlich den Werthen p, welche der ungleich- 
mäßigen Erwärmung um A entsprechen. 

Infolgedessen ist auch der Verschiebungsplan für 
die ungleichmäßige Erwärmung ähnlich dem Verschiebungs- 
plan für den Zustand X, — — 1. Da die beiden anderen 
statisch unbestimmbaren Größen X, und X. aber so ge- 
wählt waren, dass die Verschiebungen 6., = O und 
Gace = O waren, so sind infolge der Aelınlichkeit der 
Verschiebungspläne auch die Werthe 6,1: = O und 
Gear = 0. Die ungleichmäßige Erwärmung übt also 
auf die statisch unbestimmbaren Größen X, und X. keinen 
Einfluss aus. Der Einfluss auf die Größe X. lässt sich 
durch folgende Ueberlegung bestimmen. Ein einseitig ein- 
gespannter Stab von der Linge | und dem konstanten 
Trägheitsmoment J. hat infolge einer Belastung durch ein 
Moment X. = —-1am freien Stabende die Durchbiegung 


. 12 
Pus und infolge der ungleichmäßigen Erwärmung die 


2EJ. 

| I eAtl? — 
Durchbiegung — Das Verhältnis dieser Durchbie- 
sungen ist das gleiche wie das der Werthe p bezw. p, 
welche dem Zustand X. = — 1 bezw. der ungleich- 


mäßigen Erwärmung entsprechen; also stehen auch die 
Verschiebungspläne beider Zustände im gleichen Verhältnis. 


Da es uun aber bei der Bestimmung von X. A t = Seat 


e? 


aa 
^ 


nur auf das Verhältnis der beiden Verschiebungen òai: 
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und 5,4, ankommt und dieses gleich dem Verhältnis der 
beiden Verschiebungspläne ist, so ergiebt sich: 


e Atl? 
ze Boar p _۔ .25 ہے‎ dt EN 
S 6 aa p 1 d l? h 
2 EJ. 


Es sei noch besonders bemerkt, dass X, allein nicht 
das Biegungsmoment für die Schnittfläche a, a, des Bogens 
ist, sondern dass dieses noch außerdem von den Kräften 
X, und X. abhängig ist. | 

Das hier eingeschlagene Verfahren zur Bestimmung 
der Knotenpunktsverschiebungen empfiehlt sich nur bei 
dem vollwandigen Bogen. Bei Fachwerkbögen ist für die 
Zeichnung der Verschiebungspläne das Verfahren von 
Williot zu bevorzugen. Handelt es sich dann nur um 
vertikale Lasten, so wird sich die Herstellung von Ein- 
flusslinien aus den Verschiebungsplänen als zweckmäßig 
erweisen. Bestimmt man diese Einflusslinien direkt als 
Seilpolygone zu gewissen Gewichten, mit denen die 
Knotenpunkte des Fachwerks oder die Bogenachse zu 
belasten sind, so stellen die Richtungen der Kräfte X, 
und X. zwei konjugirte Richtungen für diese Gewichte 
dar und der Schnittpunkt derselben ist der Schwerpunkt 
dieser Gewichte (vergl. Müller-Breslau, Graphische 
Statik der Daukonstruktionen, Band 12, S, 312). Nur 
würde hierbei die Bestimmung der Werthe 6,, und Ö.. 
nicht ohne weiteres auszuführen sein. Dei Fachwerk- 
bögen würde man anstatt der beiden starren Stäbe starre 
Scheiben verwenden, welche an einen Füllungsstab in der 
Schnittstelle angeschlossen werden können, da man die 
Füllungsstäbe bei der Berechnung von beiderseits ein- 
sespannten Bögen allgemein als starr anzusehen pflegt. 


Il. Auslegerbogenbrücke ohne Mittelgelenk (Abb. 6-8). 
Nach Theilung der Bogenachse in beliebige, wenn möglich, 
gleiche Theile ist der Bogen in der Mittelöffnung in dem 
beliebigen Theilpunkt 7 durchschnitten. Die Enden der 
Bogentheile sind mit a, u. a, bezeichnet. Da sich bei 
der Zeichnung der Verschiebungspläne von vornherein 
nicht die Verschiebungsrichtung irgend eines Punktes an- 
geben lässt, so ist vorläufig der Stab 3,4 bezw. 12, 13 
für den linken bezw. rechten Theil des Bogens festgehalten. 
Diese Stäbe, welche der excentrischen Anordnung der 
Gelenkauflager entsprechen, sind als starr anzusehen und 
die Auflager in den Endpunkten O und 17 zu beseitigen. 
Unter diesen Annahmen wird ein erster Verschiebungsplan 
gezeichnet, welcher allerdings den Auflagerbedingungen 
noch nicht genügt, und dann ist dem Bogen eine zweite 
Verschiebung zu ertheilen, welche die Auflagerbedingungen 
wieder herstellt, wobei der Bogen selbst als starr zu 
betrachten ist. Da die Berechnung sonst im Allgemeinen 
der des beiderseits eingespannten Bogens gleicht, so ist 
hier von der völligen Durchführung der Berechnung Ab- 
stand genommen, und dieselbe auf den Belastungszustand 
Xa=—1 beschränkt. Der Leser wird leicht im Stande 
sein, aus der Berechnung des eingespannten Bogens die 
für dieses System erforderlichen Ueberlegungen selbst 
anzustellen. 


Belastungszustand X, — — 1. (Abb. 7. Dem 
Belastungszustand X, = — 1 entsprechen an den End. 


auflagern die Auflagerkräfte und ۲ wenn man mit 
2 


1 
d 

l|, und /, die Spannweiten der Ausleger bezeichnet. Hält 
man nun für den linken Bogentheil den Stab 3, 4 fest 
und belastet den diesem Bogentheil entsprechenden aus- 
gestreckten Stabzug mit der zugehörigen Momentenfläche, 
so erhält man für das Bogenstück O, 1, 2, 3 einen reciits 
bei 3 eingespannten Freitrüger mit dreieckiger Belastungs- 
fläche, welche bei O die Ordinate O und bei 3 die Or- 
dinate 1 hat, und ftr das Bogenstück 3, 5, 6, 7 einen 
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eckigen Belastungsfläche mit der Ordinate 1. Das gleiche 
gilt für den rechten Bogentheil. Darauf zeichne man zu 
diesen Belastungen mit beliebiger Polweite die Seil- 
polygone und bestimme die Werthe p,...p, für den 
linken, p,...p, für den rechten Bogentheil. Darauf 
sind getrennt für den Linken und rechten Theil die 
Werthe p von einem Anfangspunkte beginnend in be- 
kannter Weise aneinanderzureihen. Für den linken Theil 


fallen unter der Annahme, daß der Punkt 4 und die 
Richtung 3, 4 fest sind, die Punkte 3° und 4 
Anfangspunkt. 


Der Verschiebungsplan ergiebt die Punkte 
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Abb. 6—8. 


0,1,2,3,4,5,6,7. Der zweite Verschiebungsplan 
des linken Theiles, welcher die Punkte 0”, 1”, 2”, 87,4”, 
5“, 6,7” enthält, muss die Erfüllung der Auflager- 
links bei 3 eingespannten Freiträger mit einer recht- 
bedingungen herbeiführen. Nach diesen ist der Punkt 
4 fest, seine endgiltige Verschiebung 4', 4" mithin gleich 
Nul, die Punkte 4' und 4" fallen zusammen; der Punkt 
O ist horizontal geführt, seine endgiltige Verschiebung 
0, 0” horizontal, also liegt der Punkt 0” auf der durch 
0° gelegten Horizontalen. Außerdem sind bei diesem 


in den ` 
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zweiten Verschiebungsplan die Bogenstücke als starr zu 
betrachten, mithin liegen auch die Punkte O und 4 fest 
zu einander, woraus folgt, dass der Punkt O' auch auf 
der durch 4" senkrecht zur Verbindungslinie der Punkte 
O und 4 gelegten Geraden liegen muss. Damit ist 4" be- 
stimmt. Zeichnet man nun über O", 4" die zur Bogen- 
figur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ähnliche Figur 0", 1", 2", 
3", 4", 5", 6", 77, welche gegen die erstere um 900 
gedreht ist, so ist die letztere der zweite Verschiebungs- 
plan. Dem Punkt a, entspricht die wirkliche Verschiebung 
a, a d, — 1 , und dem Punkt a, die wirkliche Verschiebung 
u d, — =p’. Legt man durch die Punkte O und 3 des 
dem linken Bogentheil entsprechenden  ausgestreckten 
Stabzuges vertikale Linien, welche das zugehörige Seil- 
polygon in den Punkten m, und n, schneiden, und be- 
trachtet die Verbindungslinie m, n, dieser Punkte als 
Schlusslinie des Seilpolygons, so entspricht nun das Seil- 
polygon den wirklichen Auflagerbedingungen. Bestimmt 
man, und zwar in Bezug auf diese neue Schlusslinie, den 
Unterschied zweier aufeinanderfolgenden Ordinaten des 
Seilpolygons, welche zwei aufeinanderfolgenden Theil- 
punkten des Bogens entsprechen, so ist dieser Unter- 
schied die gegenseitige wirkliche Verschiebung der beiden 
Bogentheilpunkte für den Zustand X, — — 1. Zieht man 
demnach durch den Punkt m, in welchem die durch den 
Punkt 7 des ausgestreckten Stabzuges gelegte Vertikale 
das Seilpolygon schneidet, eine Parallele m # zu der 
Schlusslinie m, n, und bestimmt den Punkt n so, dass 
der vertikale Abstand dieses Punktes von der Seilpolygon- 
seite II gleich p wird, so ist die Horizontalprojektion 
der Länge m’ » gleich der gesuchten Länge s’ des am 
linken Bogentheil. anzufügenden starren Stabes a, b,. 

Die Richtung dieses Stabes ist senkrecht zu der Ver- 
schiebung o, o, zu nehmen. Aus der Länge und Richtung 
des Stabes a, 7 ergiebt sich die Lage des Punktes b,. 

In gleicher Weise zieht man in dem Seilpolygon des 
rechten ausgestreckten Stabzuges die Schlusslinie m, n, 
und bestimmt durch die Parallele m’ n” und die Ver- 
schiebung p” die Länge s” des anzufügenden Stabes a, D. 
dessen Richtung auf der Richtung der Verschiebung a, a, 
senkrecht steht. Damit ist auch der Punkt b, und der 
Stab a, b, gegeben. 

Wählt man darauf die Punkte b, und b, als Angriffs- 
punkte der Seitenkraft X, und giebt dieser die Richtung 
parallel zur Verbindungslinie b, مہ‎ so ist die Bedingung 
0a, ==0 erfüllt. 

Zur Berechnung des Werthes ö,. ersetzt man das 
Moment X, = — 1 besser durch die beiden Kräftepaare 


bezw. e” die 





1 , 
٦ wenn eœ 


Horizontalprojektionen der starren Stäbe æ, b, bezw. a, b, 
bedeuten. Bestimmt man nun noch die Vertikalprojektionen 
v bezw. v” der Verschiebungen a, a, bezw. a,a, der 
Punkte a, bezw. a,, so ist aa = 1- rel tv Ly Projizirt 
man die Verschiebung 10,10 eines beliebigen Punktes »i — 10 
auf die Richtung einer beliebigen im Punkte 10 an- 
greifenden Kraft P, und neunt diese Projektion 6„., 30 
ist infolge von P: 


X, T P, nm 

Es sei beinerkt, dass, um eine günstige Anordnung 
der Zeichnung im vorliegenden Falle zu erhalten, die 
aus den Seilpolygonen entnommenen Werthe p, vor Ein- 
tragung in die Verschiebungspläne bei dem linken Bogen- 
theil mit 3, bei dem rechten Bogentheil mit 2 multiplizirt 
wurden. 

In Abb. 8 ist noch für den rechten Bogentheil der 
Belastungszustand A, = — 1 und die demselben ent- 
sprechende Momentenflüche dargestellt, welche als Be- 
Lastuugsfláche der beiden bei 12 eingespannten Freiträger 
zu betrachten ist. 
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lil. Kontinuirliche Bogenbrücke über drei Oeffnungen 
mit gelenkloser Verbindung der Bögen untereinander 
(Abb. 9 und 10). 

Da die Berechnung dieses Systems der des vorher- 
gehenden Systems ähnlich ist, so ist auch diese Berechnung 
auf den Zustand X, = — 1 beschränkt. Die fehlenden 
Untersuchungen sind aus den Berechnungen des beider- 
seits eingespannten Bogens und der Auslegerbogenbrücke 
zu ergänzen. 
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Abb. 9 und 10. 


Die Mittelöffuung ist in dem beliebigen Theilpunkt 10 
durchschnitten, und die entstehenden Bogenenden sind 
mit a,,a, bezeichnet. Für den Zustand X, = — 1 sind 
die Biegungslinien der ausgestreckten Stabzüge gezeichnet 
als Seilpolygone zu den zugehörigen Momentenflächen 
als Belastungsflächen. Hierbei sind die starren Stäbe 6, 7 
und 14,15, welche der excentrischen Anordnung der 
mittleren Gelenkauflager entsprechen, fest gehalten und 
die Auflager in den Endpunkten O und 20 beseitigt 
sedacht. Aus der Aneinanderreihung der so erhaltenen 
Werthe p, bis p,, bezw. p, bis p, erhält man die Ver- 
schiebungspläne des linken bezw. rechten Bogentheils 
unter den vorstehenden Auflagerbedingungen. Diese 
Pläne umfassen die Punkte O', 1, 2', 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10° bezw. 10’, 11’, 12’, 13’, 14’, 15’, 16’, 17’, 18’, 
19, 20° für den Linken bezw. rechten Bogentlieil. Die 
Herstellung der wirklichen Autlagerbedingung geschieht 
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durch einen zweiten Verschiebungsplan z. B. am linken 
Bogentheil folgendermaßen. Der Punkt O des Bogens 
ist fest, seine wirkliche Verschiebung 0,0” gleich Null; 
mithin fallen im Verschiebungsplan die Punkte O' uud 0” 
zusammen. Der Punkt 7 ist horizontal geführt, seine 
wirkliche Verschiebung 7’, 7” horizontal, mithin liegt der 
Punkt 7" auf der durch 7’ gelegten Horizontalen. Für 
den zweiten Verschiebungsplan ist der Bogen als starr 


. anzusehen, also liegt 7" auch auf einer Graden, welche 


durch 0” senkrecht zur Verbindungs- 
linie der Teilpunkte 0,7 des Bogens 
gelegt ist. Beide Bedingungen er- 
geben die Lage des Punktes 7”. 
Darauf zeichne man die Figur 0”, 
1", 2", 9", 4", 5", 6", 77, 8", 9", 10", 
welche zu der Bogenfigur ähnlich 
ist und gegen diese um 90° gedreht 
ist, so erhält man den zweiten Ver- 
schiebungsplan. Dem beliebigen 
Punkte 9 des Bogens entspricht die 
wirkliche Verschiebung 9”, 9, deren 
Projektion auf die Richtung einer 
im Punkt 9 angreifenden Kraft P 
der Werth ma ist. Die Verschie- 
bung a; a, = 10”, 10 =p ist die 
wirkliche Verschiebung des Punktes 
a, Aus dieser ergiebt sich, wie bei 
dem vorigen System, mit Zuhilfe- 
nahme der den wirklichen Auf- 
lagerbedingungen entsprechenden 
Schlusslinie m, r, des Seilpolygons die 
Linge s des am linken Bogentheil 
anzufügenden Stabes a, b, dessen 
Richtung auf der Verschiebungs- 
richtung «4, a, senkrecht steht. Somit 
ist der Punkt b, und der Stab a,b, 
bestimmt. In gleicher Weise ist ftir 
den rechten Bogentheil der zweite 
Verschiebungsplan und die Bestim- 
mung des Stabes a,b, auszuführen, 


Ersetzt man das Moment 
Xa = — 1 durch die Momente der 


1 1 TN 
Krüftepaare SS und Zw, worin e 


und e" die Horizontalprojektionen der 
angefügten Stäbe a,b, und a,b, 
bedeuten und ermittelt die Vertikal- 
projektionen v und e" der Verschie- 
bungen a, a, und a,a, der Punkte 
a, und a, 80 ist aa = 1-(v + 0’). 
Der Einfluss der Last ,۳ط‎ auf die 
statisch unbestimmte Größe X, ist dann: 


— 
Oaa 


Auch bei diesem System ist natürlich, so lange es 
sich nur um den Einfluss von Belastungen handelt, 
der Maßstab der Momentenfläche und die Polweite des 
Seilpolygons willkürlich, nur sind für denselben Belastungs- 
zustand bei beiden Bogentheilen die gleichen Werthe zu 
nehmen. 


Wählt. man hierauf die Punkte b,b, zu Angriffs- 
punkten der Seitenkraft X, und legt die Richtung der- 
selben in die Verbindungslinie der Punkte b, und b, 
hinein, so ist die Bedingung òa = O erfüllt. Die Er- 
füllung der beiden anderen Bedingungen 9$,, — 0 und $,,— 0 
hat in ähnlicher Weise wie bei dem beiderseits ein- 
gespannten Bogen zu erfolgen und bestimmt die Lage 
und Richtung der dritten statisch unbestimmten Größe, 
der Seitenkraft A. 


Xa = P, 
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§ 2. Kontinuirliche Träger. 


Der.beliebig gestaltete Balken (Abb. 11) auf (n + 1) 
Stützen mit » Oeffnungen, dessen Berechnung an dem 
zwischen den Stützen 3 und k gelegenen Felde durch- 
zeführt werden soll, wird an einer beliebigen Stelle dieses 


a nn ee 


e , 8 t TES 4 der a-r a 


Abb. 11. 


Feldes durchschnitten. In der Schnittstelle bezeichnen 
a, und a, die durch den Schnitt entstandenen Endpunkte 
der beiden Trigertheile. Ein Theil des in der Schnitt- 
stelle auftretenden Biegungsmoments wird als statisch un- 
bestimmbare Größe X, eingefthrt, und die Biegungslinie 
der beiden Trägertheile für den Zustand X, = — 1 ge- 
zeichnet. Die hierzu erforderliche Momentenfläche für den 
Zustand X, — — 1 kann mit Hülfe der Fixpunkte be- 
stimmt werden. Abb. 12 und 13 stellen das Feld ik 
und die Biegungslinie für den Zustand X\,= —lin 
srößerem Maßstabe dar. ča, ist die Biegungslinie des 
linken, k' a, die des rechten Theiles des Feldes ik. An 
diese Biegungslinien zieht man in den Endpunkten a, und 
und a, die Tangenten, welche sich in b’ schneiden. 
Vertikal tiber b’ bestimme man in beliebiger Höhenlage 
die beiden Punkte b, und b, und verbinde sie mit den 
Punkten a, und a, durch zwei starre Stäbe a,b, und 
G, b,, welche in den Punkten a, und a, starr ange- 
schlossen werden. Wählt man nun als zweite statisch 








Abb. 12 und 18.. 


unbestimmbare Größe die Querkraft X, mit den Punkten 
b, und b, als Angriffspunkte, so ist die Bedingung 
6.50 erfüllt. Denn für den Zustand X, — — 1 ist 
die Ordinate y des Punktes b' gleich der Vertikal- 
verschiebung der Punkte 5b, und b,, und es wird 
0,5 — 1:7 — 1-7 — 0. 

Führt man nun die stets zulässige Annäherung ein, 
dass der Trägerquerschnitt innerhalb des Feldes ik 
konstant ist, so werden für den Zustand X, — —1 die 
. Biegungslinien der Trägertheile innerhalb ; k Parabeln, 
und der Punkt b’ nimmt eine von der Schnittstelle a, a, 
unabhängige Lage an. Die Querschnittsverhältnisse in 
den tübrigen Feldern sind hierbei gleichgültig. Zum 
Beweise hiervon bezeichne man mit: 

a, bezw. o, die Neigungswinkel der Tangenten an die 

Biegungslinien in den Punkten 2 bezw. k, 

75, bezw. v, die Ordinaten dieser Linien in den Ab- 

stinden zx, bezw. x, von den Punkten i bezw. k, 

m, bezw. m, die Abstände der Schnittstelle vom linken 
bezw. rechten Feldende und setze c, — tga, und 
€, — tga,, so ist: 


1 


2? 2 
1,77 6,2 + > und 069,5, 
d *, dr 
— l=co+2z und së Lk, 
de, 1 1 dz, 2 2 


Vorausgesetzt ist hierbei, dass die Biegungslinien mit 
dem konstanten Mittelwerth E&J. multiplizirt sind, worin 
J. das Trägheitsmoment des konstanten Trägerquerschnittes 


innerhalb der Stützen ? und k bezeichnet. Die Differential- 


: d d 
quotienten PER und PEN 


a, und a, die Werthe an: 


d 
dz - 8 B —— 6, dm, 


nehmen in den Endpunkten 


d Tja 
———- te = e + m 
dz, SP 1 1 


und die Ordinaten dieser Punkte a, und a, sind: 


2 
1 


2 ) 
m; 
I 
Der horizontale Abstand E des Punktes b’ von der 
Schnittstelle a, a, ergiebt sich dann aus der Bedingungs- 
vleichung: 

= ور‎ &- te 8, =y + Etg رق‎ 


m? 
= cm + 9 — £(e, 4- m) 
2 


— c, m, 4 "A + $ (c, + m,). 


Hieraus wird: 





? 
f r 
aad, =y,=¢c,m, + - 





€ , 
a a, = Y, = C, M, + 


2 m? 

1 2 

amt a — C90 a 
C, + Cc, + | 


und demnach der horizontale Abstand n, des Punktes 5 
von der Stütze :: 


E 
" 


EE d l 


e Lëtl 2 


Dieser Abstand n, ist in der That unabhängig von 
der Lage der Schnittstelle und lässt sich auch folgender- 
maßen bestimmen. Denkt man sich nämlich den linken 
und rechten Trägertheil über die Schnittstelle hinaus nach 
rechts bezw. links verlängert, und diese Verlängerungen 
ebenfalls durch X, = — 1 beansprucht und zeichnet die 
Biegungslinien dieser Verlängerungen, welche sich in b" 
schneiden, so liegen unter der Voraussetzung parabolischer 
Biegungslinien b' und b” in einer Vertikalen. Zum Be- 
weise bestimme die Abstände p, und p, des Punktes b" 
von den Stützpunkten 7 und k mit Hülfe der Bedingungs- 
gleichung für die Ordinate y des Punktes b”: 


y = c, Pi + P: h = c Pa + P: l2, 


woraus man erhält: 


n, = m, — { = 


EE 


PT TE FU 2 l 
und entsprechend : 





_ 2tl 1 
PT Ce EI و‎ 


Demnach gestaltet sich die Berechnung der kontinuir- 
lichen Träger nun folgendermaßen. 


Der kontinuirliche Träger (Abb. 11) zerfällt durch 
den Schnitt a, a, in zwei Theile, von denen der linke 
(è + 1) Stützen hat und (? — 1)fach statisch unbestimmt 
ist, während der rechte (o — ?) Sttitzen hat und (n —:— 2) 
fach statisch unbestimmt ist. Der weiteren Behandlung 
werde jedoch der Träger anf 4 Stützen (Abb. 14) zu 
Grunde gelegt, bei dem durch den Schnitt zwei statisch 
bestimmte Theile, das statisch bestimmte Hauptsystem, 
entstehen. Es ist leicht ersichtlich, wie sich mit Zuhilfe- 
nahme der Fixpunkte die hier gegebene Untersuchung 

12 
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auch auf Träger mit mehr als 4 Stützen ausdehnen lässt. 
Es bezeichnen: 
J, das Trägheitsmoment des konstanten Querschnittes 
der linken Seitenöffnung, 
J, das Trägheitsmoment des konstanten Querschnittes 
der rechten Seitenöffnung, 
J das Trägheitsmoment des konstanten Querschnittes 
der Mittelöffnung, 


i= JY und 7, = 7 die Verhältnisse des Trigheits- 
1 2 
momentes der Mittelöffnung zu denen der Seiten- 
öffnungen. 
Man zeichne nun für den Zustand X, — — 1 die 


Momentenfläche des statisch bestimmten Hauptsystems 
(Abb. 14) und darauf die Biegungslinie für diesen Zustand 
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Abb. 14— 18. 


(Abb. 15) und denke sich hierbei die beiden Theile der 
Mittelöffnnng über die beliebige Schnittstelle a, a, hinaus 
verlängert. Die Biegungslinien des linken bezw. rechten 
Theiles sind 0152’ bezw. 1'523 und schneiden sich in 
Punkt b, dessen Lage bestimmt wird durch: 
NEL d E cue VL 
ilIa ld 2 il tilh 4-30 2 
Vertikal über 5 wähle man in Abb. 14 die Punkte 
b, und b, in sonst beliebiger Lage und verbinde sie starr 
mit den Endpunkten a, und a, der beiden Trügertheile, 
so entspricht der zweiten statisch unbestimmbaren Größe, 
der in den Punkten b, und b, angreifenden Querkraft X;, 
der Werth س رمة‎ 0. Die schraffrte Fläche (Abb. 15) 
stellt die X, linie dar, welche jedoch noch nicht die 
Einflusslinie für das Moment M der Schnittstelle ist, da 





oder n, = 
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dieses Moment auch noch von der Querkraft X, abhängig 
ist. Die Einflusslinie für dieses Moment M wird weiter 
unten entwickelt. 

Vorher zeichne man die Momentenfläche für den 
Zustand X, = — 1 (Abb. 16) und die Biegungslinie für 
diesen Zustand (Abb. 17). Denkt man sich dazu die Träger- 
theile wieder über die Schnittstelle hinaus nach rechts, 
bezw. links verlängert, so besteht die Biegungslinie aus 
den Kurven 012’ bezw. 1'23. Die beiden Theile dieser 
Linien, welche zwischen den Mittelstützen liegen, sind 
Linien gleichen Abstandes (vgl. z.B. Rob. Land, Ztschr. 
f. Bauwesen 1890), und ihr Abstand ö,, ist bestimmt aus: 


EJs, =— frt 3 (i, 21, + 4, nil, + ni + n}). 


Die schraffirte Fliiche (Abb. 17), welche durch die 
an der Schnittstelle a, a, (Abb. 14) liegende Vertikale 
bestimmt ist, stellt die Einflusslinie für die Querkraft Q 
dieser Schnittstelle dar, und einer Last f im Punkte m 
des Trägers (Abb. 14) entspricht die Querkraft: 


Q— X, — ام‎ 


bb 

Das Biegungsmoment M der Schnittstelle ergiebt 
sich in der bekannten Form: 

M = M, — M, X, — M, X. 

Hierin ist M, = 0, Ma = — 1 und M,-— 1.5 wenn 
man E von der durch b, b, gelegten Vertikalen nach 
rechts positiv und nach links negativ rechnet. Dem- 
nach wird: 

M = Xa — $ X. 

Entnimmt man aus der X, linie (Abb. 15) den der 
Last P, entsprechenden Werth $,, und berechnet den 
Werth 6,4 aus: 


EJ San = da ٠ج‎ (rl, + tala) + J, so ist 


EJ 
Aq = Paz, und man erhält: 


M= Pa (= pe E =) = Pn ò On. 


Saa 

Auf Grund der Gleichung à, Ta دک‎ Sur 

bb 
lässt sich nun für jede beliebige Schnittstelle die Einfluss- 
linie des in derselben auftretenden Biegungsmomentes 
(Abb. 18) berechnen, während die Einflusslinien für die 
Querkraft X, =Q sich für alle Stellen des Mittel- 
feldes nach (Abb. 17) ohne Weiteres aus der Biegungs- 
linie für X, — 1 ergeben. 

Bei der Berechnung der unter der Schnittstelle ge- 
legenen Ordinate òa der Einflusslinie des Momentes M hat 
man noch zu beachten, dass man die beiden entweder dem 
Punkte a, oder dem Punkte a, entsprechenden Ordinaten 
der Biegungslinien für X, = — 1 und X, = — 1 (Abb. 15 
und 17) zu nehmen hat und dass mithin ist: s 





Ses Be: e دوہ‎ 
Oaa 9, b Baa dy b 

Fällt die Schnittstelle a, a, in die Vertikale b, b, 
hinein, so wird é= O und die zu dieser Stelle gehörige 
A. Unie ist direkt die Einflusslinie des betreffenden Mo- 
mentes. Diese Linie besteht nach Abb. 15 aus dem 
Linienzug 01523. 

Verlegt man den Schnitt in eines der Auflager, 
welche das betrachtete Feld begrenzen, so ergiebt sich 
die Eiuflusslinie für das betreffende Stützenmoment. 

Die erhaltenen Resultate seien noch für die folgenden 
besonderen Fälle vereinfacht: 

I. Der Balken hat überall konstanten Querschnitt: 

i ==} = 1, 


21-31 1 
EXE +31 2’ 


^ —X 
Oa = — — 


21,431 l 
دنم“‎ q^ 


II, = n, = 
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1 
EJ8.—- 05-1 


1 
EJs = (1l de nO (nd + 23). 


ll. Der Balken hat gleiche Seitenóffnungen: 
l =l, | i =i, 
l 
n, = N, =: "o ) 
2 


BS ba Zt, l, 4- l, 


— 
EJ و وڈ‎ = 15 (25, l + D. 
III. Der Balken hat gleiche Seitenöffnungen und 
überall konstanten Querschnitt: 
f£, — $21, 
l 
9 ) 


L=! 


2? 
N, = N, = 
EJ. 1 +l. 


D 
EJ &,—15,(21, +). 


IV. Der Balken hat drei gleiche Oeffnungen und 
überall konstanten Querschnitt: 





$,— 4,1, Lob esr. 
l 

"np cm — ER 

"T 5 — [p 

EJ. = |, EJ ù=. 

V. Der Balken hat drei d 
Stützen und ist rechts ein. 4——7——*— —; — FL 
gespannt (Abb. 19): —— م‎ 
1, — 0, Abb. 19. 

— 31 l ہہ‎ 255 + 31 l 
Ee Bb 2? 2 44830 2? 


1. e 
EJ baa = d, L Et, EA Dal eni + 3). 


VI. Der Balken ist beiderseits ein- 
sespannt (Abb. 20): 





Leet, — 0, 
j Abb. 20 
N, = N, = 9? 
3 
EJ bial; EJ òr, = — 


12` 

Bei der Berechnung der kontinuirlichen Träger auf 
einer größeren Anzahl von Stützen und mit beweglichen 
Erdauflagern ist für die Vereinfachung der Berechnung 
noch Folgendes zu beachten. Durchschneidet man in der 
zuvor angegebenen Weise zwei beliebige mittlere Felder 
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und zeichnet für die Zustände X, = —1 und X,— —1 
die zugehörigen Momentenflächen, so haben diese in den 
entsprechenden Theilen die gleichen Nullpunkte, welche be- 
kanntlich die Linken bezw. rechten Fixpunkte der Trägertheile 
sind. Die Momentenflächen, welche dem ersten Schnitt ent- 
sprechen, können demnach durch Multiplikation mit ge- 
wissen konstanten Faktoren theilweise in die Momenten- 
flächen für den zweiten Schnitt umgerechnet werden. 
Das gleiche gilt dann aber auch für die Biegungslinien. 
Demnach durchschneidet man nun zunächst die beiden 
vorletzten Felder am linken und rechten Trägerende und 
zeichnet mit größter Genauigkeit die Fixpunkte, die 
4 Momentenflächen für die Zustände X, = — 1 und 
X,— — 1 der beiden Felder und aus diesen (ev. durch 
Rechnung) die 4 Biegungslinien. Aus diesen 4 Biegungs- 
linien lassen sich die jedem anderen Felde entsprechenden 
beiden Biegungslinien durch Multiplikation mit bestimmten 
Faktoren herleiten; ausgenommen sind hierbei die Theile 
der Biegungslinien, welche in dem betrachteten Felde 
selbst liegen und welche jedesmal besonders zu  be- 
stimmen sind. Die Faktoren sind die Verhältnisse der 
Ordinaten der Momentenflächen und für jeden Schnitt im 
linken und rechten Trägertheil verschieden. Die ganze 
Berechnung der Einflusslinien ist demnach in der Haupt- 
sache reducirt auf die Berechnung der vorerwähnten 
4 Biegungslinien (vgl. Land, Zeitschr. f. Bauw. 1890). 

Für die Endfelder eines kontinuirtichen Trägers mit 
beweglichen Endauflagern (Moment an der Endstütze = 0) 
lässt sich das angegebene Verfahren der Führung der 
Hülfsschnitte nicht anwenden. Dies ist aber auch nicht 
von Belang, da sich die Querkraft Q, und das Moment 
M, für eine beliebige Stelle eines solchen Endfeldes nach 
den bekannten Formeln (vergl. Müller- Breslau, 
Graphische Statik, Bd. II, Abth. 2, S. 43): 


M, — M,_ 
On Qon + ZZ 


M,— Mon + M, + — Im 


berechnen lassen. In denselben wird fir das linke End- 
feld das Stützenmoment M,_ı=0, und für das rechte 
Endfeld M,=0, so dass also auch hier die Zeichnung 
der Einflusslinien in bequemer Weise ausführbar ist. 

Zur Bestimmung der Einflusslinie für eine beliebige 
Auflagerkraft A zeichne man die Einflusslinie für die 
Querkraft Q, unmittelbar links von dem Auflager (dies 
geschieht durch Verlegen der Schnittstelle des links 
gelegenen Feldes in das Auflager) und die Querkraft 
Q, unmittelbar rechts von dem Auflager, so ist die Ein- 
flusslinie für A bestimmt durch die Beziehung: 


A=Q,— Qı. 
Für die Reaktionen der beweglichen Endauflager er- 
giebt sich: 
A — Q. am linken Trägerende und 
A = — Q, am rechten Trügerende. 


Bemerkungen zu dem Aufsatze von Bruno Schulz über mehrfach statisch unbestimmte Systeme 
in Heft 1 dies. Jahrg. 


Von Baurath Adolf Francke in Charlottenburg. 


Mit großem Interesse habe ich die in Heft 1 dieser 
Zeitschrift abgedruckte Abhandlung von Bruno Schulz 
über die Berechnung mehrfach statisch unbestimmter 
Systeme gelesen, bin jedoch der Ansicht, dass dieselbe 
sich in den meisten Fällen einfacher bewirken lassen wird. 


Namentlich dürfte das unter II. für unsymmetrische 
Systeme angewandte Verfahren der Einlegung besonderer 
Hülfsschnitte (um den statisch unbestimmten Träger in 
mehrere statisch scheinbar bestimmte zu zerlegen) bei 
der Anwendung in der Praxis zu überflüssigen und weit- 

12* 
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läufigen Rechnungen führen, wie aus einem Vergleiche 
der nachfolgenden einfacheren Lósung der unter Beispiel IV 
behandelten Aufgabe mit der in Heft 1 gegebenen her- 
vorgeht. 





١ ۱‏ : 
i ۱‏ بچے ------- M‏ =- 
t‏ 1 ۱ 
1 ۱ | 
E---------- Qq,--------- 3‏ 
t‏ ۹ 
ص 
— کو جات کت روہ ےک و سے رف کو سے ا کت کس اس کے 
a, >‏ 


Bezeichnet 4,, A,, A, die Größe der Stützendrücke, 
gy die elastische Neigung im Koordinatenursprung bei A,, 
so ist die elastische Durchbiegung y — und damit Moment 
und Querkraft für jede beliebige Stelle des statisch zwei- 
fach unbestimmten Balkens — eindeutig bestimmt durch 
die sofort uud unvermittelt niederzuschreibende Gleichung: 
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Die Größen o, A, A, A, sind ohne Weiteres bestimmt 
durch die aus der Natur der vorliegenden Aufgabe sich 
ergebenden Bedingungen, nämlich: für feste Stützen 
gleicher Höhenlage aus: 
y=0 flr x=1,, a,, روا‎ 
Moment — 0 für z = A,; 
für gegebene Senkungen y,, y, fester Mittelstützen aus: 
y — y, für z =l, 
Y = y, für z= a, 
Moment = 0, y —0 für z—a,; 
für feste Endstützen und elastisch senkbare Mittelsttitzen 
vom elastischen Widerstande 4,, xv, für die Senkung 
=1 aus: | 
v. y — A, für r=}, 
Y: Y = A, für z — a,, 
Moment = 0, y= 0 für x= q,. 


Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 


Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
Ostpreufsen, bearbeitet von Adolf Boetticher. 
Heft VII: Königsberg. Königsberg 1897. Bern- 
hard Teichert. 


Vgl.1897, S.235. Obgleich Königsberg die bedeutendste Stadt 
der Provinz ist, hat es an Denkmälern von hervorragender Be- 
deutung doch so viel wie keins aufzuweisen. Der Ort entstand, 
als König Ottokar II. von Böhmen 1254 einen Kreuzzug gegen die 
noch heidnischen Pruzzen unternahm, indem hier, und zwar auf 
einer alten Haidenschanze, eine Burg der deutschen Ordensritter 
gegründet wurde, um die sich dann die anderen Stadttheile 
mit der Zeit anbauten. Es sind die Freiheiten, die Altstadt, 
der Lóbenicht und der Kneiphof. Auf die Geschichte derselben 
kann hier nicht weiter eingegangen werden, doch sind einige 
Hinweise auf die merkwürdigsten Bauten und Kunstwerke, die 
in überwiegender Zahl erst dem 17. und 18. Jabrhundert ange- 
hören, am Platze. Die ältesten Baureste enthält natürlich die 
Burg, aber auch sie hat ihr gegenwärtiges Aussehen im Wesent- 
lichen erst im 18. Jahrhundert bekommen. Zahlreiche Ab- 
bildungen geben über die Theile und Entwickelungsphasen 
anschauliche Auskunft. Besonders sind es auch Kleinarchitek- 
turen und Möbel, die ins Auge fallen. Einige schöne Stücke 
aus der Sammlung der Alterthumsgesellschaft Prussia sind 
das Alabasterrelief Venus und Amor Abb. 30, ein silberner 
Tafelaufsatz von 1631, Abb. 31, ein Buchsbaumrelief das Urtheil 
des Paris Abb. 32, ein Eschenholzschrank aus dem Anfange 
des 18. Jahrhunderts Abb. 33, ein Richtschwert von 1778 
Abb. 34, ein Litauischer Schlitten des 17. Jahrhunderts und andere. 
Die Ausstattungen der Schlosskirche und des Moskowitersaales 
sind auch noch zu erwähnen. Auf S. 102 und 103 finden wir 
die Abbildung des Hauses, wo einst Emanuel Kant wohnte 
und lehrte. Es ist 1893 abgebrochen, ohne dass sich ein 
Patriot fand, „der das Haus, in welchem der Weise wohnte 
und aus welchem er seine Weisheit der Welt verkündigte, zu 
einem edlen, des grofsen Mannes würdigen Zwecke gekauft 
hat“. Eigenthümlich ist der Grundriss der Burgkirche, die eine 
Nachbildung der Neuen Kirche im Haag ist und sich als ein 
Rechteck darstellt, welches auf den Langseiten je zwei Aus- 
bauten von halb achteckiger Form, auf einer Schmalseite einen 
ebensolchen und aufder anderen den Thurm hat. Hochmalerisch 
ist der Kreuzgang des ehemaligen Burgkirchhofs Abb. 83. So 
merkwürdig auch viele der abgebildeten Stiicke sind, so müssen 


wir doch auf deren Nennung verzichten, um noch auf die 
Sachen der Altstadt z.B. die Kelche in Abb. 136 und 187, eine 
Abendmahlskanne Abb. 138 und eine Oblatendose Abb. 139 
sowie auf zahlreiche mehr oder weniger merkwürdige Privat- 
häuser zu verweisen und ebenso auf die Stücke des Löbenicht 
als des zweitältesten Stadttheils, die allerdings weniger wichtig 
sind. Es sind besonders vasa sacra und der spätmittelalter- 
liche Altaraufsatz in der Hospitalkirche Abb. 190. Die letzte 
der drei Städte, aus denen Königsberg zusammengesetzt ist, 
heifst Kneiphof, ein noch nicht deutungsfáhiger Name. Sein 
bedeutendster Bau ist der Dom, ein mächtiger Backsteinbau 
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit 
stammt das bemerkenswerthe Wandgemälde Abb. 204, das 
namentlich heraldisches Interesse hat hinsichtlich der Schilde 
und Helmzieren. Wichtig für Stilfragen ist der romanisch aus- 
sehende, aber erst Ende des 16. Jahrhunderts gefertigte Tauf- 
stein der Abb. 211. Den Schluss des Buches bildet die 
Beschreibung der vorderen und hinteren Vorstadt und des 
Haberbergs. G. Schönermark. 


Die architektonischen Ordnungen derGriechen 
und Römer, herausgegeben von J. M. v. Mauch. 
Achte, durch neue Tafeln vermehrte Auflage nach 
dem Text von L. Lohde neu bearbeitet von 
K. Borrmann. Berlin, Verlag von Wilhelm Ernst 
u. Sohn. 


Die Neubearbeitung der achten Auflage des bekannten, 
für das Studium der antiken Architektur grundlegenden Werkes 
von Mauch erstreckt sich vor allem auf den Text, in welchem 
an einzelnen Stellen weitgehende Untersuchungen und Beweis- 
führungen rein archäologischer Natur gekürzt oder unter- 
drückt sind und mehrfach eine Berichtigung oder Ergänzung 
älterer Anschauungen vorgenommen ist auf Grund der Er- 
gebnisse der lebhaften Ausgrabungs-Thätigkeit der letzten 
Jahrzehnte. Die reichen Ergebnisse dieser Thätigkeit führten 
auch dazu, dem Werke vier neue Stichtafeln hinzuzufügen, auf 
welchen wenigstens einige der wichtigsten in jüngster Zeit 
entdeckten Bauwerke zur Darstellung gebracht werden; hierzu 
zählen der Zeustempel zu Olympia, ferner der Rundbau im 
Asklepios-Heiligthume bei Epidauros und die Stoa des Königs 
Attalos in Athen. Auf einer fünften ebenfalls neu hinzugefügten 
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Tafel ist eine von der früheren Auffassung abweichende 
Wiederherstellung des Gebälkes vom Athene -Tempel in 
Priene versucht, mit der wir uns indessen nicht einverstanden 
erklären können. Die Entfernung zweier Tafeln aus dem 
Werke begründet der Herausgeber damit, dass die darauf dar- 
gestellten Wiederherstellungen durch neuere Untersuchungen 
als überholt anzusehen sind; da es sich dabei aber um zwei 
der wichtigsten Bauwerke der besten griechischen Zeit 
handelt, nämlich um den Parthenon und um das Erechtheion, 
wäre es wlinschenswerth gewesen, dass der Herausgeber die 
ausgeschiedenen Tafeln durch zwei neue, den heutigen An- 
schauungen vollkommen entsprechende ersetzt hätte. Vor 
allem die Darstellung vom Erechtheion vermisst man nur 
ungern, da die eigenartige Anordnung und Ausbildung des 
Bauwerkes bei keinem anderen sich wiederfindet, und da es 
leicht möglich gewesen wäre, auf Grund der kürzlich von 
D’Espouy herausgegebenen ausgezeichneten französischen Auf- 
nahmen eine solche Ergänzung zu beschaffen. Im übrigen ist 
an dem Grundgedanken des Werkes, eine Stillehre der 
griechischen Baukunst im Anschluss an die Tektonik von 
Karl Bötticher zu geben, bei der Neuherausgabe nichts ge- 
ändert worden. Besonders zweckmälßkig erscheint es, dass die 
neuen Theile der achten Auflage zu einem Ergänzungshefte 
zusammengestellt sind, das für sich allein zur Ergänzung 
früherer Auflagen bezogen werden kann. Ross. 





Das neue Universitätsgebäude der Königl. 
Baier. Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg. Veröffentlicht vom Rektorat der 
Universität Würzburg. Würzburg, Verlag der 
Stahel'schen Hof- und Universitätsbuchhandlung. 
Preis 3M. 


Am 28. Oktober 1896 wurde das neue Universitätsgebäude 
in Würzburg eingeweiht, welches dem Jahre lang fühlbaren, 
besonders durch die Entwickelung des medizinischen und natur- 
wissenschaftlichen Studiums entstandenen Platzmangel ab- 
zuhelfen bestimmt ist. Das Gebäude enthält aufser den würdig 
und bedeutend entwickelten Räumen für die Selbstverwaltung 
der Universität, die Aula mit Zubehör und die Hörsäle und 
Lehrräume der rechts- und staatswissenschaftlichen sowie der 
philosophischen Fakultät. Im Namen des akademischen Senates 
hat das Rektorat der Universität das vorliegende Werk heraus- 
gegeben, welches in 1 Titelbilde, 7 Abbildungen in Lichtdruck 
und 4 Grundplänen den Neubau zur Darstellung bringt und 
aulber einem Ueberblick über die Entwickelung der Universität 
Würzburg die Geschichte des Baues und seine Einweihungs- 
feier in ausführlicher Form enthält. Wegen ihrer allgemeinen 
Bedeutung sei aus dem Inhalte besonders die Festrede des 
Rektors Professor Dr. Leube hervorgehoben, in der die 
Geschichte der Universitäten in den Hauptzügen entwickelt 
wird. — Die Geschichte des Neubaues behandelt hauptsächlich 
die langwierigen Vorverhandlungen und macht dann Angaben 
über alle, die am Bau mitgewirkt haben, sowie über die 
einzelnen 00001 und über die Baukosten. Ross. 


Die Gebäude der Neuen Herzogl. Kranken- 
anstaltin Braunschweig, von Hans Pfeifer, 
Herzogl. Regierungs- und Baurath. Braunschweig, 
Verlag von Joh. Heinr. Meyer. 


Das vorliegende kleine Werk, ein Sonderabdruck aus der 
Festschrift zur 69. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte im Jahre 1897, giebt eine kurze Uebersicht der in den 
Jahren 1891 bis 1895 erbauten neuen Krankenanstalt, für die 
nach Berathung mit den leitenden Oberärzten ein gemischtes 
Pavillon- und Korridorsystem in Verbindung mit Isolir-Baracken 
und Pavillons zu Grunde gelegt worden ist. Die einzelnen 
Gebäude sind auf 17 Tafeln und 9 Text-Abbildungen in Grund- 
rissen, Ansichten und Schnitten dargestellt; aın Schlusse des 


Werkchens ist eine Uebersicht über die Kosten gegeben, die 
zu einem Gesammtbetrage von 2065000 Æ veranschlagt 
waren. Ross. 


Berliner Neubauten. Neue Folge. Photographische 
Originalaufnahmen nach der Natur in Lichtdruck, 
von Hermann Rückwardt. Leipzig, Verlag 
von Paul Schimmelwitz. 25 Lichtdrucktafeln. 
(Preis 25 Mark.) 


Zwei Namen, die in Architekten-Kreisen seit längerer Zeit 
bereits einen guten Klang haben, finden sich bei dem vor- 
liegenden Unternehmen vereinigt. Die Architektur-Aufnabmen 
des Königl. Hofphotographen und Architekten Rückwardt 
werden im allgemeinen dem Besten zugezählt, was über- 
haupt auf diesem Gebiete vorhanden ist, und die rührige 
Buchhandlung für Architektur und Kunstgewerbe von Paul 
Schimmelwitz hat in den letzten Jahren manchen glücklichen 
Griff gethan, wobei sie stets durch die Gesammthaltung und 
Ausstattung ihrer Veröffentlichungen erfreute. Alles dieses 
kann auch im vollen Malbe auf das vorliegende Werk bezogen 
werden. Es enthält Berliner Bauten aus der allerneuesten Zeit, 
unter anderen Architekturen von Solf und Wichards, von 
Hochgürtel, ferner anregende Ausführungen von A. Messel, 
die bei aller Einfachheit der Mittel doch mit Geschmack und 
feinem Gefühl entworfen sind, und andere mehr. Als Ver- 
vielfältigungsverfahren tritt in diesem Werke wieder der vor- 
nehme, ausdrucksvolle Lichtdruck auf, dessen gute Eigen- 
schaften vollständig zur Geltung gebracht sind durch die 
geschickten Aufnahmen und die sorgfältig beobachtete und 
gut gewählte Beleuchtung. Es verdient noch besonders err 
wähnt zu werden, dass nicht allein ganze Architekturen auf- 
genommen sind, sondern auch Theile derselben in größserem 
Mafsstabe, so dass jede Einzelheit daran erkannt und studirt 
werden kann. Ross. 


— —— — — — 


Schloss „Fröhliche Wiederkunft“. Heraus- 
gegeben von O. H. P. Silber, Architekt. Leipzig, 
Verlag von Paul Schimmelwitz. 

Das Schloss „Fröhliche Wiederkunft* ist eng verknüpft 
mit der Geschichte des Herzogthums Sachsen-Altenburg und 
seines Herrscherhauses; es wurde erbaut während der Ge- 
fangenschaft, in die der Kurfürst Johann Friedrich der Grofs- 
mlüthige nach der Schlacht bei Mühlberg durch Kaiser Karl V. 
gerathen war, und erhielt seinen jetzigen Namen im Jahre 1552 
bei der fröhlichen Wiederkunft des Kurfürsten aus dieser Ge- 
fangenschaft, nachdem es Ende 1550 im Bau fertig gestellt 
war. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war das Schloss ein 
beliebter Aufenthaltsort der fürstlichen Familie und fürstlicher 
Jagdgesellschaften; seitdem begann sein Verfall, so dass es 
nach und nach ganz in Vergessenheit gerieth, bis es i. J. 1858 
nach den Plänen des herzoglichen Bauinspektors Dr. Zumpe 
in Roda wiederhergestellt wurde. Bei diesen Arbeiten wurde 
die Wiederherstellung genau im Stile der Erbauungszeit be- 
absichtigt, was indessen nur soweit gelungen ist, als es auf 
Grund der damaligen Anschauungen und Kenntnisse über 
mittelalterliche Kunst möglich war. In 54 Aufnahmen giebt 
der Herausgeber auf den 30 Lichtdrucktafeln des vorliegenden 
Werkes eine vollständige Zusammenstellung der äufseren Er- 
scheinung des Schlosses in seiner jetzigen Gestalt und der 
zahlreichen Kunstschätze, die es enthält. Ein kurzer Text mit 
einigen — leider recht oberflächlichen — Bemerkungen über 
die Geschichte des gothischen Stiles, seine Stilarten und Motive, 
enthält zu den Tafeln erläuternde Erklärungen. Ross. 


Schloss Wilhelmsthal bei Cassel. Heraus- 
gegeben von P. Silber, Architekt. Leipzig, 2 
von Paul 090 


In der Nähe von Cassel liegt, umgeben von schönen 
Höhenzügen mit prächtigen - Waldungen, ein -kleines Schloss, 
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das wegen seiner stillen Lage in Fachkreisen bisher wenig 
bekannt war, obgleich es eine der reizvollsten Schöpfungen 
des Rokokostiles ist, welche überhaupt auf deutschem Boden 
vorhanden sind. Im Jahre 1753 wurde dazu der Grundstein 
gelegt durch Wilhelm VIII, Landgrafen von Hessen; er 
wollte sein Schloss errichten lassen nach dem Muster von 


„Klein Trianon“ bei Paris; der Architekt des Schlosses war . 


der Oberbaudirektor de Ry, und bei der ornamentalen Aus- 
schmückung waren thätig der Bildhauer J. A. Nahl und 
dessen Kollege Ruhl. Das Schloss ist im Aeufseren und 
Inneren einheitlich in den Formen des Rokokostiles durch- 
geführt, doch zeigt es bei allem Glanze grolse Einfachheit 
und verbindet damit eine unerschöpfliche Erfindung, vor 
allem aber einen überaus feinen, geistreichen Geschmack in 
der Formgebung. Das Innere des Schlosses, dessen ganze 
Ausstattung tadellos erhalten ist, birgt schöne Möbelstücke, 
viele Gemälde, hauptsächlich Porträts und Allegorien, und 
vor allem eine aufBerordentlich werthvolle Porzellansammlung, 
in der sich alte ostasiatische Prachtvasen, Alt-Meilsner, Fuldaer 
und Höchster Prachtporzellane befinden. Alle diese wenig 
bekannten Kunstleistungen machen das Schloss zu einem 
wahren Schatzkästlein des anmuthigsten Rokoko und zu dem 
Kleinode von Hessen. Der Herausgeber des vorliegenden 
Werkes hat sich nun die dankenswerthe Aufgabe gestellt, 
aus dem reichen Kunstgehalte des Schlosses wenigstens das 
Bedeutendste, besonders das Architektonische weiteren Kreisen 
zugänglich zu machen. Auf dreifsig ausdrucksvollen Licht. 
drucktafeln, die nach guten, vor allem in der Beleuchtung 
der Innenriume gut gelungenen Aufnahmen hergestellt sind, 
giebt er Ansichten des Aeufsern und Innern, ganze Räume 
und einzelne Ausstattungsstücke, Ornamentirung von Wänden 
und Decken und einzelne Ornamentstiicke. In dem be- 
gleitenden Texte wird die Geschichte des Schlosses kurz dar- 
gestellt und zu den einzelnen Tafeln werden die Farben, in 
denen die abgebildeten Räume und ihre Ausstattungsstücke 
gehalten sind, durch kurze Angaben ergänzt. — Allen Künstlern 
und Kunstgewerbetreibenden, die sich mit den Formen eines 
feinen und maisvollen Rokokostiles bekannt machen wollen, 
können wir das Werk angelegentlich empfehlen. Ross. 





Schloss Hummelshain, Sommerresidenz des 
Herzogs von Altenburg. Herausgegeben von 
O. H. P. Silber, Architekt. Leipzig, Verlag von 
Paul Schimmelwitz. 


In dem Jagdreviere Hummelshain, welches am südöstlichen 
Abhange des Thüringer Waldes in der Náhe von Jena gelegen 
ist und seit Jahrhunderten von den sächsischen Kurfürsten und 
den Herzögen von Altenburg stets bevorzugt wurde, haben 
die Architekten Ihne und Stegmüller für den regierenden 
Herzog seit dem Jahre 1880 ein Jagdschloss erbaut, welches 
auch über die Zeit der Jagd hinaus als Sommerresidenz be- 
nutzt wird. Das Aeufkere, ganz in Werkstein ausgeführt, zeigt 
die Formen einer wohlentwickelten deutschen Renaissance; 
der innere Ausbau ist malsvoll, aber würdig, durchweg in 
echtem Materiale hergestellt. Wegen der Einheitlichkeit 
seiner Durchbildung im AeufBeren und Inneren und wegen der 
vollendeten Formgebuug aller Theile verdient das Bauwerk 
die besondere Beachtung aller Baukünstler, und es ist des- 
halb dankbar anzuerkennen, dass der Herausgeber des vor- 
liegenden Werkes die ktnstlerischen Schätze des Schlosses 
weiteren Kreisen zugänglich macht. Er hat zu diesem Zweck 
auf 84 Lichtdrucktafeln 60 Aufnahmen zusammengestellt, in 
denen Ansichten des Aeufseren und seiner Theile, ferner 
Innenräume in ihrer Gesammterscheinung und einzelne Stücke 
derselben, dann Deckenausbildungen und bedeutende Aus- 
stattungsstücke in vorzüglicher Weise zur Darstellung ge- 
bracht sind. Die Tafeln sind von grofser Schönheit und zeigen 
die dargestellten Gegenstände in einem solchen Mafsstabe, 
dass alle Einzelheiten daran deutlich erkannt werden können; 
wir können daher das Werk allen Architekten, Studirenden, 


Kunstfreunden, die sich mit deutscher Renaissance beschäftigen, 
zum Studium und zur Anregung bestens. empfehlen. Boss. 


Neubauten in Nord-Amerika, herausgegeben von 
der Schriftleitung der Blätter für Architektur und 
Kunsthandwerk, Paul Graef, Königl. Bauinspek- 
tor. Mit einem Vorworte von K. Hinckeldeyn, 
Königl. Ober - Baudirektor. Berlin, Verlag von 
Julius Becker. 100 Tafeln in 10 Heften; Preis 
6 Mk. f. d. Heft. 
In den letzten Jahren, besonders seit den Tagen der Welt- 

ausstellung in Chicago im Jahre 1898 hat man in Europa, vor 

allem in Deutschland, den Bauten in Nord-Amerika eine 
erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt, und manche Erscheinung 
an europäischen Bauten ist bereits auf Anregungen zurtick- 
zuführen, die von den jenseits des atlantischen Oceans in den 
letzten Jahrzehnten entstandenen Bauwerken ausgehen. Bisher 
fehlte indessen vollständig ein gutes Studienmaterial über 
das, was drüben geleistet wurde; aufBer einigen Einzelwerken, 
die hervorragende Bauten, wie die Kirchenbauten von 

Richardson, behandeln, gab es nur minderwerthige Sammel- 

werke, die auf Massenabsatz berechnet waren, und gelegent- 

liche Veröffentlichungen kurzer Art in Fachzeitungen, — beides 
nicht geeignet, ein ausreichendes Bild weder von dem Gesammt- 
gebiete, noch von einzelnen Gegenständen zu geben. Mit 

Rücksicht auf diese Umstände ist das vorliegende Werk ent- 

standen; es besteht aus Lichtdrucktafeln, die von erläuterndem 

Texte begleitet sind. Auf den Tafeln werden nach durchweg 

guten Originalaufnahmen Ansichten von Gebäuden und Gebäude- 

theilen, sowie von Innenräumen mit voller Ausstattung wieder- 
gegeben, und zwar handelt es sich in erster Linie um Wohn- 
und Landhäuser aus der Umgebung der grofsen Städte der 

Union, ferner um Kaufhäuser, Kirchen, Lehranstalten und 

andere Öffentliche Gebäude ; aulBserdem sind genaue Grundrisse 

nach den Ausführungszeichnungen der Architekten in einheit- 
lichem Malsstabe dargestellt, und zwar die Grundrisse der 

Wohn- und Landhäuser im Mafsstab 1:400, die der öffent- 

lichen Gebäude im Mafsstab 1:500. Im Texte werden nach 

den Mittheilungen der Architekten kurze zuverlässige Angaben 
über Herstellungsart, Baukosten und dergl. gemacht, deren 

Beigabe sehr willkommen ist, um so mehr als sie bei anderen 

architektonischen Veröffentlichungen so oft vermisst werden. 

Das Werk wird eingeleitet durch ein Vorwort des Künigl. 

Ober- Baudirektors K. Hinckeldeyn, der als ehemaliger 

technischer Attaché bei der Kaiserl. Deutschen Botschaft in 

Washington Gelegenheit hatte, aus eigener Anschauung das 

Wesen der neuen amerikanischen Baukunst kennen zu lernen. 

Durch die sorgfältige Vorbereitung, die gediegene Ausstattung 

und die schöne Wiedergabe der dargestellten Gegenstände 

bietet das Werk ein aufserordentlich reiches Studienmaterial, 
welches indessen — wie wir aus dem Vorworte mit besonderer 

Zustimmung hervorheben — nicht Vorbilder zur kritiklosen 

Nachahmung geben, sondern dem urtheilsfähigen Architekten 

fruchtbare Anregung zur selbständigen Verwerthung gewähren 

will. | Ross. 


Das Bauernhaus in Niederósterreich und 
sein Ursprung, von A. Dachler. Wien. Verlag 
von L. W. Seidel u. Sohn. 


Die Frage nach dem Ursprunge des Bauernhauses und 
nach seiner Entwickelung, die gegenwärtig in Deutschland in 
grolsem Mafsstabe behandelt wird, hat auch in anderen Ländern 
grofse Aufmerksamkeit und Beachtung gefunden, und eine 
Anzahl von Einzelstudien sind mit Behandlung eines besonders 
abgetrennten Gebietes darüber angestellt worden. Die vor- 
liegende Schrift, ein Sonderabdruck aus den Blättern des 
Vereines für. Landeskunde von Niederösterreich, beschäftigt 
sich mit demselben Gegenstand und mit einem Gebiete, welches 
besonders bemerkenswerth dadurch ist, dass so viele Volks- 
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stimme nach einander dort ihren Einfluss ausübten. Es folgten 
hier aufeinander romanisirte Kelten, Bajuvaren, Franken, 
Magyaren, Hussiten, Türken und Schweden, und die daraus 
entstehenden Vorgänge bei der politischen Entwickelung des 
Landes übten auf die Gestaltung des Bauernhauses einen 
grofsen Einfluss aus, dessen Einwirkung im Einzelnen vom 
Verfasser untersucht wird. Er unterscheidet dabei zwei Haupt- 
formen, die bajuvarische und die fränkische und zieht als 
unterscheidendes Merkmal hauptsächlich die Stellung des 
Stalles zum Wohngebäude heran. Die Einzelformen der 
Höfe, als Streckhof, Hakenhof, Drei- und Vierseithof, Reihenhof, 
Paarhof und Haufenhof werden aus den besonderen Umständen 
einzeln entwickelt. Auf drei Tafeln hat der Verfasser die 
verschiedenen Bauernhausgrundrisse zusammengestellt, und 
eine Karte von Nieder-Oesterreich zeigt die einzelnen Ver- 
breitungsgebiete. Ross. 


Entwürfe zumeist ausgeführter landwirth- 
schaftlicher Gebäude aller Art, von Alfred 
Schubert. Stuttgart, Verlag von Eugen Ulmer. 
1 bis 8 Lieferungen, jede zu 3 Mark. 


Unter den vielen Werken, die über landwirthschaftliches 
Bauwesen vorhanden sind, zeichnet sich das vorliegende vor allem 
dadurch aus, dass die darin enthaltenen Entwürfe meist unmittel- 
bar aus praktisch gegebenen Bedingungen entstanden sind und 
nicht an theoretisch zusammengestellte Umstände anschliefsen. 
Da die behandelten Fälle bei landwirthschaftlichen Anlagen 
und Betrieben vielfach in ähnlicher Form sich wiederholen, 
gewinnt das Werk für Landwirthe und Bautechniker eine be- 
sondere Bedeutung. Die Tafeln enthalten in guter zeich- 
nerischer Wiedergabe eine vollständige Darstellung der ver- 
schiedenartigen Gebäude in Grundrissen, Ansichten und Schnitten; 
dabei ist ein Mafbsstab gewählt, der hinreichend grofs ist, um 
alle Einzelheiten erkennen zu lassen. Jedem Entwurf ist ein 
erläuternder Text beigegeben, der die Hauptgesichtspunkte 
erklärt, nach denen die Grundrisse ausgebildet sind, ferner die 
wichtigsten Konstruktionen und Baumaterialien mittheilt und 
Angaben über die Baukosten enthält. Besonders wichtige 
Theile und Konstruktionen sind als Einzelheiten in gröfßerem 
Mafsstab auf den Tafeln dargestellt. Da der Verfasser seit 
längeren Jahren auf dem Gebiete des landwirthschaftlichen 
Bauwesens als Ausführender, Lehrer und Schriftsteller erfolg- 
reich thätig gewesen ist, stand ihm bei der Ausarbeitung des 
Werkes eine reiche Erfahrung zur Seite, und wir können es 
daher Landwirthen, Architekten, Baubeamten, Bauunternehmern, 
sowie technischen und landwirthschaftlichen Schulen zum prak- 
tischen Gebrauch angelegentlich empfehlen. Ross. 


Baukunde des Architekten. Bearbeitet von den 
Herausgebern der Deutschen Bauzeitung und des 
Deutschen Baukalenders. Erster Theil. Aufbau der 
Gebäude. Vierte Auflage. Berlin, Kommissions-Verlag 
von Ernst Toeche. Preis 12 Mark. 


Zu der geringen Zahl von ausgezeichneten Handbtichera, 
welche dem Architekten beim Entwerfen und bei Ausführungen 
geradezu unentbehrlich geworden sind, gehürt in erster Linie 
die Baukunde des Architekten, von der gegenwärtig eine Neu- 
auflage bearbeitet wird. Der erste Theil des Werkes, der 
den Aufbau der Gebäude behandelt, ist bereits erschienen und 
zeigt der vorhergegangenen Auflage gegenüber einige bedeut- 
same Aenderungen und Erweiterungen. Zunächst sind die 
Kapitel, welche die Rücksichten auf Feuersgefahr und Verkehrs- 
sicherheit in den Gebäuden behandeln und die bisher im 
zweiten Theile, dem Ausbau der Gebäude enthalten waren, 
in den ersten Theil hineingenommen; ferner sind in der neuen 
Auflage die Baumaterialien und Baukonstruktionen nach ihren 
gesundheitlichen Eigenschaften behandelt worden, wodurch ein 
neuer Abschnitt entstand, der zum Theil das enthält, was 
bisher an verschiedenen Stellen nur beiläufig erwähnt wurde, 


zum Theil ganz neu ausgearbeitet und hinzugoftigt ist. Auch 
an verschiedenen Kapiteln des Buches sind Erweiterungen vor- 
genommen worden, sodass die neue Auflage wesentlich ver- 
grüfBert erscheint und jetzt einheitlich alles in sich vereinigt, 
was mit dem Aufbau der Gebäude, d. i. mit dem Rohbau, in 
Zusammenhang steht. — Ross. 


Architektonik der Frührenaissance, von Dr. 
Rudolf Adamy, Professor an der Technischen 
Hochschule in Darmstadt. Hannover; Helwing’sche 
Verlagsbuchhandlung. Preis 8 Mark. 2 


Der vorliegende Band bildet einen Theil des Gesammt- 
werkes, in dem die Architektonik auf historischer und ästhe- 
tischer Grundlage entwickelt wird. Nachdem in den ersten 
beiden Bänden (s. 1890, S. 387) das Werk bis zum Schlusse 
des Mittelalters geführt ist, soll der dritte Band die Architek- 
tonik der Renaissance und der Neuzeit behandeln; die erste 
Abtheilung davon ist der Frührenaissance gewidmet. Es wird 
darin zunächst in der lebendigen, treffenden und klaren Dar- 
stellungsweise, die den Verfasser überhaupt auszeichnet, ein 
Ueberblick über die Kulturbewegung im 15. Jahrhundert ent- 
wickelt und daran eine Schilderung des Auftretens der Re- 
naissance in Italien und der damit zusammenhängenden Kunst- 
theorien geknüpft. Weiterhin kommen dann die technischen 
Grundlagen, die Formensprache, der Kirchenbau sowie die 
privaten und öffentlichen Profanbauten der Friihrenaissance 
zur Darstellung, und den Beschluss des Bandes macht der 
Verfasser mit dem durchaus gelungenen Versuche, die ersten 
Anfänge der Renaissance aufserhalb Italiens unmittelbar an 
die italienische Frührenaissance anzuknüpfen, wodurch die 
ganze Darstellung der Bewegung an Einheit und Uebersicht- 
lichkeit gewinnt. Die 89 Abbildungen in Zink-Hochätzung 
dienen zur Wiedergabe und Erläuterung der wichtigsten im 
Texte besprochenen Gegenstände, und bei der Vollständigkeit, 
die das Werk hierdurch erlangt, kann es nicht nur dem 
Architekten, sondern auch jedem Freunde der Baukunst und 
Kunstgeschichte angelegentlichst empfohlen werden. Ross. 


Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, ihre 
Anlage, Bepflanzung und Pflege, von Carl Hampel, 
Königl. Gartenbaudirektor. Berlin, Verlag von Paul 
Parey. Verlag für Landwirthschaft, Gartenbau und 


Forstwesen. Preis 6 Mark. 

Die grofse Bedeutung, die heutzutage allgemein den Baum- 
anpflanzungen und Gartenanlagen in Strafsen und auf öffent- 
lichen Plätzen sowohl in gesundheitlicher Beziehung, als auch 
zum Zwecke der Verschönerung beigelegt wird, hat den Ver- 
fasser bestimmt, alle die dabei in Frage kommenden Umstände 
in dem vorliegenden Werke zusammenzustellen. Er behandelt 
dabei zunächst die gärtnerische Ausschmückung der Städte im 
allgemeinen und die wirksamste Art und Weise der Baum- 
anpflanzungen in Strafsenztigen; hiernach giebt er eine Dar- 
stellung der Behandlung von Promenaden und Vorgirten und 
wendet sich dann dem Hauptabschnitte des Werkes zu, nämlich 
der Ausstattung Öffentlicher Plätze. Nach den hierfür zur 
Verfügung stehenden Mitteln an Geld und Pflanzen theilt er 
dieselben in drei Gruppen: 1) Schmuckplätze vornehmen 
Charakters und in kiinstlerischer Ausstattung; 2) Schmuck- 
plätze in guter Ausstattung mit besonderer Berücksichtigung 
der Verkehrsverhältnisse; 3) Schmuckplätze in einfacher Aus- 
stattung mit besonderer Einrichtung von Spielplätzen. Auf 
den 24 gut gezeichneten und klar vervielfältigten Tafeln des 
Werkes werden die verschiedenen Fälle in einer grofsen 
Anzahl von Beispielen mit Berücksichtigung der verschiedensten 
Umstände dargestellt, und dabei ist neben den architektonisch- 
formalen besondere Aufmerksamkeit den rein gärtnerischı- 
botanischen Bedingungen zugewandt, sodass das Buch eine 
werthvolle Ergänzung zu den Werken von Stübben, Henrici 
und Camillo Sitte bildet. Ross. 
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Der Formenschatz, Jahrgang 1897. Herausgegeben 
von Georg Hirth, München. G. Hirth’s Verlag. 
Jährlich 12 Hefte. Preis 15 Mark. 


Wir haben wiederholt (vgl. 1897, .S. 622) auf dies aus- 
gezeichnete Sammelwerk aufmerksam gemacht. Der nun voll- 
ständig vorliegende 21. Jahrgang giebt uns willkommene 
Gelegenheit, das Werk allen Künstlern, Kunstfreunden und 
Gewerbetreibenden aufs wärmste zu empfehlen. Gerade in 
unseren Tagen, wo auf dem Gebiete der künstlerischen und 
kunstgewerblichen Veröffentlichungen eine Menge von Werken 
sich breit macht, die in übertriebener Hast der sogenannten 
„Neuen Kunst“ sich verschrieben hat, fällt es um so wohl- 
thuender auf, dass der Formenschatz seine vornehme 
Haltung bewahrt, und dafs der Herausgeber, unbeirrt von 
der Modeströmung, mit derselben Vielseitigkeit, demselben 
sicheren und weiten Blick und demselben feinen Geschmack 
sein Werk weiterführt, Aus dem reichen Inhalte des vor- 
liegenden Jahrganges wollen wir nur bervorheben, dass darin 
neben allgemeinen Ornamenten und Dekorationsmotiven, Intar- 
sien, Buchverzierungen, Niello- und Tauschir-Arbeiten, Vignetten, 
Rahmen und Zierschildern auch Heraldik und Verwandtes, Wehr 
und Waffen dargestellt sind; ferner sind darin enthalten 
äufsere und innere Architekturen und Architekturtheile, Werke 


der Plastik, Monumente, Brunnen, Möbel, Gefälse und anderes 


Geräth, Goldschmiedarbeiten, allegorische und dekorative Dar- 
stellungen, ferner Nachbildungen nach Gemälden, Stichep, 
Studien und Handzeichnungen und dergleichen mehr. Ross. 


Gesundheitliche Ansprüche an militärische 


Bauten. Bearbeitet von Dr. C. E. Helbig, Ober- 
stabsarzt a. D. in Dresden. Mit 9 Abbildungen im 
Texte. Preis 1,20 .4. Handbuch der Hygiene, 
berausgegeben von Dr. Th. Weyl in Berlin. 
VI. Bd., 5. Lfg. Verlag von Gustav Fischer 
in Jena 1897. 


Das Buch stellt in knapper, aber gediegener und er- 
schüpfender Form die Anforderungen zusammen, welche an 
die Kasernen und Festungen nebst ihren Nebengebäuden in 
gesundheitlicher Richtung erhoben werden müssen, und giebt 
Vergleiche derselben mit dem bisher an Bauausführungen 
dieser Art Erreichten. Sowohl die Gesammtanlagen, wie die 
Einzeltheile dieser Bauwerke, vornehmlich Mannschaftszimmer, 
Schlafsäle, Krankenstuben, Speisesäle, Küchen, Bäder, Aborte 
und Stallungen haben eine volle Berücksichtigung erfahren. 
Nur in Hinsicht auf die Bauart der Treppen, Wände, Zwischen- 
decken, Aborte u. a. hat der Verfasser als Nichttechniker es 
mit Recht vorgezogen, sich auf die eingehenden Darlegungen 
zu beziehen, welche in anderen Theilen dieses Handbuchs 
von Fachmännern gegeben sind (so namentlich auf die 2. Abt. 
des 4. Bandes, S. 535 ff. „Das Wohnhaus“). Die Schrift wird 
jedem Baubeamten und Architekten höchst willkommenen An- 
halt bieten, welcher mit dem Entwurf oder der Ausführung 
derartiger Anlagen betraut wird. H. Chr. Nufsbaum. 


—— 5 


Traité pratique de la construction des 
égouts; leurs dispositions, procédés employés par 
leur construction, metrage des travaux, application 
des prix; par Jules Hervieu, conducteur des 
ponts et chaussées, chef de circonscription au service 
municipal des travaux de Paris; précédé d'une 
préface par Raynald Legouéz, ingenieur des ponts 
et chaussées, chargé du service des égouts de Paris. 
Paris chez Baudry et Cie., 1897. 


Der Verfasser des Vorwortes ist iiberżeugt von der Ueber- 
legenheit der Pariser Kanäle mit ihren grofsen, überall zu- 
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ginglichen, auch andere Leitungen beherbergenden Quer- 
schnitten gegentiber den ,canalisations mesquines* in England 
und Deutschland, welche kaum für gewöhnliche Zeiten aus- 
reichen und bei starken Regenglissen unfähig sind, die Wasser- 
massen aufzunehmen. Deshalb hält er es für wichtig, dass 
die Pariser Kanalbauten auch in ihren aus langer Erfahrung 
hervorgegangenen und erprobten Einzelheiten weiteren Kreisen 
vorgeführt werden, um die Nachahmung zu erleichtern. Er 
empfiehlt das Werk seines Untergebenen Hervieu als die Ver- 
lautbarung eines erfahrenen Praktikers. . Aber auch ohne das 
Pariser Kanalsystem an sich zu bewundern, wird der aufmerk- 
same Leser in dem Hervieu'schen Buche vieles Lehrreiche und 
Werthvolle finden. | 

Das Pariser Kanalnetz, zu Anfang des Jahrhunderts nur 
26 km Kanäle umfassend, ist, seit Belgrand mit Meisterhand 
die grolsen Linien von Neuem entworfen und den Auslass- 
kanal von Asnières angelegt hat, von dessen Nachfolgern 
methodisch ausgebaut worden und besitzt heute eine Länge 
von 987 km; noch fehlen 163 km zu seiner Vollendung. Durch 
das Gesetz vom 10. Juli 1894 ist die Einleitung aller Haus- 
abwässer und Fäkalien gesetzlich vorgeschrieben, und zwar 
gegen den Widerstand einer Minderheit von Gelehrten und 
Ingenieuren, welche das Tout à l’&gout hygienisch und wirth- 
schaftlich verurtheilen, sowie der Vertretung der Hausbesitzer, 
welche sich bis heute wegen der Kosten gegen die Herstellung 
der Hauskanalisationen stráuben. Die Umwandlung des Pariser 
Kanalnetzes in ein eigentliches Schwemmkanalnetz erfordert 
aber doch erhebliche Verbesserungen und Ergünzungen, für 
deren Ausführung die Stadt Paris zur Aufnahme einer Anleihe 
von 117 Millionen Franken ermächtigt wurde. Eine groe 
Zahl von Spülbehältern, zum Theil selbstthätig, ist als uner- 
lässlich befunden worden, um die Arbeit der Reinigungsmann- 
schaften zu unterstützen. Bis zur bevorstehenden Weltaus- 
stellung hofft die „unerreichbare“ Hauptstadt Frankreichs das 
Riesenwerk zu vollenden und alsdann ihren Besuchern mit 
berechtigtem Stolze vorzufiihren. 

Von den beiden Abtheilungen des Buches bezieht sich die 
eine auf die allgemeine Anordnung der Kanäle und ihres 
Zubehörs, die zweite auf die Ausführung, Ausmessung und 
Kostenberechnung. Die allgemeine Anordnung erstreckt sich 
nicht auf den Entwurf des ganzen Netzes, sondern auf die 
örtliche Unterbringung, die Querschnittsbestimmung, die Kon- 
struktionseinzelheiten, die Verbindungen, die Einläufe, die Ein- 
steigschächte, die Spülvorrichtungen usw. Auch über Rohr- 
kanäle wird Einiges mitgetheilt, jedoch durchaus ohne Er- 
schöpfung des Gegenstandes. Leidet die ganze erste Abtheilung 
dadurch, dass die Pariser Art zu ausschliefslich sich bemerkbar 
macht, sogar unter Empfehlung mancher veralteten Eigen- 
thümlichkeiten, so führt der Verfasser uns in der zweiten 
Abtheilung in anschaulicher und trefflicher Weise in die Aus- 
führung selbst hinein, erörtert und löst die vorkommenden 
Schwierigkeiten und legt namentlich die in Paris erprobten 
Methoden des Stollenbaues deutlich dar. Er beschreibt und 
würdigt dann eingehend die verschiedenen Baustoffe, ihre 
Zubereitung und Verwendung und erörtert alle einzelnen 
Arbeitsvorgänge sowie die Preisermittelungen. 

Im Anhange werden das oben erwähnte Gesetz vom 10. Juli 
1894 und dessen Ausführungsdekret wörtlich abgedruckt, sowie 
eine Reihe sonstiger Pariser Vorschriften, Bedingungen und 
Formulare mitgetheilt. 

Wir haben es sonach mit einem aus rein praktischen 
Gesichtspunkten verfassten und für die unmittelbare praktische 
Anwendung bestimmten Werke zu thun, dessen Werth gróf&er 
sein würde, wenn es sich nicht auf dem ausschliefslichen 
Boden von Paris bewegte. J. Stübben. 


Die Eisenbahn-Technik der Gegenwart; 
herausgegeben von Blum, Geh. Baurath, Berlin; 
vonBorries, Reg.- und Baurath, Hannover; Bark- 
hausen, Geh. Regierungsrath und Professor an der 


185 


Technischen Hochschule Hannover. C. W. Kreidel’s 
Verlag, Wiesbaden. 


Von dem unter Mitwirkung angesehener Eisenbahn-Fach- 
leute herausgegebenen Werke liegen aufser dem zuerst er- 
schienenen ersten Theile des Abschnitts A des ersten Bandes, 
welcher die Lokomotiven behandelt (s. 1897, S. 112), weiter 
vor: Zweiter Band, Eisenbahnbau; Erster Abschnitt: Linien- 
führung und Bahngestaltung; Zweiter Abschnitt: Oberbau, 
bearbeitet von Paul, Lippstadt; Schubert, Sorau; Blum, 
Berlin; Zehme, Nürnberg. 

Erster Band, Eisenbahn-Maschinenwesen; Erster Abschnitt, 
Zweiter Theil: „Die Wagen, Bremsen und sonstigen Betriebs- 
mittel“, bearbeitet von Borchart, Berlin; von Borries, 
Hannover, Halfmann, Essen; Kohlhardt, Berlin; 
Leifsner, Berlin; v. Littrow, Villach; Patte, Hamburg; 
Reimherr, Altena; Schrader, Berlin und Zehme, 
Nürnberg. 

Auch diese Theile des hervorragenden Werkes be- 
weisen, dass die Herausgeber die Aufgabe, welche sie sich 
stellten, in vorzüglicher Weise gelöst haben. Das jetzt Er- 
reichte und Mafsgebende ist eingehend behandelt und alles 
für den in der Praxis stehenden Eisenbahn-Techniker Ent- 
behrliche, wie die geschichtliche Entwickelung und die über- 
wundenen Entwickelungsstufen fortgelassen worden. Jedoch 
ist der Einfluss der durchlaufenen Entwickelungsstufen über- 
all zum Ausdrucke gelangt. Besondere Anerkennung verdient 
die gute Herstellung der zahlreichen Zeichnungen in der Gestalt 
von Textabbildungen, welche den Gebrauch des Werkes wesent- 
lich erleichtern. Ein buchstäblich geordnetes Inhaltsverzeichnis 
wird mit jedem vollen Bande ausgegeben. 

Auf den reichhaltigen Inhalt hier näher einzugehen, würde 
zu weit führen; es mag genügen, der Ueberzeugung Ausdruck 
zu geben, dass das Werk in Fachkreisen sich rasch Eingang 
verschaften wird. Dasselbe kann sowohl dem erfahrenen 
schaffenden Fachmann, als auch den jüngeren Fachgenossen 
nach vollendetem Studium bestens empfohlen worden. 

A. Becké. 


Bau und Betrieb elektrischer Bahnen; An- 
leitung zu deren Projektirung, Bau und Betriebs- 
fihrung. Von M. Schiemann; 2. vermehrte Auf- 


lage. Leipzig, Oskar Leiner, 1898. (Preis 

12 M.) 

Der ersten Auflage des vorliegenden Werkes, die 1896, 
S. 389 empfehlend besprochen wurde, ist schon nach 2 Jahren 
die zweite Auflage gefolgt. Diese Thatsache allein ist wohl 
schon ein Beweis für die Anerkennung, deren sichSchiemann's 
Buch in den Kreisen der Betheiligten zu erfreuen hat. Dem 
1896 Gesagten ist Wesentliches nicht hinzuzufügen; der raschen 
Entwickelung entsprechend, welche die Technik der elek- 
trischen Bahnen nimmt, hat auch in der neuen Auflage des 
vorliegenden Werkes Vieles erweitert und vervollständigt 
werden müssen. Gewiss wird das Buch auch in seiner neuen 
erweiterten Gestalt bei fleilkigem Studium recht vielen Nutzen 
stiften. Blum. 


Elektrische Fernschnellbahnen der Zukunft; 
populär -volkswirthschaftliche Eisenbahnskizze von 
M. Schiemann. Leipzig, Oskar Leiner, 1897. 


Der Verfasser bemüht sich, auf 55 Seiten in grolsen Zügen 
die angeblichen oder wirklichen Mängel der heutigen, mit 
Dampf betriebenen Eisenbahnen und die Vorzüge des elek- 
trischen Betriebes auch für den Fernverkehr darzulegen. 
Wenn er in der Einleitung selbst zugiebt, seine Darstellung 
möge vielleicht stellenweise phantastisch erscheinen, so wird 
er es dem Unterzeichneten nicht verübeln, wenn Jener dieser 
Auffassung leider voll beipflichten muss und es daher nicht 
zu verstehen vermag, wie ein wissenschaftlich auf der Höhe 
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der Zeit stehender Techniker eine solche phantastische Dar- 
stellung „dem Laien zur Erkenntnis“ empfiehlt. 

Der Verfasser wirft dem heutigen Dampfbetrieb auf den 
Eisenbahnen vor, lange Züge in geringer Zugfolge zu fahren, 
wodurch weder dem Verkehre gedient, noch der Wagenpark 
ausreichend ausgenutzt werde, und will beiden Uebelständen 
durch kurze, elektrisch betriebene, sich in geringen Zeitab- 
ständen folgende Züge abhelfen. Er tibersicht aber dabei, 
dass manche unserer stark belasteten Hauptbahnen schon 
heute lange Ztige mit so dichter Zugfolge zu befördern 
haben, dass eine so weit gehende Verkürzung der Züge, wie 
sie naeh dem heutigen Stande der Elektrotechnik als noth- 
wendig oder doch als dringend erwünscht bezeichnet werden 
muss, um die betriebstechnische und wirthschaftliche Ueber- 
legenheit des elektrischen gegenüber dem Dampfbetriebe zu 
gewährleisten, einfach unmöglich ist. So werden z. B. zwischen 
Lehrte und Wunstorf in 24 Stunden auf jedem Gleise 61 Züge 
mit etwa 4000-4500 Achsen gefahren, und manche Strecke im 
Westen ist noch erheblich stärker belastet. Nimmt man 
für den elektrischen Betrieb mit dem Verfasser Züge von je 
2—3 Wagen, also höchstens 12 Achsen an, so müssten täglich 
etwa 360 Züge auf jedem Gleise gefahren werden, was eine 
Vierminuten-Zugfolge bedingen würde. Eine solche ist aber 
bei Zügen verschiedener Geschwindigkeit undurchführbar. 
Der Verfasser will zwar alle Züge mit gleicher Geschwindig- 
keit fahren, das wiirde aber bei Fernbahnen ohne schwerste 
Beeinträchtigung der Verkehrsinteressen doch niemals zu er- 
reichen sein. Er nimmt an, dass alle Züge eine Geschwindigkeit 
von etwa 100 km/st besitzen und will grundsätzlich ale Stamm. 
züge nur Schnellzüge fahren, die also auf den kleineren und 
mittleren Zwischenstationen nicht anhalten. Um aber auch 
den Verkehr dieser Stationen zu bedienen, soll von jeder 
solchen Zwischenstation aus jedem Stammzuge ein Ortswagen 
folgen und ihn während der Fahrt einholen, worauf dann, 
gleichfalls während der Fahrt, der Uebergang der Reisenden, 
das Ueberladen des Gepücks, bei Gliterztügen also auch wohl 
das Ueberladen der Güter stattfindet. Um das möglichst zu 
erleichtern, sind durchweg Wagen mit Seitengang voraus- 
gesetzt. Dieser Ortswagen wird auf der nächsten Station ab- 
gehängt — immer während der Weiterfahrt des Stammzuges 
— und vermittelt dann bei dem nächsten Stammzuge der ent- 
gegengesetzten Richtung in ähnlicher Weise den Verkehr 
nach seiner Heimathstation, wo er zurückbleibt. Der Stamm- 
zug fáhrt also mit 100km/st; damit ihn der Ortswagen ein- 
holen kann, wird dieser also, unter Preisgabe der einheitlichen 
Geschwindigkeit, mit grüfserer Geschwindigkeit folgen 
müssen; nehmen wir an mit 120 *m/sct, die nach der Durchfahrt 
des Stammzuges zunächst aus dem Ruhezustande miglichst rasch 
erreicht und dann allmählich bis zum Augenblicke des Zu- 
sammentreffens wieder auf 100 km/st, ermäfsigt werden muss. 
Hierzu wird aber eine Zeit von 200—300 Sekunden nothwendig 
sein, dazu für das Uebersteigen der Reisenden usw. mindestens 
noch weitere 120 Sekunden, giebt 320—420 Sekunden, in welcher 
Zeit der Stammzug 8,s—11,;*™ zurücklegt. Die Entfernung 
der Stationen geht aber vielfach bis auf 3 und noch weniger 
Kilometer herab, wo bleiben da die Ortswagen aller Zwischen- 
stationen, oder soll immer einer dem anderen folgen, oder soll 
bei dichterer Stationslage ein Ortswagen mehrere Stationen 
bedienen, also auf diesen halten? Wie soll das aber bei 
gleichmäfsiger Geschwindigkeit möglich sein? Und welche 
aufBerordentliche Betriebsgefahr, wenn sich Stammzug und 
Ortswagen in schliefslich zu Null herabgehendem Abstande bei 
der hohen Geschwindigkeit folgen und wenn der vordere Zug 
aus irgend einem Anlasse plötzlich zum Halten oder zu wesent- 
lich verminderter Geschwindigkeit kommt! Aber wenn man 
wirklich beim Personenverkehr über alle diese Bedenken hin- 
wegkäme, wie soll ein derartiger Betrieb beim Güterverkehre 
möglich sein, der doch auf fast allen unseren Hauptbahnen 
an Wichtigkeit und Bedeutung den Personenverkehr so weit 
übertrifft? Das übersehen die Elektrotechniker nur zu leicht 
wie sie auch bei ihren Annahmen oft das Bedürfnis nach 


13 


187 


vielen langen Zügen bei starkem Personenverkehre, z. B. 
auf den Berliner Stadtbahn- und Vorortstrecken, aufBer Acht 
lassen. 

Es würe ja recht erfreulich, wenn die Elektrotechnik 
auch dem Fernbahnbetriebe bald die Möglichkeit gäbe, die 
Dampflokomotive durch etwas Besseres zu ersetzen, aber 
einstweilen sind wir anscheinend noch nicht so weit, und aus 
betriebstechnischen Gründen scheint es mir nothwendig, zu 
verlangen, dass für den Fermbahnbetrieb von der Strom- 
zuführung von Aufsen überhaupt abgesehen und die selb- 
ständige Beweglichkeit, die wir jetzt in der Dampfloko- 
motive besitzen, nicht aufgegeben, vielmehr auf eine möglichst 
grofse Zahl von Fahrzeugen ausgedehnt werde. 

Aber auch bei elektrischem Betriebe wird an der heutigen 
Betriebsweise unserer Fernbahnen, an der Unterscheidung der 
Züge nach den von ihnen zu bedienenden verschiedenen Ver- 
kehrsbedürfnissen und den daraus entspringenden verschiedenen 
Geschwindigkeiten Wesentliches kaum geändert werden können. 

Blum. 


Die elektrische Stadtbahn in Berlin von Siemens 
& Halske; v. Baltzer, Berlin, Jul. Springer, 
1897. 


Der vorliegende Sonderabdruck einer ausführlichen Dar- 
legung des geplanten Unternehmens in der Zeitschrift für 
Kleinbahnen wird gewiss weiten Kreisen hochwillkommen 
sein. Die Darstellung giebt ein Bild der geschichtlichen Ent- 
wickelung des bedeutsamen Unternehmens, seiner Linien- 
führung, sowie der wichtigsten baulichen und Betriebseinrich- 
tungen und reiht an die Besprechung der in Ausführung 
begriffonen Hochbahn eine Beschreibung der im Anschluss an 
diese geplanten Unterpflasterbahn an, durch welche das Innere 
der Reichshauptstadt ein neues überaus wichtiges Verkehrs- 
mittel erhalten soll. 

Ausführungen wie die vorliegenden sind in Deutschland 
noch ganz neu, sie werden aber voraussichtlich in unseren über- 
mäfsig rasch wachsenden Grofsstädten bald Nachfolge finden; 
um so dankbarer kann man dem Verfasser sein, dass er ihre 
eigenartige Durchbildung mit seiner Veröffentlichung den 
weitesten technischen Kreisen bekannt giebt. Blum. 





Handbuch für Stationsbeamte; bearbeitet vom 
Vorstande der Königl. Eisenbahn-Bauinspektion VII 
Berlin, A. Herr, Königl. Reg.- und Baurath. 
Preis 50 ff. Verlag von Wilh. Ernst & Sohn, 
Berlin. 

Aus den zahlreichen Vorschriften und Anweisungen für 
Betriebsbeamte sind in oinem nur 23 Seiten starken Auszuge 
diejenigen zusammengestellt und theilweise erläutert, welche 
hinsichtlich des &äufseren Betriebsdienstes von besonderer 
Wichtigkeit sind. Es ist keine der für die Handhabung und 
die Sicherheit des Betriebes in erster Linie in Frage kommen- 
den Bestimmungen vergessen worden. Der Beamte kann das 
Büchlein bequem in der Brusttasche bei sich tragen, ist also 
gegebenen Falls sofort in der Lage, nochmals in die erlassenen 
Vorschriften Einsicht zu nehmen, bevor er seine in den meisten 
Fällen unverzüglichen Anordnungen trifft. Wenn man erwägt, 
dass die grofse Verantwortlichkeit des Stationsbeamten im 
Augenblicke der Gefahr noch wächst und dass von den zahl- 
reichen vorgekommenen Unfällen ein Theil auf die Verwirrung 
und Kopflosigkeit der Beamten zurückzuführen ist, so kann 
das Büchlein unter Umständen sogar zu einem Retter in der 
Noth werden. Als Helfer wird es sich immer in Zeiten, welche 
Verkehrsstörungen im Gefolge haben, bei Wolkenbrüchen, 
Schneeverwehungen u. 8. w. bewähren. Die dann unvermeid- 
lichen Zugverspätungen, Verlegungen der Zugkreuzungen und 
Ueberholungen, Ausbleiben der Ztige u. s. w. sind sämmtlich 
behandelt. Dem Meldeverfahren bei Unfällen ist besondere 
Sorgfalt gewidmet. 
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Bei dieser Gelegenheit mag auch an die vor mehreren 
Jahren Monate lang herrschende Influenza-Epidemie erinnert 
werden, Den oberen Betriebsbeamten machten die fortgesetzt 
einlaufenden Meldungen über Erkrankungen der Stations- 
beamten nicht wenig zu schaffen, in vielen Fällen mussten 
Bureaubeamte zur Aushülfe auf die Stationen geschickt werden, 
die zwar den äufßeren Dienst kennen gelernt, aber seit längerer 
Zeit ihn nicht mehr ausgeführt hatten. Damals hätte das 
Werkchon vortreffliche Dienste leisten können. Aber ganz 
abgesehen von solchen außsergewöhnlichen Verhältnissen kann 
das Büchlein allen am äufseren Betriebsdienste betheiligten 
Beamten als die Dientkenntnis fördernd bestens empfohlen 
werden. A. Becké. 


Crugnola, G., ,L'esereizio governativo delle 
strade ferrate", Turin 1894, bei Camilla 

& Bertolero, Sonderabdruck aus „L’ingegneria 

civile". . 

Der Verfasser bespricht zunächst die von Cottrau 1892 
veröffentlichten Schriften „Appunti sulle convenzioni de 
1885" und „Lo stato ferroviero* und zeichnet dabei in kurzen 
Zügen das Bild, das im Anfange der Wer Jahre der Staats- 
bahnbetrieb in Ungarn, Oesterreich und Deutschland (hier ist 
richtiger „Preufken“ zu setzen) bot. Es wird klar gelegt, in 
welcher Weise der ungarische Personen-Zonentarif von 1889 
sich von dem österreichischen von 18% sowohl in den Gründen 
und Zwecken, die bei der Einführung dieser Tarife mafbgebend 
waren, als auch in den Ergebnissen unterscheidet, die diese 
einschneidenden Aenderungen gehabt haben; dann wird des 
Näheren erörtert, wie sich der Staatsbahnbetrieb in Preufsen 
seit der grofsen Eisenbahn-Verstaatlichung entwickelt hat. 
Vortbeile und Nachtheile der verschiedenen Einrichtungen 
werden dabei kurz, aber treffend geschildert. Dann stellt 
sich der Verfasser die Frage, welche Art des Betriebes dar- 
nach für die italienischen Bahnen zu empfehlen wäre, und 
beantwortet sie mit Rücksicht auf die durch die „Convenzioni“ 
von 1885 geschaffenen Verhältnisse dahin, dass ein dem 
österreichischen Personen-Zonentarife frei nachgebildeter und 
auf die italienischen Verhältnisse genügende Rücksicht neh- 
meuder Personentarif für die den Bahnbetrieb ausübenden 
Gesellschaften und für die Allgemeinheit der Reisenden am 
vortheilhaftesten ausfallen dürfte. — Hat sich seit dem Er- 
scheinen der kleinen Schrift auch schon manches in dem 
Eisenbahnbetriebe der vier Länder geändert, und zwar zu 
seinem Vortheile geändert, so dürfte sie doch für jeden, der 
sich mit dem Studium der Tariffragen beschäftigt, recht lesens- 
werth sein. Schacht. 
Crugnola, G., ,L'Adige, sue condizioni idro- 

grafiche e lavori di sistemazione nel suo 

alveo", Turin 1896 bei Camilla & Bertolero, 
mit 3 Tafeln und 14 Abbildungen im Texte; 

Sonderabdruck aus „L’ingegneria civile“. 

Das Buch ist eine Bearbeitung des 1892 erschienenen Werkes 
von A. Weber von Ebenhof „Der Gebirgswasserbau 
im alpinen Etsch-Becken und seine Beziehungen 
zum Flussbau des oberitalienischen Schwemm- 
Landes“ (s.1895, S.125). Crugnola ist zu dieser Bearbeitung 
durch Weber selbst angeregt und stützt sich aufßerdem auf 
die Eindrücke, die er bei einer Besichtigung der Regelungs- 
arbeiten empfangen hat. Mit Rücksicht auf einen in derselben 
Zeitschrift erschienenen Aufsatz des Ingenieurs G. Turazza 
,Appunti di viaggio — L'Adige trentino^, wird das, was in 
diesem Aufsatze schon geschildert ist, thunlichst kurz be- 
sprochen. — Die Einleitung hebt den unschätzbaren Werth 
hervor, den das Weber'scho Werk für die italienischen 
Wasserbauer hat, und schliefst mit dem Wunsche, dass auch die 
anderen Hauptströme Italiens einen solchen Schreiber ihrer 
Geschichte, wıe die Etsch, finden möchten. Es folgen dann 
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4 Kapitel, nämlich Kap. I: die Etsch im österreichischen 
Gebiete; Kap. II: Regelungsarbeiten an der Etsch in diesem 
Gebiete; Kap. III: Regelungsarbeiten an den Zuflüssen im 
Trientiner Gebiete; Kap. IV: die Etsch im italienischen Gebiete. 
Von den drei Tafeln bringt die erste einen Querschnitt durch 
die geregelte Etsch, die Darstellung des Längsgefälles der 
Etsch von Meran bis zu ihrer Mündung und zwei Flussgebiet- 
Karten, während die beiden anderen Darstellungen von Thal- 
sperren im Fersina, Avisio und Leno enthalten. Letztgenannte 
Bauten werden auch in den Textabbildungen dargestellt, 
indem nur die beiden ersten Abbildungen jene wundervollen 
Blicke auf die Quellseen der Etsch, den Reschen-See und den 
Haider-See, wiedergeben, die Jedem, der einmal von Finster- 
münz aus in den Vintschgau gewandert ist und die Seen mit 
dem grofsartigen Hintergrunde der Berg- und Gletscherwelt 
des Ortlers und seiner Nachbaren im Glanze der stidlichen 
Sonne vor sich gesehen hat, unvergesslich bleiben werden. — 
Der Verfasser schildert in klarer und lebendiger Sprache die 
Flüsse und Wildbäche und die an und in ihnen ausgeführten 
Bauten und weilß selbst dort zu fesseln, wo er die Ausdeh- 
nung und Bedeutung der einzelnen Werke durch trockne 
Zahlen darthun muss. So hat er vor Allem seinen Lands- 
leuten einen grofsen Dienst durch diese Bearbeitung des 
Weber’schen Werkes erwiesen; aber auch jedem Anderen, 
dem jenes grolbe Werk wegen seines naturgemäfs höheren Preises 
nicht zugänglich ist und der sich dochein Bild von den grofBartigen 
Regelungsarbeiten im Etschgebiete machen möchte, wird die 
Crugnola'sche Schrift ein guter Führer sein. Besondere 
Beachtung verdient dabei auch das Kapitel IV, das, wie 
schon angeführt ist, die Etsch im italienischen Gebiete be- 
handelt und dabei auch die seit der ungeheuren Ueberschwem- 
mung des Jahres 1882 in Oberitalien viel erórterte Frage 
streift, ob die im alpinen Etschgebiete Oesterreichs ausge- 
führten Regelungsarbeiten mit groíBen Gefahren für die ober- 
italienischen Niederungen verknüpft sind. Schacht. 


Crugnola, G, „Ib nuovo acquedotto del 
Croton", Turin 1897 bei Camilla & Bertolero, 
mit 2 Tafeln; Sonderabdruck aus „L’ingegneria 
civile“. e | 
Schon 1893 hat der Verfasser unter der Ueberschrift ,Il nuovo 

serbatoio del Croton* einen Aufsatz über diese der Wasserver- 

sorgung von Newyork dienende Anlage (s. 1894, S. 41) verüffent- 
licht; in der neuen Schrift bespricht er auf Grund des Berichtes, 
den der Oberingenieur Fteley über die Bauausführungen in 
den acht Jahren 1887 bis 1894 erstattet hat, in welcher Weise 
das umfangreiche Unternehmen in Jahren vieler Mühen und 
schwerer Arbeit zu einem guten Ende geführt ist. Ausführ- 
liche zahlenmäfßige Angaben über die Entwickelung der Stadt 

Newyork und ihres Wasserbedürfnisses, über die Massen und 

Ausdehnungen der einzelnen Theile des Gesammtunternehmens 

und über die Kosten sind mit einer gedrüngten, aber klaren 

Darlegung der Hauptzüge der Baugeschichte, des Baufort- 

ganges und der Bauvollendung verbunden und machen das 

Studium der Schrift, die eigentlich nur ein für die Leser der 

„L’ingegneria® bestimmter Auszug aus dem Fteley'schen 

Berichte sein soll, für jeden empfehlenswerth, der sich über 

dieses riesenhafte Unternehmen unterrichten will. Der Ver- 

fasser knüpft schliefslich an die Besprechung der Staumauern, 
die sämmtlich den Wegmann'schen Querschnitt haben, eine 
kurze Erörterung über die in solchen Mauern zulässigen 

Beanspruchungen an und bezeichnet die dort zugelassenen Pres. 

sungen von. 16 ke/qem als freilich reichlich hoch, aber doch 

mit Rücksicht darauf zulässig, dass die der Berechnung zu 

Grunde zu legenden Annahmen in hohem Grade der Wirklich- 

keit entsprechend gemacht werden können. Crugnola ist 

der Ansicht, dass es wohl noch wirthschaftlicher gewesen 
würe, wenn sich z. B. der Querschnitt der Croton-Staumauer 
noch mehr dem Querschnitte angeschlossen hätte, den er in 
seiner 18883 erschienenen Schrift „Sui muri di sostegno delle 


terre e sulle traverse dei serbatoi d'acqua“ (s. 1885, S. 670) als 

empfehlenswerth bezeichnet hätte. Das Nähere hierüber muss in 

der Schrift selbst nachgesehen werden, ebenso das, was der 

Verfasser über die Erddiimme mit Mauerwerkkern sagt, denen 

er solche mit einem Kerne von gestampftem Thone vorzieht. 
' Schacht. 


Egbert von Hoyer, Lehrbuch der vergleichen- 
den mechanischen Technologie; I. Band: 
Verarbeitung der Metalle und des Holzes. 
3. Auflage 1897. C. W. Kreidel’s Verlag, 
Wiesbaden. 

Die Anlage des ganzen Werkes ist die alte bewährte der 

1. und 2. Auflage geblieben, (doch sind alle beachtenswertben, 

mittlerweile aufgetretenen Neuerungen gebührend berlicksichtigt 

worden. So wurden z. B. neu eingefügt: Tiegelherdofen mit 

Siemens’scher Regeneratorfeuerung, neuere Formmaschinen, 

neue Formen von mechanischen Hämmern, Hinterdrehbänken, 

Doppelbohrmaschinen, Revolverdrehbünken, Nietmaschinen usw.; 


. auch das metrische Gewindesystem und die elektrischen Schweifs- 


verfahren haben Aufnahme gefunden. Ebenso sind die Littera- 
turangaben bis auf die neueste Zeit vervollstindigt. Dass 
trotzdem die Stärke des Bandes nicht wesentlich zugenommen 
hat (die Seitenzahl ist von 478 auf 515, die Figurenzahl von 
393 auf 421 gestiegen) verdient lobend betont zu werden. Als 
vortheilhaft wirkonde Aenderung ist noch hervorzuheben, dass 
diesem 1. Bande ein vom 2. Bande ahgesondertes alphabetisches 
Sachverzeichnis beigegeben ist. E. Müller. 


Friedrich Kick. Vorlesungen über mecha- 
nische Technologie der Metalle, des 
Holzes, der Steine und anderer formbaren 
Materialien. Leipzig und Wien 1897, Franz 
Deudicke. 


Das Werk, von welchem bislang zwei Hefte erschienen 
sind, wird ungefähr den Inhalt dessen wiedergeben, was Kick 
in seinen Vorlesungen an der Wiener technischen Hochschule 
über mechanische Technologie der Metalle, des Holzes, der 
Steine und anderer formbaren Materialien auszuführen pflegt, 
jedoch nur gedrängt und absichtlich auszüglich, so dass es 
namentlich auch zur Gewinnung von Ausblicken und Ueber- 
sichten sehr geeignet erscheint. 

Das erste Heft (190 S. 89 und 147 Fig.) bringt im 
I. Theil, ausgehend von der Geschichte des Faches, zunächst 
die Erläuterungen der mechanisch-technologischen Grundbegriffe, 
dass hierbei das Gesetz vom Arbeitsverbrauche bei Form- 
änderung, Veränderung der Dichte, Einfluss der Geschwindig- 
keit, Härte, Zähigkeit und Sprödigkeit mit besonderer Liebe 
und Klarheit behandelt sind, bedarf bei dem durch seine dies- 
bezüglichen Versuche rühmlichst bekannten Verfasser wohl 
keines besonderen Hinweises. 

Der zweite Theil ist dann den wichtigsten Rohmaterialien 
des Maschinenbaues gewidmet, wobei naturgemäfs das Eisen 
am ausführlichsten berücksichtigt wurde, und zwar ist in 
diesem Abschnitte zum grofsen Theile der trefflichen Abhandlung 
„gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens“ des 
„Vereins deutscher Eisenhüttenleute in Diisseldorf* gefolgt, 
welches bereits in der 3. Auflage erschienen ist (Düsseldorf, 
A. Bagel, vergl. 1896, S. 587). 

Der dritte Theil umfasst die passiven Hilfsmittel der 
Bearbeitung, also die Mittel zum Messen und Linienziehen, die 
Mittel zum Festhalten und die Mittel zur Erhitzung. 

Das zweite Heft (208 S. 89 mit 236 Fig.) bespricht aus- 
führlicher die Zerkleinerungs-, Sortirungs- und Mengungsarbeiten, 
sowie die Arbeiten zur Aenderung der Gestalt (Giefsen, 
Hammerarbeit und Schmieden, Walzen, Ziehen, Pressen, 
Prägen und Stanzen). | 

Das dritte Heft, welches bald folgen soll, wird ent- 


halten das Biegen, Bördeln und Abscheren, sowie jene 
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Arbeiten, bei welchen die Formänderung durch Abtrennen von 
Spänen erfolgt (Meifseln, Feilen, Drehen, Bohren, Fräsen, 
Schleifen usw.), die dahin gehörigen Werkzeugmaschinen 
und eine Besprechung der Zusammenfügungs- und Ver- 
schönerungsarbeiten. 

Die aufserordentlich klare Darstellungsweise des Textes 
wird durch die grofse Anzahl sehr guter schematischer Hand- 
skizzen aufs trefflichste ergänzt. E. Müller. 


Die Mechanik, in ihrer Entwickelung historiseh- 
kritisch dargestellt; von Dr. Ernst Mach, Professor 
an der Universität zu Wien. Dritte Auflage. 
Leipzig 1897. F. A. Brockhaus. 


Das vorliegende Werk ist kein Lehrbuch, sondern eine 
Entwickelungsgeschichte der Mechanik, und zwar ist die 
Geschichte hier nicht einfach nach der Zeitfolge geordnet, 
oder wie es sonst wohl geschehen, nach den Personen der 
grundlegenden Forscher, sondern in höchst zweckmälkiger 
Weise nach Gegenständen. 

Das Buch zerfällt in die Hauptabschnitte: 

1) Entwickelung der Grundsätze, 
2) Verwendung der Grundsätze zur Entwickelung abgeleiteter 

. Sätze, 

3) Formelle Entwickelung der Mechanik. 

Der Verfasser sucht überall darzulegen, durch welche 
einfachen Betrachtungen an besonderen Fällen die grund- 
legenden Forscher zu ihren Sätzen gelangen; die dabei 
benutzten Versuchs-Apparate sind in genügender Weise mit- 
getheilt. Die Kenntnis dieser zur Klarheit führenden Wege 
ist für jeden Freund der Mechanik von hohem Interesse. Sehr 
eingehend sind die verschiedenen Versuche behandelt, den 
Satz der virtuellen Verrückungen zu beweisen; das Ergebnis 
ist, dass ein allgemein gültiger Beweis noch nicht gefunden 
wurde. 

Mit Newton's Schópfungen sind die Grundsätze der heute 
geltenden Mechanik zum Abschlusse gebracht. Die aus den 
Grundlehren abgeleiteten Sätze von d’Alembert und Anderen 
enthalten keine neuen Wahrheiten, sind daher entbehrlich, 
bilden aber zweckmäfsige Hülfsmittel-zur Vereinfachung der 
Lösung bestimmter Aufgaben. 

Unter formeller Entwickelung ist zu verstehen die 
geometrische oder rechnerische Behandlung der Mechanik, die 
Gestaltung der Lösungen mannigfacher Aufgaben zu Fragen 
über Maximum und Minimum, woraus die Variationsrechnung 
entstand. Im Anschluss hieran sagt der Verfasser mit Recht: 
„Die Wissenschaft kann selbst als eine Minimum-Aufgabe an- 
gesehen werden, welche darin besteht, möglichst vollständig 
die Thatsachen mit dem geringsten Gedanken-Aufwande dar- 
zustellen.“ 

Den Schluss des Buches bilden die Beziehungen der 
Mechanik zur Physik und zur Physiologie, sowie eine nach 
der Zeitfolge geordnete Uebersicht der bedeutendsten Forscher. 

Das geistvolle Buch kann allen Freunden der Mechanik 
besten empfohlen werden. Keck. 


A. Wüllner, Lehrbuch der Experimental- 
physik; 5. Auflage; III. Band. Leipzig 1897. 
Verlag von B. G. Teubner. 

Der neu erschienene dritte Band des bekannten Lehrbuches 
von Wüllner (s. 1896, S. 469) behandelt die Lehre vom Mage- 
tismus und von der Elektricität. Gegenüber der letzten Auf- 
lage ist eine andere Anordnung des Stoffes eingetreten; denn 
während früher die Optik den dritten, Magnetismus und Elek- 
tricitit den vierten Band ausmachten, ist in der neuen Auflage 
die Reihenfolge die umgekehrte. Die Umstellung ist bedingt 
und gerechtfertigt durch die Wandlungen, welche unsere An- 
schauungen über die Natur der Aetherschwingungen in dem 
letzten Decennium erfahren haben. Denn nach den Versuchen 


von Hertz und den theoretischen Untersuchungen von Maxwell 
und Helmholtz unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass die als 
Licht wahrgenommenen Aetherschwingungen als elektromagne- 
tische Vorgänge im Aether aufzufassen sind. Demgemäfs muss 
die Beschreibung des Elektromagnetismus derjenigen des 
Lichtes vorangehen. Der Verfasser beabsichtigt dann im 
vierten Bande die elektromagnetische Theorie des Lichtes zu 
bringen. — Der neue Band hat gegenüber der letzten Auflage 
wieder erheblich zugenommen und ist auf den stattlichen Um- 
fang von 1150 Seiten angewachsen. Die Zunahme entspringt 
dem Streben des Verfassers nach Vollständigkeit, und deshalb 
sind diejenigen beiden Kapitel, in denen vornehmlich in den 
letzten Jahren grofse Fortschritte erzielt sind, dasjenige der 
Elektrolyse und das der elektrischen Schwingungen, erheblich 
erweitert, bezüglich völlig neu bearbeitet, während ältere 
Theorien und Darstellungen nicht in gleichem Mafse gekürzt 
sind. Dadurch ist auch der ganze Standpunkt des Werkes 
charakterisirt. Denn dasselbe giebt nicht nur einen vollstän- 
digen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand unserer 
Kenntnisse, sondern zugleich auch die ganze Entwickelung, 
welche unsere Naturerkenntnis mit fortschreitender Erfahrung 
genommen hat. Dieterici. 


Repertorium der technischen Journal - Litte- 
ratur; herausgegeben in Kaiserl. Patent - Amte; 
Jahrg. 1896. Berlin 1897. Carl Heimann. (18-%.) 

Die in 261 deutschen und fremdländischen technischen 

Zeitschriften in den Jahrgängen 1896 enthaltenen Abhandlungen 
sind in dem vorliegenden, 35 Bogen starken Bande, nach 
Gegenständen geordnet, aufgeführt unter bestimmter Angabe 
derQuelle, wo man die Abhandlung finden kann. Die Brauch- 
barkeit einer derartigen mühevollen Arbeit ist von dem Ge- 
schick abhängig, mit dem die einzelnen behandelten Gegenstände 
unter bestimmte Stichwörter gebracht sind. Durch Proben 
haben wir uns überzeugt, dass in dieser Beziehung mit 
wünschenswerther Umsicht und Ausführlichkeit verfahren ist, 
so dass das Buch für Quellenstudien bestens empfohlen werden 
kann und in keiner Bibliothek technischer Zeitschriften fehlen 
sollte. Keck. 





Hauptsätze der Differential- und Integral- 
Rechnung, als Leitfaden zum Gebrauche be- 
Vorlesungen, zusammengestellt von Professor Dr. 
R. Fricke; III. Theil. Braunschweig 1897, 
F. Vieweg & Sohn. (Preis 1 Mark.) 

Das vorliegende Heftchen von nur 38 Seiten (vergl. 1897, 

S. 624) behandelt kurz und klar die Lösung der Differential- 

gleichungen und dient als Leitfaden derjenigen Vorträge, 

welche den Studirenden des Ingenieurbauwesens und des 

Maschinenwesens in Braunschweig im dritten Halbjahre gehalten 

werden. Auch dieser dritte Theil dürfte seinem Zweck in 

bester Weise entsprechen. ` Keck. 


wandte gewerbliche Lehranstalten; von 
Martin Girndt. Erster Theil: Lehre von den 
ebenen Figuren. Leipzig 1897. B.G. Teubner. 
Das Buch muss wegen seiner Verständlichkeit, sowie der 
zweckmäßigen Auswahl des Stoffes und der behandelten 
Aufgaben als seinem Zwecke vorzliglich entsprechend bezeichnet 
werden. Keck. 





Joly’s technisches Auskunftsbuch für das Jahr 1898. 

Leipzig. K. F. Köhler. 

Zu der Ankündigung des vorigen Jahrganges (1897, S. 312) 
ist betreffs des heurigen nur zu erwähnen, dass der Inhalt 
durch eine nicht unerhebliche Zahl neuer Artikel bereichert 
worden ist. 


en -—— 


Verlag und Druck: Gebrüder Jänecke in Hannover. 
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Tabelle 1. Die Hauptangaben der im Besitze des Handelsministeriums befindlichen Pläne 
für Brücken mit 3 Oeffnungen. 


Plan Nr. 50 | Plan Nr. 55 | Plan Nr.51 | Plan Nr.28 | Plan Nr.ri | Ausllurnnas- 


kgl. ung. 
J. Fekete- | Eisenwerke Staats-Ma- Masch.-Fabr. a 
häzi, d. öst.-ung. |schinenfabr.,| [,evallois- | Esslingen, d. Minist t 
Ober- Staatsb. und|F. S. Cathry, Porrot Weigle & | kel ung ` 
Gegenstand G.Gregersen| A. Schike- ! Lohr, 8>». Ung. 


ingenieur, | & Söhne, Paris. [Esslingen u. Staats-Ma- | Bemerkungen 


danz : 
Budapest. | Budapest. Budapest. mE Stuttgart. UND 


MI. Preis | lII. Preis | Angekauft | Angekauft | Geschenk |Im Auftrage 
gemacht 


Franz-Josef-Briicke Schwurplatz-Briicke F.-J.-Brücke| F.-J.-Brücke 


Mafsgattung 





Bei allen Ent- 





1| Stützweite der Seitendff- 
Dung@n ................. m 78,20 80,00 75,00 74,40 77,16 79,30 ee 
2 | Stützweite der Mitteloffnung | p 175,00 175,00 170,00 170,00 172,10 175,00 |2 in der Mittel- 
3| Länge des auskragenden öffnung vorge- 
Theiles der Mittelóffnung | , 10,00 62,50 41,50 61,50 69,10 6405  |sehenen Gelen- 
| 4| Stützweite desschwebenden ken in Betraeht 
| Trägers d. Mittelöffnung | „ 35,00 50,00 15,00 35,00 51,50 46,90 fa EAT See 
5| Höhe des Hauptträgers am u پر‎ 
Widerlager............. " 4,35 8,00 16,00 9,00 8,00 4,50 gohoben. 
6| Hóhe des Hauptträgers am i j 
Mittelpfeiler.... ....... 5 200 26,00 25,10 25,00 22,00 21,50 ) Ss inan 
71 Höhe des Hauptträgers in | d. de beirigi 
der Mitte der Brücke .. | , 3,00 5,00 10,55 3,00 8,00 3,96 | 1200kg, während 
8| Konstruktions-Gewicht n. d. bei den Entwür- 
Angaben d. Entwerfer...| t |!) 4185,00 3) 3515,0 4) 4705,00 13) 5435,00 13) 86300 3) — fen nur 900 bis 
9| Zuschlag d. Prüfungs - Aus- > 1000 ks vorge- 
8Chu8808................ 380,00 500,00 — — 865,00 -— — waren. 
10| Desgl. eee d 9 14 = - 24 a erdem sei 
|11 | Berichtigtes Konstruktions- o 
Gewic t, im Ganzen..... t 2) 4565,00 3) 4015,00 3) 4243,00 3) 5735,00 3) 4495,00 3) 4559,00 *) Wasserleitungs- 
112 Desgl. f. d. fd. m ........ 5 13.35 12,09 12,59 18,36 13,54 14,00 Irohre nicht in 
13| Material der Konstruktion. | — [1)2)Schweifs-|3) Flusseisen 3) Flusseisen]3) Flusseisen|3) Flusseisen3) Flusseisen|  Berechnun 
| u. Flusseisen 4) Schweilseisen kamen, wohl 


14 | Kostend.Eisenkonstruktion|.« | 2500000 | 2285000 | 2550000 | 2660000 | 2323000 | 2 644 000 en bei a 
15| Desgl. der übrigen Arbeiten | , | 169000 | 2600000 | 2480000 | 2236000 | 1868000 | 1616000 |? Entwirfen 





























16 Gesammtkosten, im Ganzen | „ | 4190000 | 488500 | 5030000 | 4896000 | 4188090 | 4260000 اد‎ 
117| Desgl. f. d. Vd. m ....... e 13 434 15 000 15 130 15 000 13 200 7090 | waren: 
Plan Nr. 50 Nr. 65 Nr. 51 Nr. 28 Nr. 11 Ausführungsplan 
Architekt ..... 2 J. Schmahl, A. Schikedanz, ? Eisenlohr& Weigle, Virgil Nagy, 
Budapest. Budapest. Paris. Stuttgart. Oberingenieur, 
Budapest. 
| Entwerfer ..... Johann Feketeházi, Robert Toth, Julius Seefehlner, ' A. Koechlin, Julius Kübler, | Julius Seefehlner, 
Oberingenieur, Oberingenieur, Oberinspektor, Ingenieur, Oberingenieur, Oberinspektor, 
Budapest. Reschicza. Budapest. aris. Esslingen. Budapest. 
Unternehmer .. — Gregersen. G., F. S. Cathry, — — Ernst Gaertner & 
& Söhne, Budapest. Budapest. (I. Preis) Béla Zsigmondy, 
Budapest. 
Eisenoberbaues ist auf Blatt 3, Fig. 2 in tibersichtlicher | Die Nutzbreite der Straßenfahrbahn beträgt 11,5", 
Weise dargestellt und auf Blatt 4 in Fig. 1—2 ist ds __ während die auf Konsolen angeordneten zwei Gehstege 


je 2,9” breit sind; in der Straßenfahrbahn sind seitlich 
im Anschluss an die Hauptträger zwei mit unter- 
irdischer Leitung versehene Gleise der elektrischen Bahn 
eingerichtet. Neben dieser liegt je ein abgeschlossener 
Kanal für Telephon- und Telegraphenkabel; unterhalb der 
Straßenfahrbahn sind 4 Stück je 650 "" weite Wasser- 
leitungsrohre und am stidlichen Gehstege ist ein Gasrohr 
von 300 ™™ aufgehängt (Blatt 6, Fig. 15). 


III. Der Unterbau. 


Alle Arbeiten, welche den Gegenstand des zwischen 
dem Handelsminister und der Unternehmung Gaertner und 
Zsigmondy am 22. August 1894 abgeschlossenen Vertrages 
bildeten, hatte diese für die runde Summe von 1030000.Al 
auszuführen und zwar in der Weise, dass der Flusspfeiler 

14* 


allgemeine Schaubild und der Lageplan wiedergegeben. 
Hierzu sei bemerkt, dass mit Rücksicht auf die möglichste 
Verringerung des Konstruktionsgewichtes auch die Haupt- 
anordnung des Entwurfes Nr.50 so geändert wurde, dass 
die Höhe des Hauptträgers über den Pfeilern von 20 auf 
وو‎ vergrößert und aus praktischen Gründen die Länge 
der Kragarme von 70,0? auf 64,05" verringert wurde. 
Dieser Umstand beeinflusste zwar die Gewichtsverhältnisse 
des Schwebeträgers — wegen dessen geringer Höhe in 
der Mitte der Oceffnung — ungünstig, doch schien das 
so gebrachte Opfer aus Schinheitsriicksichten gerecht- 
fertig. Um das im preisgekrönten Plane vorgesehene 
und berichtigte Gewicht nicht zu überschreiten, musste 
außerdem für Martinflusseisen die Inanspruchnahme von 
1000 auf 1200 * f. d. «= erhöht werden. 
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y 1082 
X 14,72 





festigkeit a = 1,245 X 2,485 [i+ Po | = 4,229 t, 
beziebungsweise: 


a = 1,245 X 1,855 [i45 X ER 3,158 t. 


- und der Sicher- 


und bei Flusseisen — 1 


Wenn die Zn P=— = 
heitskoefficient m’—=B— CH 


bis 3 sein soll, dann wird für die obere Grenze von a 
B = 3,93 und C= 0,93 und für die untere hingegen 
B=3,64, C= 0,64; so wird im ersten Falle der Sicher- 
heitskoefficient m”= 3,93 — 0,93 X 0,735 = 3,25, im 
zweiten Falle m" — 3,64 — 0,64 X 0,735 = 3,17, somit 


die Inanspruchnahme p — S 1,301 : 


., 94 9,58 t 
— 3,17 — 0,990 ! , also im Mittel p — 1,145 


Indem nun der größte Theil des Materiales eher der 
oberen Grenze nahe liegende Werthe zeigt, schien es ge- 
rechtfertigt, p — 1,200* zu wählen. 


Für den Martinstabl war für den gem die Zerreiß- 
festigkeit mit 5700 *€ bei 109/ Dehnung vorgeschrieben, 
während die Inanspruchnahme ebenfalls nur mit 1200 ke 
festgesetzt wurde. 


Als bewegte Verkehrslast wurde entweder für jeden 2" 
450 *€ gleichfórmig  vertheilte Last angenommen oder 
es wurden bei den Fahrbahntheilen je 2 Wagen von 4,0? 
Achsendistanz, 1,6" Spurweite, 2,5" Breite und je 6,0' 
Raddruck in Betracht gezogen und stets die unglinstigsten 
Werthe benutzt; der Winddruck wurde f.d.% mit 
250 *€ bestimmt. 


uod 





Tabelle 3. Die größten Knotenpunktbelastungen. 










. | : Verkehrs- 
* Eigengewicht last 
£ Oberer Unterer 7 Unterer 
& |Enotenpunkt| Knotenpunkt 8590007۷ Knotenpunkt 
Nr. | t Nr. | t | Nr. | t | Nr. | t 





19s »| 0 2055! 0—0 | 207s] 0 | 149 
r 1928| 1—1 | 1973| 1 | 2,32 
9 474| 2—2 | 534| 2 | 944 
3 48s] 3—3 | 565 3 | 945 
4 56,5 4—4| 67,4] 4 | 27,1 
5 68,| 5—5| Wil 5 | 298 
6 65,11 6 —6 80,81 6 | 29,8 
T 664| T— 8201 7 | 29,8 
8 74,01 $—8 94,9} 9 | 322 
9 80,41 9-9 | 1054] 9 | 34,9 

10 81,4, 10 — 10 108,; | 10 | 34,6 
671| 11 wi 1066| 11 | 273 








10500) — | 1239,6) — 























| 
62,05 m 65,211 —12) 103,14] 12 | 22,3 
13 114 13 —13 100,6 13 | 34,6 
74614 —14| 946] 14 | 34,9 
12.6 15—15| 90,0] 15 , 34,9 
) 707 16—16| 86,0] 16 34,9 
j 63,7 17—17| 75,01 17 32,4 
56,4118 —18| 64,6] 18 | 29,5 
j 49,611 —19| 54,64 19 | 1 
i 25,1120 —20| 27,2] 20 | 12,3 
| 5552| — — I — | 263,2 
46,90 m i 16:|120—20| 21s| 20 | 9, 
21 33,4/91—91| 384| 91 | 195 
33.527 —22| 391] 22 | 193 
I 34.3 23 —23| 40,0] 23 19,3 
34,8 24 — 24 40.9 24 | 193 
11925 2,7 125 17,5||1/,25-25] 20,2|1,25 A 
— 302| — 170,3 — 


|. 9004 — L 96,4 


Bemerkung. Bei Knotenpunkt 0 ist das Gegengewicht 
init 167,10 t, pei Knotenpunkt 1 mit 137,60? in Rechnung gestellt. 


Julius Seefehlner, die Franz - Josef-Donau-Strafsenbrücke zu Budapest. 
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Tabelle 4. Die Belastungsfälle. 


X Widerlager - 
x Widerlager 


ma X Pfeiler 
~~ @ Gelenk 


EH 
band 
geg 
band 
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_——ne Gelenk 
xX Pfeiler 
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2) Statische Berechnung und Gewichtszusammenstellung. 


Da nur die statische Berechnung der Hauptträger 
größeres Interesse darbietet, sollen nur die Hauptergebnisse 
derselben für eine Tragwand in übersichtlicher Form hier 
behandelt werden. 

Die Ermittlung der in den einzelnen Theilen auf- 
tretenden Kräfte erfolgte theils auf zeichnerischem, theils 
auf rechnerischem Wege, für welchen Zweck es in erster 
Linie nöthig war, die größten Knotenpunktbelastungen zu 
bestimmen und sind dieselben in Tabelle Nr. 3 zusammen- 
gestellt. Hierbei wurden in der Seitenöffnung von 79,3 ” 
Stiitzweite f.d.l.™ Brücke beim Eigengewichte die folgen- 
den Werthe eingeführt: Fahrbahndecke (Asphaltbeton und 
Holzstöckelpflaster) mit 5200 %, Oberbau der elektrischen 
Bahn mit 470 *5, die Gasleitung mit 140 *e, die Wasser- 
leitungsrolre (sammt Wasser) mit 2400 *€ — insgesammt 
8210 €; in der Mittelöffnung wurde die Fahrbahn leichter 
konstruirt, go dass das Gewicht bloß 7420 *® betrug. 

Hinsichtlich der allgemeinen Standsicherheit der 
Konstruktion wurde die folgende Rechnung angestellt. 
Das Moment am Pfeiler ist in der einen Richtung: 


AT 207,5 X 79,30 + 197,3 X 73,45 + 53,4 X 67,5 + 
56,5 X 61,55 + 67,4 x 55,60 + 77,1 X 48,35 + 80,8 
x 41,1 + 84,0 X 33,85 + 94,9 X 26,6 + 105,4 X 18,1 
+ 108,7 X 9,6 + 39,5 X 0,8 + 67,1 X 1,25 = 16154,8 
+ 40804,3 = 57259,2 '™; 

in der anderen Richtung: 

M" — 38,2 X 0,8 + 65,2 X 1,25 + 100,6 X 9,6 -I- 94,6 
x 18,1 + 90,0 X 26,6 + 86,0 X 35,1 + 75,0 X 43,6 
+ 54,6 X 58,10 + 227,6 × 64,05 = 32507,8 ™, 


somit für das Eigengewicht der Widerlagerdruck 
a  _ 104,6 * hingegen am Pfeiler 1239,6 


) 
-+ 896,4 — 207,5 — 102,6 — 1823,9*, demnach das Moment 
gegen Umkippen [207,5 + 101,6] x 79,3 * — 24 749,5 t", 
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Tabelle 6. Die Maximalkräfte, Querschnitte und und Inanspruchnahmen der Untergürtungen. 


Eigen- 


gewicht 


Be- 
lastungs- 
fall 
A 


Fach 


Druck 





373 


621 


847 


1065 


845 


438 


616 


136 





Bemerkungen. 
—r =s theoretischer Konstruktions-Koeffizient; » Anzahl; d Stärke in mm, 


Julius Seefehlner, die Franz-Josef- Donau-Strafsenbrücke zu Budapest. 





Verkehrslast 
Be- Bo- 
lastungs-|| Lastungs- 
fall fall 

C 
4 4 
S| || 
t 
202, — || — | 347 
365, — || — | 486 
465 — |— | 679 
3083 — |— | 812 
486 — |— | 903 
414| — | — | 926 
342; — | — | 910 
25b — || — | 862 
161] — | — | 801 
138 — | — | 732 
6 — | — | 667 
— | — || — -| 666 
— | — || — | 645 
— | — | — | 617 
— | — || — | 5733 
— | — | — | 506 
— | — || — | 408 
— — | — | 291 
— | — | — | 142 
13+ — — — 
27 — |— | — 
316 


"1 


Blech Breiteisen Winkeleisen 

Maximal- — — Gesammt- B 
kraft | | 500 | "TT quer- |'« 
1400 | 1400 , 800 | 650 , 450* , 110 [1605 160 so x sgn | Schnitte Sg 

400** | . |8* 
— اة‎ ff | ard 
Kl Millimeter $e 

N | A n|a ald ala nlaln | a n|d n|d d 

f f f f f f f qem t 
32| 17|- —|— —|— —|— —]2 14 |— —|4 16|2 1013725 [1,029 
— — 1140,01 — | 140,00 — | 194,4 38,00 306,0 — 
380 471|— —|1 10|— —]J——|4 14 |— —] 4 ,16|2 10] 652,56 ۵٥۵ 
— | 140,00} — - | 280,00 — | 194,56 | 38,00 541,4 — 
802| 842| — —|4 10/— —|— —| 4 14 |— —] 4 16 |2 10 [1072,56 — [0,931 
— (560,00, — — | 280,00 — | 194,6 | 88,00 901,564 — 
130111885] — —|5 10|— —|4 14|— — — —|[4 16 2 60 [133252 | 1,033 
— 1700,01 — 364,00 — — | 194,56 | 38,00 1124,00 — 
— 1524| |6 10| —|6 14| — — |——]4 16] 4 10 [1656,56 [1,100 
— |840,00| — | 546,00 — — | 194,56 | 76,00 1384,50 — 
— |17733|— —|6 1016 14|— —| —— |— —[6 16,4 10 ]16586 6 1, 121 
— | 840,00] 672,00} — — — | 291,381 | 76,00 1384,56 — 
— 11948] — —|7 1016 14|— —|— — |— —[6 16 4 10 [1879,81 1,147 
— | 980,00 | 6738,0] — — — | 291,81 | 76,00 1578,51 — 
— 120411 — —/8 1016 14[— —|— — |— —1|6 16:4 10 1201952 11,12 
— [1120,00 673,00 — — — |291,4| 76,0 1696,3| — 
— /211|— —|8 1016 14[— —| —— |— —[6 16 | 4 10 2169,1 |160 
—  |1120,00672,0|] — — — | 291,81 | 76,00 1818,4| — 
— /2133I— —|8 1016 14|— —| —— |— —[6 16 | 4 10 [2159,s1 11,173 
—  |1120,00672,0] — — — 1291,84 | 76,00 1818,54] — 
— 191321] — —|8 1016 14|— —| — — |— —[6 16] 4 10 [2159s (tum 
—  |1120,00|672,0] — — — | 291,64 | 76,00 1818,81] — 
— |2130}— —|8 106 14I— —| — — |— —|6 16] 4 10 2159,4 11,172 
—  11120,00| 672,0] — — — | 291,81 | 76,00 1818,81 — 
— |2055|— —|8 1016 14|— —|—— |——[4 16 |4 10 [2062,56 | 1,188 
— [1120,00] 672,00] — — — 1 194,56 | 76,00 1129,50 1 — 
— |1957|-—- —|* 10]6 H — — — |— —|4 16 |4 10 1922,56 [1,216 
— | 980,00 | 672,00, — — — | 194,56 | 76,00 1609,56] — 
— 117993|— —|6 106 14[|— —| —— |——] 4 16|4 10 [178256 |1,203 
—  |840,0 1672,01 — — — 1194,56 | 76,00 1489,»| — 
— |1571]— —|6 10/4 14|— —|1 10** — —|[4 16,2 10]1560,0  |1,03 
— .(840,0|448,00| — 40,00 — | 194,56 | 38,00 1816,00] — 
— 11253|— —/|5 14|— —|4 14| 1 10** — —|4 16 | 2 8* [1282,88 1,161 
— |700,0| — 1364,00 | 40,00 — | 194,56 | 24,32 1079,20] — 
— ! 861 — —|2 14/——]4 14/1 10**,— —|4 16 |2 8* | 0 1,188 
— |280,00; — 1364,00 | 40,00 — | 194,56 | 24,32 754,201 — 
— ; 4371|— —|i 8|— —|— —|4 14 |— —I4 16 | 2 8* | 498,88 1,068 
— 112,00 — — | 280,00 — | 194,56 | 24,32 409,203 — 
—|—|—^—1 8|— —-|— - |2 14 |— —[4 16 | 2 8* | 358,88 — 
— :112, 001 — — | 140,00 — | 194,56 | 24,32 311,764 — 
339; — |——|1 8|— —I— —|2 14 |——]4 16 | 2 8* | 358,83 1,090 
— ]|112,0| — — | 140,00 — | 194,56 | 24,32 311,76 — 
665 — |1 11/1 lu; — —I— —|2 14 |——]4 16/2 8 | 652,76 1,178 
134,00 | 140,00; — — | 140,00 — | 194,56 | 24,32 563,801 — 
932, — |2 11|1 10|— —|— —,4 14 |— —|[4 16 |2 8* | 946,08 | 1,153 
208,00 | 140,00; — — | 280,90 — | 194,56 | 24,32 803,30] — 
1219| — : e 1 101 — —I— —|4 14 |— —]4 16 |2 8* 111149 [1,176 
476,00 | 140,0 | — — | 280,00 — | 194,56 | 24,32 952,0 — 

f Einzelnquerschnitte, f' gesammter Vollquerschnitt, f" gesammter Nutzquerschnitt, sümmtlich 
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Mittelwerth von c für 1—11 ist — 1,17, für 12—20 — 1,19, für 20—925 — 1,25. 











% Belastungsfall F (s. Tabelle 4). Der 
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Tabelle 9. Die Gewichtsangaben für den Eisenoberbau. 
















































































Seitensffeusg | ¢ RES ung | FO HSE | Die ganze Brücken 
von 79,3 m von 64,05 m von 46,9 m konstruktion 
Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht 
مد‎ 
Nr. Gegenstand g g e 3 8 g 3 
7 2 BIsSls3!sài|S ZS | £ B3 
= S ات‎ t S S € E S S E 
- ti o 7 e © © = 8 © 
3 o N > © N > > © N > 
= 0/0 Oo 0% E t 9o 
A. I | Hauptträger: 
1) Gurtungen 
Obere Gurtung ..... 181,006 95,501 
Untere' Gurtung..... 206,200 74,340 
سا(‎ 522,638/44,39 | 381,500 43,90 169,814/38,50 | 1990,52 43,70 
2) Füllungsglieder 
Ständer ............ 52,858 21,04 
Streben ............ 69,391 29,100 
Mittelständer ....... | 51,864 0,006 
ins 222,120|18,86 174,116|20,98 Bul 842,016 18,48 
| j| 744,80s| 63,25] ` 561,922} 64,88 219,988] 49,87 2833,448| 62,18 
II. | Theile zur Fahrbahn: 
1) Hauptquertrüger ... 40,312 36,084 
© 2) Untere Quorträger .. 34,836 26,340 
$ 3) Längsträger ........ 59,702 83,000 
5 4) Zoréseisen.......... 52,214 38,304 
È Ee 246,06 | 20,90 187,054) 21,20 133,783) 34,10 1000,108| 21,9 
5 III. | Thoile f. d. Gelistege: 
= 1) Konsolen........... 8,532 6,285 
2) Querträger ......... 12,038 9,296 
3) Längsträger ........ | 17,330 10,304 
4) Zoréseisen.......... 26,116 18,748 
III...: 76,368] 6,3 64,06, 7,26 44,000 10,1 325,404| — 7,14 
IV. | Windstreben ........... 26,268 21,384 1,916 103,280 
V. | Obere Querverbindungen 7,096 7,096 0,000 28,384 
VI. | Theilef.d.Gegengewichte 21,306 0,000 0,000 42,612 
VI. | Geländertheile.......... 22,4850 V 9,0 18,44, $ 6,66 13,320|% 5,90 95,088|\ 8,74 
VII. | Tbeile f.d. Wasserleitung 3,08 2,906 1,048 15,276 
1X. | Theile f. d. elektr. Bahn 12,944 10,362 1,116 54,228 
X. Sonstige Nobentheile.... 3ے‎ | — 8,093 10,763 61,131 
A... 1177,557| 109,00 | 881,905! 100,00 440,135| 100,00] . | 4559,059| 100,00 
B. XI. | Theile f. d. Gesimse .... 17,486 14,392 10,417 74,177 
© XII. | Sonstige Nebentheile.... 4,926 1,504 1,140 13,996 
E XIII. | Gegengewichte ......... 609,000 0,000 0,000 1218,000 
c5 B.. 631,412 15,596 11,557 1306,173 
C. XIV. | Auflagerschuhe......... 38,110 29,500 1,952 137,172 : 
Stahl C 38,110 29,500 1,952 137,172 | 
D. XV. | Bronzetheile ....... = 0,810; 0,840 0,000 3,360 
gg | XVI. | Schmiedetheile ..... £ 15,990 15,990 0,000 63,900 
a3 XVII. | Gusstheile ......... S 1,617 1,617 0,000 6,468 
= = D... 18,447 18,447 0,000 13,188 
A.-D.11.-X VII. Zusammen... 1865,526 945,748 | D 6076,192 























Konstruktions-Gewicht f.d.lfd.™: St.-W. g = 0,1182 + 5,450 g = 0,137 1 + 4,990 g = 0,100 7 + 4,680 


= 14,807 t = 13,160 t — 9,310 t 
Konstruktions-Gewicht f. d. 4: F..B. g—050$1-1- 0,315 g = 0,079 7 -]- 0,283 g = 0,058 1 + 0,275 
= 0٤ = 0,783 ئ‎ = 0,547 t. 
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Ce eer, det. dias. ay dcs: f der Biante Ae = — E — 

eingeführte . and vom -Ministerin ' diets. R Me 6 Sam paci — ‘ant der vollkommen. fai‏ ا ا ا 

(ma für We Bisenbrlickenbanfen iu Ungarn. ود‎ Jò o Adi Kiso hergestellten Zalaze in gebuer plannäbigen Ge 2 

IR echten Arbeitevorgang, - ‚welcher ich - war. 0 "de e. BO. werdeu ‘mimenthichs Locher. gemeint ' dureh 
: frangßeischen. Verfahren nähert, “aber: Geck Auf y "alle ga verbindunden Theile aut den genauen Dn 

. gewbmer zwéekmüliger Punkte der deutschen ` - mosser ausgebohrt, durch welchen: "Vorgang nicht nur ein 

Arbeitsmethode verbessert: würde, in Geltung mind er aube hahar Grad dër Genauigkeit erreicht wird, sondern der Bohrer 

| derselbe, ‚bei کو یں فلا نات‎ Zeitaufwand, , dach Bus such jens Theila der Lochwand, welche beim Stagen 

5 ; (sehr Baue Arbeit. m Viefero.- s : inan hatt ten, vollkommen. &ntferat.- Hieraus iet ersicht- 

"E EE eh, dann roses „eemeinsämet Buhre "bedingt. berbero‏ انل 

Ergebnisse: Mefert, als wam: feder "Theb Loi 
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"ier Brücke betrog. deren Zahl 222 im. Massstabe — E ‚anf de gengen RE Pis "and verbuniden 
11:15. uud 1:10 der. N aturgrübe ` -— die Theile: Am 1s wird, ` ‚Bleichzeiig det Merftr, - wie ‘ebenfalls. aus den. 
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Tabelle 10. Die Ergebnisse der Werkstättenarbeit. 








Hiervon entfallen auf 





Anzahl 
der Tage = 
Nr . I vom 2 
. Brückenthe il Unterabtheilung Beginn S 
bis zum a 
Ende 

A | Seitenóffnung am linken| 1) Haupttrüger .. — 

Ufer 2) Fahrbahntheile — 

3) Gehwegtheile . — 

4) Sonstige Theile — 

A... 294 
B | Mittelstinder am linken| 1) Mittelstüánder.. — 25 
Pfeiler B...| 148 | 25 
C | Kragtheil am linken 1) Haupttrüger... — 20 
feiler 2) Fahrbahntheile — 30 
3) Gehwegtheile . — 20 
4) Sonstige Theile] — 94 
Bias 240 21 
D | Schwebende Träger 1) Hauptträger... — 23 
2) Fahrbahntheile — 23 
3) Gehwegtheile . — 24 
4) Sonstige Theile]  — 40 


Di. 163 26 


E | Kragtheil am rechten | 1) Haupttrüger .. — 
feiler 2) Fahrbahntheile] — 18 

3) Gehwegtheile . — 

4) Sonstige Theile] — 


E...| 249 | 16 
F | Mittelstinder am rechten} 1) Mittelstinder . 


— 32 
Pfeiler F..| 121 | 33 
G | Seitenöffnung amrechten| 1) Hauptträger .. 19 


Ufer 2) Fahrbahntheilel — 19 


"3 i 8 Anzahl Mitt. 
Ee S BITS 5 E d ich 
82 3| 38| 3 3 °F [Gewichte tägliche 
5 8 S S S $ E S Arbeits- Leistung 
a IS" |& > | & | tage 
t t 
244 692 
159 246 
56 16 
118 111 
— 1125 
23 | 17 8 | 18 | 9 148 104 — 
22 17 8 18 9 — 104 0,7 
10 15 14 10 15 240 410 — 
19 18 14 18 16 236 187 — 
19 21 سے‎ 19 21 174 64 — 
20 19 — | 20 T | 208 169 — 
18 | 18 | 14 | 16 | 13 — 830 84 
23 23 1 26 4 145 220 — 
23 22 22 8 125 134 — 
24 22 — 16 24 163 45 — 
83 12 — 12 9 84 41 — 
23 20 2 20 9 — 440 2,7 
16 17 15 18 18 249 410 — 
17 16 1 16 16 239 187 — 
20 19 18 18 178 64 — 
19 23 — 18 21 187 169 — 
17 16 15 17 17 — 630 3,3 
21 20 7 1| 139 121 14 | — 
21 20 1 1 13 — 104 0,8 
15 20 9 22 15 — 
20 18 13 16 14 — 
3) Gehwegtheile . 26 17 16 — 15 26 — 
4) Sonstige Theile 20 18 18 ee — — 
G... 814 20 
A—G| Zusammen ............ — — 22 
A—G 364 | 22 
Arbeitskraft Leistung 





Anzahl der : ein- |zusam- 
1895  |Arbeitsschichten p zeln | men | ^ 9 


Leistungs- 
" koefficient 


uer ee ATHE 
و ان‎ zusam- Tag f.d. Monate 
men (4 t 
Februar..... 140 140 21 — —| — — 
März ....... 2 740 3 480 96 — | — — 
April ....... 4 180 8260 | 170 — — — — 
Mai......... 5850 | 14110 , 208 — — — — 
Juni ........ 6960 | 21070 | 248]| 100, 100| — | 0,005 
Juli ........ 6659 | 27720 | 237] 740| 840| — 0,030 
August ..... 6660 | 34380 | 237 | 1010 | 1850 | — I 0,050 
September ..| 8020 | 42400 | 287 | 180 | 2080 | — I 0,04 
Oktober..... 9020 | 51420 | 322] 370 | 2400 | — | 0,04 
November... 10560 | 61980 | 376 I 470 | 2870| — I 0,046 


December...| 5860 | 67840 | 202 | 530 | 3400 | 3400 I 0,050 


Mittelpfeiler fertiggestellt war — ja am linken Ufer, 
bevor noch die Gründung des betreffenden Pfeilers 
fertig war. Trotz dieser Schwierigkeiten musste getrachtet 
werden, bis zum Eintritte des Winters die Aufstellung beider 
Theile 80 zu beschleunigen, dass bis zum Stillstande 
des Eisganges die simmtlichen Gertiste entfernt sein konnten. 

2) Die Aufstellung sollte so erfolgen, dass in der 
Mittelóffnung jederzeit 100,0"  Daurchfahrt für die 
Schifffahrt frei zu halten sei. Da es nicht un- 





21 18 7 17 15 
Arbeitskraft 
Anzahl der ; ein- |zusam- E 3 
ttol 2 
1896 [Arbeitsschichten| © | zen | men | “® | 8 E 
ERR ARGUS f. d. m Jahr 3 3 
موا‎ zusam- Tag f. d. Monate 2 
men t t t 
Januar...... — — — — — — — 
Februar..... 1930 | 69770 69 | 230 | 3630 | — | 0,012 
Mirz........ 3140 | 72910 | 112] 2% | 3860 | — | 0,00; 
April....... 3090 | 76000 | 110 | 110 | 4040 | — | 0,003 
Mai......... 2200 | 78200 78 | 160 | 4200 | — | 0,008 
Juni........ 1830 | 80030 65 | 160 | 4360 | — | 0,00 
Jul e 1780 | 82810 63 | 160 | 4529 | — | 0,08 
August ..... 920 | 83750 33 38 | 4558 | 1158 | 0,450 
0,055 


zusammen.. 4558 


wahrscheinlich schien, dass man auch im Winter arbeiten 
könne, und es überhaupt nicht möglich war, durchweg 
feste  Gertüste herzustellen und dieselben rechtzeitig 
wieder zu entfernen, entschloss man sich, einen Theil 
der Kragarme des Oberbaues ohne feste Gertüste auf- 
zustellen, vielmehr  Arbeitsplattformen zu verwenden, 
welche auf gekuppelten Schiffen aufgestellt wurden. Diese 
Art der Ausführung darf als eine für Europa neue be- 
zeichnet werden. 
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folgten feierlichen Uebergabe der Brücke an den öffent- 
lichen Verkehr, wurde in der Zeit vom 21. bis zum 
29. September 1896 die Probebelastung vorgenommen. 
Die Belastung der Brücke geschah mit Trachytpflaster- 
steinen von zusammen 1440000*8 Gewicht in der Weise, 
dass auf 14” Grundfläche 450*8 entfiel; hierbei wurden 
zuerst die ganze Mittelöffnung, dann die beiden Seiten- 
öffnungen belastet. In der Textfigur 11 ist der Verlauf 
der Probebelastung für einen Hauptträger graphisch dar- 
gestellt; aus Tabelle Nr. 11 sind die gesammten an den 
Knotenpunkten 6, 20 und 25 gemachten Beobachtungen für 
beide Tragwände der ganzen Brücke ersichtlich. Sie 
giebt die Einsenkung beziehungsweise Hebung der Punkte, 
sowie die sonstigen Abweichungen an, welche sich tiberall 
innerhalb der erlaubten Grenzen hielten. 


Temperatur in Reaumurgraden 
159 6 


(hy ec 


o ch u 
Sept 20 2: 22 23 2% 23 26 gp 28 W OU 22 293 U RS 126 N B V 
ta 86 


25 


20 21: 22 £3 24 AS 26 N 28 20 


Beobachtungsresultate f. d. oberen Träger linkes Ufer 


109% A 
6 | Mittelöffnung | as 
so 
9 -0 0 o I8 
oc” 








e = gröfste Aenderung 
e, = elastische Aenderung 
eo = bleibende Aenderung 
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Hebung, 





Abb. 11. Graphische Darstellung des Verlaufs der Probe- 


belastung eines Hauptträgers. 





Um den Einfluss der Wärmeschwankungen möglichst 
zu vermeiden, wurden die Ablesungen früh Morgens vor- 
genommen, und zwar wurden, nach dem vom Verfasser *) 
1891 angegebenen Verfahren, die von Sprenger (Berlin) 
hergestellten Fernrohre und Visirtafeln benutzt, welche 
sehr genaue Beobachtungen zulassen. 


V. Die Fahrbahn und ihre Beleuchtung. 


Die Fahrbahn für die Wagen (Bl. 6, Fig. 17) be- 
steht aus einer 5*7? tüber die Zoréseisen hinausreichen- 
den Schicht von sogenanntem Asphaltbeton, welcher in 
den Seitenöffnungen aus Trachytschlägelschotter be- 
steht und auf je einen Kubikmeter 42 *® Kalkhydrat 


*) Allg. Bauzeitung 1893. Beiträge zu den bei Balken- 
brücken vorkommenden Berechnungen. 


und 70 *€ nattirliches Asphaltbitumen enthält, während 
in der Mittelöffnung zur Verminderung des Eigengewichtes 
Trachyt - Tuff - Schligelschotter mit 45** staubférmigen 
Kalkhydrat und $85 € natürlichem Asphaltbitumen 
zur Verwendung kam. Nach Einbettung dieser Masse 
wurde dieselbe mit einem schwachen Asphaltguss ab- 
geglichen. | 


Auf die in beschriebener Weise hergestellte Unterlage 
verlegte man zunächst 2 Lagen von zusammen 5°” starken 
tannenen Bohlen und auf diese das 13°® starke (im- 
prägnirte) Buchenholz-Stöckelpflaster. 


Die beiden Gehstege (Bl. 6, Fig. 16) haben auf 
einer 2,5°® starken Portland-Betonschichte einen 2 × 
starken Asphaltbelag erhalten. Um die Streben und 
Vertikalen wurden zum Abschlusse besondere Eisenrahmen 
gelegt. Diese Rahmen sowohl wie die in der Fahrbahn 
angebrachten Ablaufrohre und der offene Kanal der 


elektrischen Bahngleise sorgen in genügender Weise für 


den Wasserablauf. 


Die Brücke hat, wie u.a. aus Fig. 1 u. 2 auf Blatt 4 
hervorgeht, sowohl für Gas- als auch für elektrisches 
Licht eingerichtete Lampenträger; in der Regel findet nur 
elektrische Beleuchtung statt. 


VI. Die architektonische Ausbildung. 


Die von dem Architekten des  Ministerialbureaus 
stammende Architektur der Widerlager, Mauthhäuser und 
Pfeiler bietet mit Ausnahme etwa der auf Blatt4 in den 
Figuren 7 und 8 dargestellten Pfeilervorköpfe, deren 
eigenartige Ausbildung hervorgehoben werden möge, kaum 
Anlass zu besonderer Bemerkung, da sich dieselbe inner- 
halb der üblichen Formen bewegt (Bl.4, Fig. 1—16 und 
Textfigur 1 u. 12). Dagegen muss anerkannt werden, 
dass es dem Architekten gelungen ist, die Eisen- 
konstruktion und die mit ihr in Zusammenhang 
stehenden eisernen Pfeileraufbauten sowie der Ge- 
länder organisch durchzubilden, wenn man von manchen 
Einzelheiten absieht, die in der bedeutenden Höhe ganz 
verloren gehen oder zu mager erscheinen. Dies ist 
um so verdienstlicher, als es an gut ausgeführten Vor- 
bildern fehlte, bei denen die Stilformen nicht unmittelbar 
den „Steinformen“ nachgebildet, sondern aus dem Charakter 
des ,Eisens^ entwickelt sind. 


VII. Die Nebenanlagen. 


Auf der Brücke befinden sich — wie aus den Figuren 
des Bl. 6, Fig. 14 u. 15 ersichtlich — auf jeder Seite 
der Fahrbahn für die Wagen je ein, für die Telephon- 
und Telegraphenleitung und sonstige Kabel bestimmter, 
vollkommen geschlossener, aber doch leicht zugänglicher 
Kanal, ferner auf jeder Seite ein mit unterirdischer 
Leitung versehenes Geleise der elektrischen Bahn und 
außerdem unter der Fahrbahn, die vier Stränge der 
Wasserleitung. Hinsichtlich dieser — schmiedeisernen — 
Rohre sei bemerkt, dass dieselben mit einer Schutzmasse 
umhtüllt sind, und an den Pfeilern — am Gurtträger — 
ihre festen Punkte, und an dem Schwebeträger eine ein- 
gelegte Ausdehnungsmuffe haben. In den anschließenden 
Dammbauten, die erst frisch aufgeschüttet werden mussten, 
ergab sich die Nothwendigkeit, die Wasserleitungsrohre, 
zum Theil auf größeren Pfahlanlagen zu befestigen. 


Auf beiden Ufern mussten außerdem die bestehenden 
Kaianlagen, anstoßenden Plätze und Straßen ent- 
sprechend umgebaut und geordnet werden, welche Arbeiten 
von der städtischen Verwaltung erst vor kurzer Zeit 
vollkommen durchgeführt wurden. 
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Tabelle 12 Die Hauptdaten 








































































Die Die 
Stützweite | Lichtweite Der Unterbau 3 
Die = e di D Der Pfeil oder | 
۱ m ot 52 die die . 10 : 3 er eiu oder | 
i Di S | ee E Pfeilerweite die Trägerhöhe ` 
Gogonstand m E E j 8 5 S à S 9 | Art | Tiefe = E z .| Das — 
r it Le 0 
riicke : : 3 
E 5° a 5° g | der Fundirung 85g s S systom 3 3. = WE 
2 2 e HEH om ont HM 
* A m m m 
1|[Die Keottonbrückoe,[für Stra(sen-[1839-1849] 3 | 86, 81,7 Fang- L.W. — 5,1) 7,60 | 14,0 |+ 36,9] Einfaches| 14,8 — 
entworfen und erbaut verkehr 201,0 199,0 dämmenik. PL — 7,3 nenn 
von F. W. Clark (Eng- 86,7 81,7 herge- |R. Pf. - 12,6 wae : 
land) inbegriffen die Zoll- 375,4 355,1 | stellte |L,Pf. — 5,1 
häuser Spund- 
wand- | 
Funda- | 
———— if an sel ا‎ E — | ren 
2|Die Margarothen- für no. 1872-1876] 8 | 21,0 20,0 Hauptbr.|L. W. — 4,0 EE E — |K.-Qo. 4,5 
brücke, entworfen und | Verkehr, 76,5 | 73,5 Pneum. 1.P£.— 85 itte itt itto ogen- 1. Oe. 5,2 
erbaut von Gouin & Comp. en 88,7 | 82,7 کک‎ 9pf—82 95 | 45 |r 172 99 2. Oc. 6,5! 
(Frankreich) oinschliefsl.| Bahn mit 100,7 87,8 Kaibr. 3.Pf. — 8,1 stumpfen 3. Oe. 7, 
Kaibrücken u. Zufahrts- Joberirdischer | 100, 81,8 Beton |£-Pf. —9,5 Enden 4. Oe. 7,1 
rampen, aber olıno Zoll- Leitung] 88,7 82,7 zw. |5.Pf.-10,0 5. Oo. 6,5 
häuser 76,5 18,5 Spund- |R. W. — 4,0 6. Oo. 5,2 
21,0 20,0 wangen K.-Oo. 4,5 
573,5 378,0 
8|Die untero (orste)| für zwei [1872-1876] 4 | 98, 94,0 Pneum.L.W. — 8,4 4,5 7,5 |+ 14,2] Gerades | 9,8 9,5 
Bahnbrücke der Verb.- "ور"‎ 98,5 94,0 Fundi- |1.Pf. - 11,0 . Netzwerk 
Bahn, entworfen und aus- | "" fa g 98,5 94,0 rung 9 pf —9,. — 
goführt von Cail & Comp. 98,5 94,0 3.Pf.— 9,5 über ie 
und Filleul-Brohy, aus- 394,0 376,0 R. W. — 8,0 2 SÉ 
schliefslich d. Kaibrücke nungen) 
4|Die Franz-Josef-Ifür Stralson-[11894-1896| 3 | 79, 76,0 Pnoum.L.W. — 35) 4,25 | 7,5 | + 9,25 Gelenk- | W. 4,7 |S.-Oe. 4,5 
brücke verkehr und 175,0 170,7 Fundi- |1.Pf. - 13,2 Krag- |Pf. 22, |M. Oe. 3,0 
2 elektr. 193 76.0 rung pf. 9, | träger m. 
Balıngleise — Sa gekriimm- 
333,6 322,7 k. V. — 3,5 ten Gur- 
tungen 
5|Die obere (zwoito)|für 1 Bahn-[1893-1896|] 14 | 38,0 35,0 Pneum. L. W. + 3,3 Halb- 2,7 4,7 | 
Bahnbrücke der Buda- gis und 93.3 19,5 Fundi- |1.Pf. — 0,0 Mittel Mittel Mittel parabel-| 95 2,50 
1 Gelisteg m rung 23 | 4,8 | 14,2 | träger 
pest-Graner Lokalbahn, 42,5 39,0 2.Pf. — 2,5 ai S 50 14. 2 und 8,0 5,30 
entworfen und orbaut 53,0 49,0 3.Pf. — 5,2 Parallel-| 3,0 6,50 | 
von der Societa naz. d. 42,5 39,0 4.Pf. — 5,2 fachwerk| 3,0 5,30 
Savigliano (Italien) 23,3 19,5 jo. Pf. — 3,0 2,0 2,50 
7X 92,0 7X 89,0 iR. W. + 3,3 6,5 12,40 
27,0 19,5]. * L. W. — 0,6 6,5 12,10 
888,6 843,5 1.Pf. — 8,0 6,5 12,10 
2.Pf. — 8,0 6,5 12,10 
3.Pf. - 13,3 6,5 12,10 
4.Pf. - 16,» 6,5 12,40 | 
5.Pf.- 18,3 6,5 12,10 
۱ 6.Pf. — 8,3 2,5 12,10 
1.Pf. — 3,0 | 2,50 | 
KEE Keelt n m NEN R.W. — 1,5 — 
6 6[Die Schwurplatz-| für den [1898-1901] 3 | 44,3 35,5 Pneum. L.W, —2, 6, 9,3 | Hauerw. Mit K. 344 — 
brücke, entworfen von کت 280,7 290,0 : ا‎ LPL — 7,0: ee ‚25 inon St. T. 3,6 34 
2 s v DD “l Z . x 
Sektionsrath Czekelius| „ent. ET 44,3 | 93,5 — 2.Pf.— 9,0 4 56.0 werk. |St-T. 6,6 du 
(sammt Zollhäuser und | elektrische 389,5 351,1 Uferpf. R.W. — 2,5 Ä | träger 
Zufahrtsrampon) Bahngleise m. eis. | i ! versteift 
| Spund- | | | | Ketten- 
wünden | hángwerk | 


| 
; | | | i 
| | i | | ۱ | 
Bemerkungen. 
Zu 1) Siehe Allg. Bauz. 1811, F. W. Clark. An account of the suspension bridge amors tho River Danube 1853. — Bauornfeind, Vor- 
lageblätter für den Brückenbau 1860. 
Zu 2) Zeitschr. für Baukunde 1888, Seefehlner, die Margarethen-Donaubrücke. 


Zu 3) Zeitschr. des Arch.- und Ing.- -Vereins zu Hannover 1877, Seefehlner, die Donaubriicke der Budapester Vorbindungsbahn. 
Zu 4) *Gewicht sammt den Gegengewichten. 
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der Budapester Donaubrücken. 


eiserne Ueberbau 


die die 








die Breite 


der 
Gehstege 


2X 1,84 
= 3,78 


Julius Seefehlner, die Franz -Josef- Donau-Strafsenbricke zu Budapest. 


Die Fahrbahn 


im 


der 
Ganzen 





Impr. 
Stickel- 
pilaster 

aus 
Fichten- 
holz und 
Bohlen- 


belag 


11,14 
(4162 am) 


dio Konstruktion 
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Die Baukosten 


f. d. 
eisernen 


Fahrbahn Ueberbau 


im f. d. am 


Ganzen |Fahrbahn 


Fahrbahn, Gehstege 


M 


Impr. ? 
pflaster 
in 
Tafeln 
und 
Bohlen- 
belag 


— — —— — — — — | ———MÀ—MM | ————— | | | ———— — — — — — — — | — — — — — — — — — — کک‎ 


16,70 
(9585 am) 


Holz- 


5 040 000 | 3 260 000 
belag 


8 300 000 


— — — — ل — — — — — — — — — —À‏ | ———— 8ا ————— | ————————— | | تج | me‏ 1 ےا ا — — 
— — — 


chienen 
(4649 4") ! gerippte 
Bleche 
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— — — — / — — — — — — —— |—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — 




















7 die das Konstruktiuns- 
An- |Entfer| 2% Inan- gewicht 
zahl | nung t2 das | spruch- f. d. V. |f. d. am| der 
1 hme 
der Haupt- „r | Material | P? G Stütz- | Fahr- 
trüger 5 f. d. gem | TANZEN) Weite | bahn 
= m m kg t 
1 9,00 1,8 | Englisch. | 1070 |1805,00| 4,79 0,43 1,36 
Hammer- 
eisen 
6 2,50 9,0 Franz. 190 | 5080,00 | 9,01 0,54 | 11,00 
(belg.) 
Schweifs- 
eisen 
2 8,70 4,8 Franz 700 13089,0, 7,79 0,00 8,00 
Schweils- 
eisen 
2 12,90 | 8,5 Ungar. 1200 | 6076,00 | 17,30* | 1,00* | 11,50 
Martin- 13,48 | 0,78 
Fluss- 
eisen 
2 5,35 4,5 Ungar. 800 3524,00 | 3,96 0,06 4,00 
4,55 3,3 Schweifs- 
4,85 47 cisen 
4,85 5,9 
4,85 4,7 
4,85 4,7 
5,00 9,2 
5,00 9,2 
5,00 9,2 
5,00 9,2 
5,00 9,2 
| | 5,00 9,2 
| | 5,00 9,2 
4,65 2,8 
| | 
| — —— —— a ne Ze ہجٗػجےجح‎ S 
| 2 | 20,00 | 6,0 | Ungar. |K. 1400/10990,00 26,50 Lu | 18,0 
| Stahl und |g 1. 1100 
| Martin- | _ 1200 
| Fluss- 
| | eisen 


II 


Bemerkungen 


Impr. 


17,30 Buchen- 
(6078 am) | Holz auf 
Asphalt- 
Beton u. 

Zorés- 

eisen 


6,00 
(5332 am) 


18,00 


(6739 4) Buchen- 


holz auf 
Asphalt- 
Beton u. 
Zorés-, 
eisen 


Stóckel- | b 
.| Beton u. 


pflaster a. 


Asphalt- | 1 616 000 | 2 644 000 
opm 4 260 OCO 


Zorés- 
eisen 


1 640 000 | 1 600 000 


9 240 000 607 


4 000 000 | 6 000 000 
10 000 000 


Zu 5) Die Eisenkonstruktionen wurden von den Fabriken: Staatsmaschinenfabrik, Reschiczaer Fabrik, Schlick (Aktiengesellschaft) in 
Ungarn hergestellt und vom Bauunternehmer selbst montirt und angestrichen. 


Zu 6) Ueber die 


ergebung der Arbeiten hat am 31. Oktober 1897 Verhandlung stattgefunden. 
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als auch die rechnerische Ermittelung der Größen X er- 
heblich vereinfacht, erfordert indessen bei höherem Grade 
statischer Unbestimmtheit eine gewisse Uebung in der 
Darstellung der Geschwindigkeitszustände kinematischer 
Ketten und auch eine gewisse Erfindungsgabe, sobald für 
die gerade vorliegende Aufgabe eine recht einfache Lösung 
verlangt wird.“ Weshalb nun aber das Urtheil eines so 
bedeutenden Fachmannes in diesem Falle auf die Berech- 
nung der Bogenbrücken, welche ich im I. Hefte behandelt 
habe, und vielleicht auch auf die Berechnung der kon- 
tinuirlichen Trüger, welche ich im I. und II. Hefte gebe, 
nicht anwendbar sein sollte, kann ich so ohne weiteres 
nicht einsehen, zumal die von mir angegebenen Berech- 
nungen der Bogenbrücken nur eine Verallgemeinerung des 
Verfahrens sind, welches in der neuen Gewölbetheorie zur 
Berechnung des beiderseits eingespannten Bogens tiblich 
ist; denn die von mir behandelten Bogensysteme können 
als beiderseits eingespannte Bogen mit elastischen Wider- 
lagern angesehen werden. 

Was nun meine Berechnung der kontinuirlichen Trüger 
betrifft, so wendet Herr Baurath Francke ein, dass die- 
selbe zu überfliissigen und weitläufigen Rechnungen führen 
würde, und stellt als ungleich einfacher derselben das 
Verfahren gegenüber, welches er selbst in der Zeitschrift 
für Bauwesen 1895 veröffentlicht hat. Mit Bezug auf den 
Träger auf 4 Stützen sagt Herr Francke, dass die Be- 
rechnung erledigt ist durch die sofort und unvermittelt 
niederzuschreibende Gleichung: 

3 3 
EJy—EJoz — 7. he a 
A, (z — a,Y 
6 


(Mit Bezug auf die Bedeutung der Buchstaben dieser 
Gleichung vergleiche man den Aufsatz des Herrn Francke 
im II. Hefte oder auch die nachstehende Abbildung.) 


P (x — m)’ 


+ 6 , 





i !‏ موم 
E — « — |‏ 


Nun sind aber in der Gleichung 4 Unbekannte enthalten; 
es ist also nicht bloß, wie es nach den Worten des Herrn 
Francke scheint, die eine Gleichung genügend, sondern 
diese Gleichung ist, wie aus dem Aufsatze in der Zeit- 
schrift für Bauwesen hervorgeht und in der Kritik wohl 
nicht genug hervorgehoben ist, in 4 Gleichungen zu zer- 
legen. Diese Gleichungen ergeben sich aus den Be- 
dingungen, welchen der Träger unterworfen ist, und 
nehmen für den Fall, dass in jedem Felde eine Einzel- 
last steht — was für die Auflösung der Gleichungen wohl 
am zweckmäßigsten ist — folgende Gestalt an: 
3 3 

EJ ọ l, — + a a D 6 m) = 0, 
Aa , P,(a,—m,y | A,(a,— ly 

6 6 6 
P,(@,—m,)" _ 0, 


6 
3 — 3 — 1)? 
EJ a,— as 3 P, G m) A, en Li 


P,(@,—m,)* _ A, (a, — a) , P,(a,—my — 


Mp e "Te " 


A, a, 4- A, (a4 — 1) 4- A, (a, — a,) — P, (a, — m) 
— P, (a, —m,) — P, (a, — m,) = 0. 


EJ o a, — 


4- 


Diese Gleichungen sind nach den 4 Unbekannten 
p ÁA, A, aufzulösen, und die Resultate für A, A, A, 
ergeben die Auflagerkräfte für eine beliebige Einzellast 
in einem beliebigen Felde, wenn man die beiden anderen 
Einzellasten gleich Null setzt. Um ein klares Bild von 
der Inanspruchnahme des Trägers zu erhalten, wird man 
nun nicht umhin können, Einflusslinien auszurechnen; 
d.h. man hat die Werthe A, A, A, für jede Laststellung 
in jedem Knotenpunkte des Trägers zu bestimmen und 
aus den Auflagerkräften dann noch erst die Momente für 
die einzelnen Knotenpunkte zu ermitteln. Es sei noch 
erwühnt, dass man das Verfahren des Herrn Baurath 
Francke auch noch auf andere wenn auch wohl nicht 
bequemere Weise ausnützen kann, um zum gleichen Ziele 
zu gelangen. Ob aber das Auflósen dieser Gleichungen 
und das Ausrechnen der erhaltenen Werthe für die für 
jede Laststellung verschiedenen Constanten wirklich so 
ungleich einfacher sei, möchte ich doch in Zweifel ziehen 
und der Ansicht des Herrn Francke noch Folgendes 
gegentiberstellen. 


Das Verfahren des Herrn Baurath Francke beruht 
ausschließlich auf Rechnung und zwar, wie gezeigt, auf 
der Auflösung einer Anzahl, Gleichungen mit ebenso viel 
Unbekannten. Die hierdurch bedingten Rechnungsoperationen 
sind jedoch durchaus nicht so einfacher Natur, wovon 
man sich leicht durch einen Versuch. der Auflösung der 
Gleichungen, selbst unter Zuhilfenahme von Determinanten, 
überzeugen kann. Dagegen ist bei dem von mir ver- 
wendeten Verfahren, welches ich durchaus nicht allein 
verwendet habe, dessen Anwendung vielmehr recht 
verbreitet ist, rechnerisch e und  zeichnerische Er- 
mittelung der Einflusslinien zulässig, und glaube ich, 
dass grade durch die zeichnerischen Methoden ein Ver- 
fahren nur an Anschaulichkeit und sicher auch an 
Klarheit und Leichtigkeit gewinnen kann. Und welches 
sind denn nun, um die Worte des Herren Baurath 
Francke zu gebranchen, die überflüssigen und weit- 
läufigen Rechnungen, zu denen die Verwendung meiner 
Berechnung z. B. bei dem Träger auf 4 Stützen führen 
würde? Nach Auftragung der Einflusslinien für die Zu- 
stánde H,-— —1 und H, = — 1, deren Ausrechnung 
oder Zeichnung sich doch in kurzer Zeit und ganz ein- 
fach herbeiführen lässt, beschränkt sich die Berechnung 
der Ordinaten der Einflusslinien der Biegungsmomente 
auf die Ausführung der einen Art von Rechnungsoperationen 
von der Form: 


M, = M..— M, X. — Mı X: 











(vergl. Heft 1, Seite 68) oder bei konstantem Triger- 
querschnitt von der Form: 
bk ca 
bn = Òa a = so Baa (ûna — nut =) 


Òm a On b 1 
(vergl. Heft 2, Seite 172), wobei man den Quotienten E 





als Multiplikator der Einflusslinie betrachten kann, so 
dass also die Multiplikation mit demselben nur einmal 
und zwar bei der Ermittelung des Maximalmoments aus- 
zuführen ist. 


Ob nun die Rechnungen des Herrn Baurath Francke 
oder die meinigen einfacher sind, darüber müge sich jeder 
Bachverstündige beser selbst ein UrtheiU bilden. 


Ferner sei noch bemerkt, dass das von mir ver- 
wendete Verfahren ohne weiteres auch für Trüger mit 
veränderlichem Querschnitt und  Fachwerktrüger, bei 
welchen die Füllungsglieder dem allgemeinen Gebrauche 
folgend (vgl. Müller-Breslau, Graphische Statik, Bd. II 
8. 186) als starr anzusehen sind, zulässig ist und eine 
Erschwerung nur in der Berechnung der Einflusslinien 
zeigt, während sich bei dem Verfahren des Herrn Baurath 
Francke die aufzulösenden Gleichungen doch in diesen 
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Fällen erheblich umständlicher gestaiten würden. Die 
Berücksichtigung elastischer Stützensenkungen ist eben- 
falls auch bei meinem Verfahren möglich, ohne besonders 
große Schwierigkeiten herbeizuführen. 

Mit größerer Berechtigung hätte meines Erachtens 
nach Herr Bauratlı Francke das Verfahren, welches von 
Land in der Zeitschrift für Bauwesen 1890 beschrieben 
ist, zur Besprechung heranziehen können; ob aber selbst 
in diesem Falle seine Kritik am Platze gewesen wäre, 
möchte ich auch dann noch in Zweifel ziehen. 

Zum Schluss möchte ich noch Folgendes bemerken. 
In seiner Abhandlung in der Zeitschrift für Bauwesen 1895 


A. Hochbau. | 
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sagt Herr Baurath Francke, dass das von ihm dort an- 
gegebene Rechnungsverfahren zur höchstmöglichen Ein- 
fachheit der Rechnungsgestaltung führt und dass dieser 
Rechnungsform die höchstmögliche Durchsichtigkeit und 
rechnerische Beweglichkeit beiwohnt, und dehnt die An- 
wendbarkeit seines Verfahrens aus auf kontinuirliche Träger 
mit und ohne Gelenke. Folgerichtig hätte demnach Herr 
Bauratlı Francke zuerst gegen die Berechnung Einspruch 
erheben müssen, welche Müller-Breslau für kontinuir- 
Hehe Träger mit Mittelgelenk in dem Centralblatt der 
Bauverwaltung 1897 auf S. 503 giebt, da diese Arbeit 
die Anregung zu der meinigen gab. 


Auszüge aus technischen Zeitschriften. 


A. Hochbau, 


bearbeitet von Geh. Baurath Schuster zu Hannover und 
Reg.- Baumeister Ross daselbst. 





Kunstgeschichte. 


Kirche und Kreuzgang des ehemaligen Cister- 
zionserklosters in Pforta; von Leidich; Fortsetzung 
(s. 1898, S. 71). Acufseres der Kirche; Formen und Verglasung 
der Fenster. Umbauten, Alter und Wiederherstellung ver- 
schiedener Gebiiudetheilo. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, 
S. 473.) 


Stiftskirche zu Wimpfen i. Thal und ihre Vor- 
goschichte; Bericht von Dr. F.Schneider in Mainz tiber die 
Nachgrabungen, die bei Gelegenheit der Wiederherstellungs- 
arbeiten ausgeführt wurden und die das iiberraschende und 
üufBerst wiehtigo Ergebnis lieferten, dass unter dem gothischen 
Langbau ein centraler Polygonalbau aus Ottonischer Zeit, mit 
allen Einzelheiten klar orhalten, aufgedeckt wurde. Aus der 
Gestalt dieses früheren Bauworkos ergiebt sich auch eine ans- 
reichendo Erklärung für die Abweichung gegen Siiden in der 
Anlage des frühgothischen Chorbaues. (Centralbl. d. Bau- 
verw. 1897, S. 433.) 


Ausschmückung dor Hofseite vom Friedrichsbau 
des Heidelberger Schlossos. Dr. Josef Durm stellt 
die Thátigkoeit des Architekten Sebastian Schoch und dos 
Bildhauers Sebastian Gótz an dem genannton Gebäude dar, 
wobei nach dem Materiale, den Formen und dem Steinverbande 
die von den beiden Meistern geschaffenen 'Theile von ein- 
ander gesondert werden. Im  Anschlusso daran wird dio 
Thätigkeit dos mit den Wiederherstellungs- und Ausbesserungs- 
arbeiten beschäftigten Bauamtes beschrieben. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 334.) 


Oeffentliche Bauten. 


Gebäude für kirchliche Zwecke. Herz-Josu-Kirche in 
Berlin; Arch. Ch. Hohl. Das Bauland für die neue 
katholische Kirche mit Pfarrhaus liegt ungünstig zwischen 
hohen Miethhdusern; die Kirche und das mehrgeschossige 
Pfarrhaus fügen sich ohne wesentliche Fluchtunterbrechung in 
das Strafsenbild ein; der Thurm überragt die Nachbargebäude. 
Die Kirche ist in den romanischeu Bauformen Niedersachsens aus 
dem XII. Jahrh. mit 12 m weitem Mittelschiffe, zwei je 4m breiten 
Seitenschiffen, Apsis und Vorlhalle erbaut. Das das Mittel- 
schiff überdeckende Tonnengewölbe ist im Scheitel 16,5 m hoch; 
die Kreuzgewölbe der Seitenschiffe sind 7,5 m hoch; die Vierung 
ist durch eine von Fenstern durchbrochene Kuppel bedeckt. 
Da die Kirche unmittelbar an einem Nachbargebäude Liegt, 
hat das eine Seitenschiff keine Fenster erhalten. Gesammt- 
breite der 3 Schiffe beträgt 23m; volle Länge 50m; Länge ‘des 
Innenraumes cinschliefslich des Chores 42™. Die Architektur- 
theile des Inneren werden wie die des Aeul8cren aus schlesischem 


Sandstein hergestellt, die inneron Flächen werden geputzt und 
sehr reich bemalt, die äufseren aus Muschelkalk - Bruchsteinen 
aufgeführt. Der Hauptthurm wird 55 m hoch, der östliche 
Nebenthurm 25m. An die Ostseite der Kirche schliefst sich 
das viergeschossige Pfarrhaus an. Der ganze Bau ist zu den 
künstlerisch bedeutendsten der Stadt Berlin zu zählen. Bau- 
kosten der Kircheeinschlief&lich Ausstattung, aber ausschliefBlich 
der malerischen Ausschmückung 400000 4, also 335 4 für 
1am, Der Thurm kostot 18 X flr 1cm. Das Pfarrhaus kostet 
100000 A. also 378 M für 1am bebauter Fläche und 20.4 für 
1 cbm umbauten Raumes. — Mit Abb. (Deutsche Bau2. 1897, S.358.) 


Friedhofskapelle in Kahla; Arch. L. Hirsch. In 
dem Gebäude sind die Parentationshalle zur Abhaltung von 
Trauerfeierlichkeiten, die Wohnung für den Friedhofswärter, 
eine Leichenhalle und eine Wagenremise untergebracht. Sockel, 
Gesimse, Giebelumfassungen und Wimperge aus Sandstein; 
Aufsenmauer mit orangefarbigen Verblendern; Dächer mit 
grün glasirten Pfannen. Eine Kuppel mit schlanker Spitze 
krünt das ansprechonde Bauwerk. Die Halle hat Mosaikfuls- 
boden und Rabitz-Gowölbe erhalten. Gesammtbaukosten 
22000 4 bei 225 am bebauter Grundfläche, 1550**m umbauten 
Raum, also 984 für 1am und 14.4 fiir 1*5m, — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, 8. 429.) 


Kapelle aus Comentkunststein in Michalkowitz; 
von J. Wygasch in Beuthen. Das hiibsche kleine Bauwerk 
in gothischen Bauformen ist ganz aus Cementsteinen hergestellt. 
Die Kosten sollen sich nur halb so hoch stellen wie dio 
eines gleich grolsen aus Sandstein hergestellten Baucs; die 
Dauerhaftigkeit der Cementsteine soll der der Sandsteino kaum 
nachstehen. Die Herstellung von farbigen Flächen, Korn und 
Steinschlag soll Schwierigkeiten nicht bereiten. — Mit Abb. 
(Baugew.-Z. 1897, S. 1125.) 


Neue evangelische Kirche in Kunzendorf. 
Unsymmetrische, zweischiffige, durchweg gewölbte Kirche mit 
rund 1000 Sitzplätzen im Erdgeschoss und auf der Empore. 
Das Hauptschiff ist 10m breit und 11m hoch, das Seitenschiff 
dem breit und rund 9m hoch. Der Altarraum ist rechteckig 
geschlossen; neben ihm steht der Hauptthurm, an der West- 
seite ein Treppenthurm mit Emporentreppe. Die Kirche ist in 
gothischen Backsteinformen unter sparsamer Verwendung von 
Formsteinen ausgeführt. Im Inneren zeigen Pfeiler, Bogen und 
Rippen unverputzten Ziegelstein. Der Helm dos Hauptthurmos 
hat ein deutsches Schieferdach erhalten, alle übrigen Dächer 
sind mit Kunzendorfer Biberschwünzen eingedeckt. Im Inneren 
ist das Holzwerk im 'Tone des Eichenholzes lasirt; die Wand- 
und Gewölbeflächen sind in hellen Tönen gehalten, im All- 
gemeinen steinfarbig. Die Orgel hat 18 Stimmen; Altar und 
Kanzel sind aus der alten Kirche übernommen; sie sind 
um 1625 für eino Kirche in dem benachbarten Orte Sorau 
angefertigt und später nach Kunzendorf gekommen. Baukosten 
98000 A, d. h. für 19m bebauter Fläche (ohne Strobepfeiler) 
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159 4, für 1cebm umbauten Raumes 12,60.4, für 1 Sitzplatz 
984. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 349.) 


Evangelische Kirche in Garzigar (Pommern). Die 
1896 erbaute kleine malerisch angeordnete Kirche hat 460 Sitz- 
plätze. Aufßenseiten mit ausgesuchten Hintermauerungssteinen 
(Vollsteinen) verblendet; Oeffnungen mit Rundstäben eingefasst; 
Zinnen mit Firstpfannen abgedeckt; Dächer mit Biberschwänzen 
eingedeckt. Im Inneren sind die Einfassungen der Thüren und 
Fenster, die großsen Tragbogen und die Rippen des Kreuz- 
gewölbes über dem Chore mit Formsteinen hergestellt; im 
übrigen sind alle Flächen glatt geputzt; mit Ausnahme der 
beiden unteren überwölbten Thurmgeschosse und des Chor- 
raumes haben alle Gebäudetheile sichtbare Holzdecken erhalten. 
Das Holzwerk des Inneren ist lasirt und in den Fafsen farbig 
abgesetzt; Altar und Kanzel sind aus Eichenholz, alle übrigen 
Ausstattungsstücke aus Kiefernholz hergestellt. Orgel mit 
12 klingenden Stimmen; Geläute von 3 Glocken; Beheizung 
durch eiserne Oefen; Baukosten 39000 «K, d. i. 119 4 für 14m 
bebauter Fläche und 14 Æ. für 1cbm umbauten Raumes. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 310.) 


Wettbewerb für eine reformirte Kirche der 
Gemeinde Außersihl-Zürich (s. 1898, S. 74). Die preis- 
gekrönten Entwürfe werden in Schaubildern, Grundrissen und 
Durchschnitten mitgetheilt. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, 
Bd. 30, S. 5, 12, 23, 26.) 

Gebáude für Verwaltungszwecke und Vereine. Statistische 
Nachweisungen über die 1895 unter Mitwirkung der 
Staatsbaubeamten vollendeten Hochbauten (s. 1898, 
S. 76). XIV. Steueramtsgebäude; XVIII. Hochbauten aus dem 
Gebiete der Wasserbauverwaltung; XV. Forsthausbauten; 
XVI. landwirthschaftliche Bauten; XVII. Gestütsbauten. (Z. f. 
Bauw. 1897, Anhang, S. 101.) 


Engerer Wettbewerb um das neue Rathhaus in 
Hannover (s. 1897, S. 41). Zu dem engeren Wettbewerbe 
wurden die Herren Stier, Köser, Seeling, Schmidt, 
Eggert und Klingenberg vom Magistrate der Stadt auf- 
gefordert. Die Bedingungen des neuen Wettbewerbes waren 
etwas verschieden von denen des alten. Die Bausumme war 
auf 4!/ Mill. Mark festgestellt, und zwar für das eigentliche 
Rathhaus und ein kleines Dienstgebäude als Gegenstlick zu dem 
um 5009" Fliche zu erweiternden Kestner- Museum. Ferner 
war vorgeschrieben, dass das Hauptgebäude mit einer Kuppel 
gekrönt werden sollte, auch waren bestimmte Angaben über 
die Gestaltung der Geländeflächen vor und hinter dem Rath- 
hause gemacht. Die Preisrichter waren dieselben wie beim 
ersten Wettbewerbe. Besprechung der 7 eingereichten Ent- 
würfe. Die glücklichste Lösung aller gestellten Bedingungen 
zeigt der Eggert'sche Plan, eine in jeder Beziehung künstlerisch 
sehr bedeutende Arbeit. Der Grundriss ist sehr klar und über- 
sichtlich; von hervorragendster Bedeutung ist aber der Aufbau 
mit der prächtigen Kuppel. Der Entwurf ist für die Aus- 
führung bestimmt. Für die Platzgestaltung ist der Entwurf 
von Köser vom Preisgerichte zur Ausführung empfohlen; 
auch dieser Entwurf wird eingehend besprochen. Die Pläne 
des Eggert’schen Entwurfes werden vollständig mitgetheilt, 
vom Köser’schen nur der Lageplan. Der im Aufsatz aus- 
gesprochenen Ansicht, dass durch die Ausführung beider Ent- 
würfe eine einzig in der Welt dastehende Anlage geschaffen 
würde, können wir uns in jeder Beziehung anschliefsen. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 453, 465.) — Ebenfalls ein- 
gehende Besprechung. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 404, 411.) 

Neues Amtsgerichtsgebäude in Charlottenburg. 
Mit dem schnellen Anwachsen der Bevölkerung (von 55000 
i. J. 1888 auf 134000 i. J. 1896) vermehrte sich der gericht- 
liche Geschäftsverkehr derart, dass neue Räume nothwendig 
wurden. Da für alle Zwecke ausreichende Bauplätze nicht zu 
beschaffen waren, entschloss man sich zu einer Abtrennung der 
Strafabtheilungen, die mit dem Gefängnisse verbunden wurden. 
Das Gebäude für die Civilabtheilungen ist dann seit April 1895 


in Angriff genommen und sollte im Herbst 1897 fertig werden. 
Auf einem rechteckigen, rings von neuen Strafsen umgebenen 
Bauplatze liegt das Gebäude, das jetzt 40,1 X 46,4 m Grond. 
fläche hat, später aber auf 40,1 X 108m erweitert werden 
kann. Ueber einem 3,3m hohen Kellergeschosse liegen drei 
Geschosse von 4,30 m, 4,som und 4,50 m Höhe. Aufsenseiten in 
einfachen Barockformen mit geputzten Flächen, alle Gliederungen 
in Alt-Warthauer Sandstein; Sockel aus Oberstreiter Granit. 
Gliederungen der Hofseiten aus Cottaer Sandstein. Die steilen 
Satteldächer sind mit schlesischen braunglasirten Biberschwänzen 
eingedeckt, wobei alle Anschlüsse und Kehlen mit besonders 
geformten Steinen ohne Anwendung von Zink ausgerundet 
wurden. — Alle Decken des Gebäudes sind zwischen eisernen 
Trägern gewölbt; für die Fulsböden der Diensträume ist im 
Erdgeschoss eichener Stabfufsboden in Asphalt, in den 
anderen Geschossen Linoleum auf Gipsestrich verwendet; die 
Flurgänge sind mit Terrazzo versehen. Treppen aus Kunst- 
stein. Die Heizkörper der Warmwasserheizung sind in den 
Fensternischen aufgestellt, damit bei Vergröfserungen oder 
Verkleinerungen der Räume Aenderungen an der Heizanlage 
nicht erforderlich werden. Lüftung der einzelnen Räume durch 
Abluftkanäle in den Wänden. Die Baukosten nach dem 
Kostenanschlage, ohne die Kosten der inneren Einrichtung, 
532000 A, wozu noch 40000 4 für die Umwehrung kommen. 
Für 1cbm umbauten Raumes ergebeu sich aus den Gesammt- 
kosten 21 4. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 817.) 


Wettbewerb um ein neues Rathhaus in Leipzig 
(s. 1898, S. 75). Aus den 5l eingegangenen Entwürfen wurden 
neben dem an erster Stelle ausgezeichneten Entwurfe des 
Stadtbauraths H. Licht noch 8 Entwürfe mit einem Preise 
bedacht oder zum Ankauf empfohlen. Es wird die Frage er- 
örtert, aus welchen Gründen sich die älteren Architekten 
Deutschlands an dem Wettbewerbe gar nicht betheiligt haben, 
dann werden in zusammenfassender Weise einige allgemeine 
Gesichtspunkte der Lösung erörtert, so namentlich die Form 
des Bauplatzes. Besprechung der einzelnen preisgekrönten 
Entwürfe mit Darstellung in Grundrissen wie Schaubildern. 
Unter den 51 Theilnehmern haben 25 sich entschlossen, den 
alten Thurm der Pleifsenburg beizubehalten, 26 aber haben 
ihn beseitigt. Zu den Ersteren gehört der mit dem 1. Preise 
gekrönte Entwurf von Licht, wohl die hervorragendste 
Arbeit, die aus dem Wettbewerbe hervorgegangen ist. Sehr 
einfacher und klarer Grundriss; Aufsenseiten in Formen der 
deutschen Renaissance und fast ohne jegliches schmückende 
Beiwerk. Der Entwurf von Spannagel und Wünscher in 
München (8. Preis) ist im Grundriss anfechtbar, zeichnet sich 
aber an den Schauseiten durch klare, schlichte Umrahmungen 
in deutscher Renaissance aus. Auch der zum Ankauf em- 
pfohlene Entwurf von H. Freude in Bunzlau verdankt seine 
Empfehlung der schönen Ausbildung der Schauseiten. Zu den 
besten Entwürfen, die in die engere Wahl kamen, gehört der 
von Skjold Neckelmann in Stuttgart. — Zu der zweiten 
Gruppe, die den Pleifsenburgthurm ganz beseitigen will, ge- 
hórt der mit dem zweiten Preise ausgezeichnete Entwurf von 
Slawsky und Jennen in Karlsruhe, ein Plan von höchstem 
künstlerischen Werthe. Den 4. Preis erhielt Wendt in 
Stettin, dessen Schauseiten ansprechend in gothischen Stil- 
formen ausgebildet sind; den 5. Preis Fritsche in Frank- 
furt a. M. durch einen klaren Grundriss und eine Schauseite, 
in der das Wesen des stolzen reichsstädtischen Rathhauses 
besonders gut getroffen ist. In dieser Gruppe sind zum An- 
kauf empfohlen die Entwürfe von Billing in Karlsruhe, der 
vielleicht einer besseren Auszeichnung würdig gewesen wäre, 
Walter und Hildebrand in Charlottenburg und Haus- 
mann in Charlottenburg. Besprochen wird schliefslich noch 
eine Nebenlösung zum Plane von Licht und das Urtheil der 
Preisrichter. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 329, 337, 
341, 349, 357.) 


Neues Justizgebäude in München; Arch. Prof. 
Friedrich von Thiersch (s. 1898, S. 75). E. v. Berlepsch 
17 
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beschreibt die innere Ausbildung und Ausstattung. — Mit Abb, 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 350, 357.) 


Neues Post- und Telegraphen-Gebäude in Neu- 
chätel. Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für 
dieses Gebäude hat schon 1892 stattgefunden; der 1. Preis 
wurde nicht vergeben, dagegen ein 2. Preis von 1600 A 
ein 3. Preis von 1280.4 und drei gleichwerthige 4. Preise 
von je 640 4. Sämmtliche Entwürfe sind in Grundrissen und 
Schaubildern mitgetheilt. Der mit dem 2. Preise ausgezeich- 
nete Entwurf von Alfred Romang in Basel ist hervorragend 
durch einen klaren Grundriss und die Eigenart der Schau- 
seiten, die Bekrönung des Thurmes ist aber zu schwerfällig. 
Bei dem mit dem 3. Preise gekrönten Entwurfe von Jean 
Beguin in Neuchätel hebt das Preisgericht die Darstellung 
und Erscheinung des Aeufsern lobend hervor. 4. Preise 
erhielten die Entwürfe von Rychner und A. Lämbert in 
Neuchätel und Stuttgart, Prince, Bouvier und Colomb 
in Neuchätel und Gustav Clerc. In dem Ersteren ist nach 
dem Urtheile des Preisgerichtes der Versuch gemacht, schweize- 
rische Architekturformen wieder ins Leben zurückzurufen, 
wenn auch vielleicht am unrichtigen Orte; im zweiten wird 
die schöne Erscheinung der Schauseiten, im dritten die monu- 
mentale Erscheinung gelobt. Die Ausarbeitung der endgültigen 
Pläne wurde den Architekten Béguin und Rychner über- 
tragen. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 82, 90 
und 97.) 


Gebäude für Unterrichtszwecke. Bürgerschulbauten 
in Hannover. Allgemeine Anordnung der im Laufe des 
letzten Jahrzehntes in Hannover erbauten Bürgerschulen. Die 
Gebäude haben durchweg drei Geschosse und enthalten 14 oder 
28 Klassen, wovon je 7 Klassen zu einem Lehrgange ver- 
einigt sind. Die Klassenräume sind Langklassen von 7 X9m; 
der Zeichensaal wird zugleich als Singsaal benutzt und ist 
mehrfach im ausgebauten Dach untergebracht. Wohnung des 
Schulvogts in der Gröfse von anderthalb Klassenräumen mit 
besonderem Eingang im Erdgeschosse; Küche und Wasch- 
küche dazu im Keller. Seit 1887 in allen Schulen auf 14 Klassen 
je ein Brausebad im Keller. Die Gänge, zugleich als Kleider- 
ablagen dienend, sind bei einseitiger Lage der Klassen 3m, 
bei zweiseitiger 4 breit. Die Geschosshóhen betragen in der 
Regel 4,0m von Oberkante zu Oberkante Balkenlage und die 
Fensterflächen etwa !/; der Bodenfliche der Klassen. Be- 
heizung neuerdings durch Niederdruck - Dampfheizung mit Zu- 
führung erwürmter Luft. Balkendecken und verschiedene 
Massiv-Decken. Fulsböden mit Linoleum auf Gips - Estrich 
oder auf Cementbeton haben sich gut bewährt. — Das Aeulsere 
meist in den Formen der Hannoverschen Backsteingothik, 
neuerdings auch in Renaissanceformen. — Mit Abb. (Central- 
blatt der Bauverw. 1897, S. 387.) 


Vierklassige Schule in Neinstedt a. Harz; Arch. 
Hermann in Quedlinburg. Ziegelreinbau mit Lisenen, Ge- 
simsen und Fenstereinfassungen aus rothem Sandstein; Ziegel- 
dach mit schwarz gedämpften Steinen. Im Erd- und Ober- 
geschosse je 2 Klassen für 70—80 Kinder. Die Schulzimmer 
sind gut gelüftet, haben Balkendecken und werden durch 
Sturm’sche Schulöfen erwärmt. Die Hälfte des Gebäudes 
ist unterkellert. Baukosten 15000 Æ. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 1005.) 


Wilhelms-Realschule in Stuttgart; vom Stadt- 
baurath Mayer in Stuttgart. Der Bauplatz von 3970 am 
Fläche liegt ziemlich ungünstig in Bezug auf Höhenverhält- 
nisse und die schlechte Beschaffenheit des Untergrundes an 
der Gabelung zweier Strafsen. Der Zugang befindet sich an 
der spitzwinkeligen, mit einer Kuppel gekrönten Ecke des Ge- 
bäudes, das ein Untergeschoss und drei volle Geschosse hat. 
Sockel aus Granit ; Strafsenseiten mitWerksteinen ausSchwübisch 
Hall, Hofseiten mit Fafsaden-Backsteinen verkleidet. Sockel 
und Erdgeschoss in Bossenarchitektur; beide Obergeschosse mit 
kräftiger Lisenenstellung; Dachwerk aus Holz. Die meistens 
an einer Seite eines 3,5 breiten Ganges gelegenen Klassen- 
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zimmer haben 57 bis 60 am Grundfläche, die Zeichensäle 92 am, 
Die Räume sind bis auf 1,10 m Höhe vertäfelt, darüber tapezirt. 
Decken über dem Untergeschosse und den Gängen aus [ -Eisen 
mit Gewölben, im Uebrigen Holzbalkendecken; erstere sind mit 
Fliesen, letztere mit eichenen Riemen auf Blindböden bedeckt. 
Treppenstufen aus Granit auf Eisentrügern.  Versuchsweise 
wird mit Gasófen geheizt, doch ist Niederdruck-Dampfheizung 
vorgesehen. Elektrische Beleuchtung; Nutzwasser- und Quell- 
wasserleitung. In 8m Entfernung vom Hauptgebäude ist eine 
388 am großse Turnhalle errichtet, deren Untergeschoss zur 
Aufbewahrung von Mobilien dient; die Halle wird auch zu 
Schulfeiern benutzt. Zweistöckiger Abort mit gedecktem Zu- 
gange vom Hauptgebäude her. Baukosten 480 500.4, und zwar 
für das Schulgebäude 376000 M, d.h. 1cbm = 17,24 M bei 
21810 cb» Inhalt; für die Turnhalle 53100 A. dh 1cbm 
= 12,25 M bei 4334 cbm Inhalt; für den Abort 11600.4, d.h, 
1cbm — 28,75. M bei 403 cbm Inhalt; für die Hofanlage 39 800 A. 
— Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1897, S. 301.) 

Neues Schulhaus an der Columbusstraße in 
München; Arch. K. Hocheder in München. Von 3 Strafsen 
umgebener, dreieckiger Bauplatz. Bebaute Fläche = 1060 am, 
Kinderspielplatz = 3% an, Schulhof = 2000 am. Die angebaute 
Turnhalle zweigeschossig. Die Schwierigkeit, in einem drei- 
eckigen Bauplatze den Schulsälen eine rechteckige Form zu 
geben, ist im Grundrisse glücklich überwunden. Vor den 
Sälen liegt ein breiter, hell erleuchteter Gang. Die Anlage 
der Aborte in 2 Geschossen in unmittelbarer Verbindung mit 
dem Gebäude und mit scheinbar nicht genügender Lüftung er- 
scheint nicht empfehlenswerth. Im Kellergeschosse befinden 
sich die Niederdruck - Dampfheizung, die Suppenküche, der 
Suppensaal, Aborte, Waschküche usw. Das Aeufsere des Ge- 
bäudes soll sich den alten klösterlichen Bauten oder Stiftungs- 
bauten aus dem Anfang oder der Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts anschliefsen, man hat daher nur zum Portale und 
Sockel Haustein verwendet, die Aufsenflächen aber schlicht in 
Kalk rauh verputzt und die Gesimse in Romancement ge- 
zogen. Der Eindruck der Schauseiten ist daher ziemlich 
nüchtern, trotz des Giebels und des Thurmes. Eindeckung der 
Dächer theils aus Herbertsfeldener Dachplatten, theils aus 
Metall. Decken der Schulsäle, Turnsäle uud Gänge aus Holz- 
balken auf eisernen Unterzügen, sonst Eisenbetondecken. 
Schulsäle mit Kiefernholz gedielt, Vorplätze mit Eichenholz- 
riemen auf Fichten - Blindboden. Grundfläche der Schulsäle 
78,7 bis 834m, — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 374.) 

Gebäude für Gesundheitspflege und Rettungswesen. Chirur- 
gische Klinik in Marburg. Der im Lahnthale belegene 
Bauplatz von 14000 am Fläche bietet Platz zur Belegung mit 
höchstens 120 Betten; 120 am Fläche für 1 Bett gilt als die 
Regel bei der Pavillonbauweise. Der Bauplan verlangte an 
Krankenräumen 4 Säle zu je 24 Betten nebst Tagesraum, 
12 Einzelzimmer, 1 Saal für Poliklinik mit Zubehör und Räume 
für ansteckende Krankheiten; an Lehrrüumen einen 
Operationssaal mit Hörsaal für 100 Sitzplätze, einen aseptischen 
Operationssaal nebst zugehörigen Räumen, einen Saal für theo- 
retische Vorlesungen mit 80 Sitzplätzen, einen Sammlungssaal, 
getrennte Laboratorien für mikroskopische und bakteriologi- 
sche Arbeiten, Bücherei und Macerations- und Secirraum für 
Thiere; an Dienst- und Wohnräumen Arbeitszimmer für 
die Direktoren und Wohnungen für verschiedene Beamte und 
Aerzte; an Verwaltungsräumen Wäscheräume, Ent- 
seuchungsanstalt, Leichenraum und die üblichen Heiz-, Koch- 
Wirthschafts- und Materialienräume. — Alle gesonderten Räume 
wurden in 8 Baulichkeiten, auf deren Zusammenlegung die 
Form des Bauplatzes von wesentlichem Einflusse war, unter- 
gebracht. Die Hauptgebäude sind durch zweigeschossige 
Wandelgänge verbunden; die Poliklinik hat einen besonderen 
Eingang erhalten, um Einschleppung von Krankheiten zu ver- 
hüten. Die Gebäude der Hauptgruppe haben ein Untergeschoss, 
12cm unter Erdgleiche und 30cm über höchstem Grundwasser, 
Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss ohne Drempel 
in einfachen gothisirenden Bauformen, Die Flächen haben Ver- 
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blendung aus hellrothen Backsteinen und eingelegte glasirte 
Friesstreifen; Gesimse, Fenstersohlbänke und Giebelabdeckungen 
aus Sandstein; steile Dächer mit deutscher Schiefereindeckung. 
Reichliche Lichtquellen, starker Luftzutritt, grofse Reinigungs- 
fähigkeit der Fulbböden und Wände, gute Wasserleitungen und 


Badegelegenheit. Gesammtkosten 594 800 4, und zwar: 
qm zu je cbm Inhalt zu je 
Lehrgebäude....... 514 212,00. und 62% 17,464 
Krankengebäude... 514 211,0 „ , 6800 15,7 „ 
Operationsgebäude . 437 203,0 , م„‎ 4918 1959, 
Wirthschaftsgebäude 171 102,00 „ 5 853 20,40, 
Verbindungsgünge . 285 74,00 ,, 8 1939 10,88 „ 
Stallgebäude ...... 43 62,0 „ n 159 17,0 ,. 


Aufwand für jedes Bett der Krankengebäude 1940 A, jeden 
Sitzplatz im Operationsgebüude 915 A, jeden Kranken im 
Wirthschaftsgebäude 192.4. — Mit Abb. (Z. f. Bauwesen 1897, 
S. 483.) 


Bauanlage des kleinen Krankenhauses; Arch. 
Th. Goecke. In neuerer Zeit findet das Bestreben, viele 
kleine Krankenhäuser in gleichmälsiger Vertheilung über das 
ganze Land zu erbauen, immer mehr Auhänger. In dem vor- 
liegenden Aufsatze sind in dankenswerther Weise Grundsätze 
für derartige Anlageı zusammengestellt und eine Reihe von 
Grundrissen mit Angabe der Baukosten für das Bett mit- 
getheilt. Hauptkennzeichen des kleinen Krankenhauses ist die 
Belegungsfähigkeit mit höchstens 50 Betten. Die Flure sollen 
mindestens 1,87 breit sein; Seitenflure dürfen nicht nach 
Norden liegen; für 1 Bett sind in gemeinschaftlichen Kranken- 
sälen 1,5 am Fensterfläche, 7,5 q@ Grundfläche und 35 ebm Luft- 
raum, in Einzelräumen 45cbm bei 104m Grundfläche erforderlich. 
In jeder Abtheilung und in jedom Geschosse muss ein Tages- 
raum von 2am Bodenfläche für 1 Bett vorhanden sein. Garten- 
anlagen sollen für das Bett 10am halten; von gutem Wasser 
kommen 300! auf 1 Bett. Für je 30 Betten muss ein Bade- 
raum vorhanden sein. Entseuchungsräume und Absonderungs- 
räume für ansteckende Kranke sind vorzusehen. Folgende 
Anlagen sind als gute Beispiele angeführt und meistens durch 
Grundrisse erläutert: Das Kreiskrankenhaus in Lübben: 
30 Betten, Baukosten 60000 .4 oder für 1 Bett 1670.4; 
Kranken- und Siechenhaus zu Gräfenhainichen 
(8.1896, S. 88): 20 Betten mit je 1780 .4 Baukosten; städti- 
sches Krankenhaus zu Straufsberg: 45 Betten; 
Krankenhaus für einen Berliner Vorort: 40 Betten; 
Kranken- und Siechenhaus in Ründeroth: 22 Betten, 
Baukosten 30 000 .M. oder 1364 4 für 1 Bett; Baracke für 
dasAugusta-Victoria-Heim in Eberswalde: 24 Betten; 


Krankenhaus des Vaterländischen Frauen-Hülfs-. 


vereins in Hamburg: 50 Betten mit Hörsaal; Kahlen- 
berg-Stiftung in Magdeburg; Augusta-Victoria- 
Heim zu Eberswalde: Baukosten 100000 4 oder bei 
625 am Grundfläche 176 # fiir 1 am und bei 8245cbm Baukörper 
13,25 M für 1cbm, 20 Schwestern- und Pensionärbetten und 
28 sonstige Krankenbetten. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 401, 406.) 


Heilbäder Badens. Beschreibung und Darstellung der 
in neuerer Zeit ausgeführten Badeanlagen in Baden-Baden 
und Badenweiler, insbesondere des Friedrichsbades, des 
Kaiserin Augusta-Bades und des Landesbades, die mit einem 
Kostenaufwande von 2000000 «Æ, 810000 .# und 330000 A 
erbaut sind. Aufserdem werden die Central-Waschanstalt in 
Baden-Baden und das Schwimmbad in Badenweiler beschrieben. 
— Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 389, 393.) 


Wohlthätigkeitsanstalten. Neubau des v. Cronstett- 
und v. Hynsperg'schen Damenstiftes zu Frank- 
furt a. M.; Arch. A. v. Lersner daselbst. Das 1030 am grofse 
Gebáüude steht frei in einem groísen, mit reizvollen Anlagen 
geschmtückten Garten und ist ganz aus weifBem, zum grifsten 
Theile schlesischem Sandstein in Renaissanceformen aus- 
geführt. Die Hauptschauseite, in der sich der Haupteingang 
befindet, ist am reichsten ausgebildet; die nach einem Hofe zu 
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liegende Schauseite erhält minderwerthiges Material, nämlich 
Eltmann-Sandstein und rheinischen Tuffstein. Die 4 Lichthof-. 
Schauseiten sind mit weifsglasirten Ziegeln verkleidet, die 
Umrahmungen der Fenster aus rothem Sandstein hergestellt. 
Die Ausstattung des durch Ober- und Seitenlicht gut be- 
leuchteten Haupttreppenhauses, des Konvents- und des Speise- 
saales sowie des grofsen Sitzungssaales und eines Zimmers 
der Pröpstin ist besonders reich. Stufen und Wangen der 
Haupttreppe aus Marmor; das Treppenhaus ist möglichst hell 
gehalten. Holztäfelungen an Wänden und Decken; Stuck an 
Kapitellen und Decken; reiche Malereien. — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 381.) 


Gebäude für Kunst und Wissenschaft. Neues Stadt- 
theater inBromberg; Arch. H. Seeling in Berlin. Muster- 
bau für Theater in Mittelstädten, denen nur geringe Baumittel 
zur Verfügung stehen. Baukosten 440 000.4; 777 Plätze im 
Parket und in 2 Rängen. Der Grundriss ist wegen seiner Ein- 
fachheit, Uebersichtlichkeit und Zweckmäfsigkeit geradezu 
mustergültig, die Architektur trägt bei vornehmer Einfachheit 
ein Lichtes, festliches Geprige. Die Schauseiten sind mit 
hydraulischem Kalk geputzt und ohne Anstrich gelassen; zu 
dem Giebel der Vorderseite, dem oberen Theile der Thürme 
und deren Giebelfelde ist Kunststein verwendet. Sammel- 
heizung, Lüftung, elektrische Beleuchtung. Auf Feuersicher- 
heit ist möglichste Rücksicht genommen.  Malersaal und 
Dekorationsmagazin sind in einem erweiterungsfähigen Neben- 
gebäude untergebracht. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 477.) 


Gebäude für Ausstellungszwecke. Sächsisch -thürin- 
gische Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in 
Leipzig (s. 1898, S. 80). Das von der Stadt zur Verfügung 
gestellte Gelände war 400000 an grofs; die Architekten 
Johlige, Hannemann, Enger, Tscharmann und 
Drechsler waren mit der Ausführung der Bauten betraut. 
Lage der Baulichkeiten zu einander. Schaubilder des Mittel- 
baues der Industriehalle, des Variété-Theaters und des Portales 
der Sächsischen Staats - Ausstellung. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 1123, 1143, 1156, 1173.) 


Bauten derAusstellung inBrüssel. Die wichtigsten, 
vom Arch. Saintenoy errichteten Bauten. — Mit Abb. 
(Construct. moderne 1897, S. 535.) 


Gewerbe- und Kunst-Ausstellung in Stockholm. 
Gesammtanlage und wichtigste Bauten. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 395, 423.) 


Gebäude für Vergnügungszwecke. Fürstenhof in Carls- 
horst bei Berlin; Arch. Bodo Ebhardt. Das Logirhaus 
auf der Rennbahn Carlshorst (vgl. 1897, S. 360) enthält neben 
einer grölseren Anzahl von Unterkunftsräumen noch eine 
Sommerwirthschaft, Tanz- und Festsile. Die Küche und 
der grofse Saal liegen in einem eingeschossigen Anbau des 
zweigeschossigen Hauptgebáudes. Das Erdgeschoss ist als 
schlichter Putzbau, das vorgekragte Obergeschoss als Holz- 
fachwerksbau ausgebildet. Das Holzwerk ist, wo es nicht in 
unmittelbare Berührung mit Meuschen kommt, wie an Geländern 
und an Eingängen, rauh, wie es aus der Säge kam, stehen 
gelassen und braun angestrichen. Die Farbengebung ist über- 
all sehr lebhaft: weifse Putzflächen, grüne Dachrinnen, rothe 
Dachflächen, breiter blauer mit goldgelben Linien verzierter 
Fries am Mittelgiebel. Im Inneren sind die Wände tapezirt, 
die Decken reich mit Ornamenten bemalt. Reich ausgestattet 
ist die Decke des Tanzsaales, die durch das sichtbare, 12 m 
freitragende, in kräftigen Tönen einfach gestrichene Gebälk 
gebildet wird. Der ganze Bau ist malerisch wirksam. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 393.) 


Markthallen und Schlachthife. Städtischer Vieh- 
markt und Schlachthof zu Breslau. Das 38,5 ha grofse 
Grundstück liegt in dem stromabwärts gelegenen Vororte 
Pöpelwitz, hat Gleisanschluss an die Breslau-Berliner Eisen- 
bahn und Pferdebahn-Verbindung. Die Abwässer können ohne 
Klärung der Pumpstation und dadurch den städtischen Riesel- 
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feldern zugeführt werden. Es sind über 50 einzelne Bauwerke 
vorhanden für den Vorplatz, den Viehmarkt und den eigent- 
lichen Schlachthof. Diese 3 Gruppen sind durch Mauern von 
einander getrennt, im Ganzen aber durch einen 2,m 
hohen Plankenzaun mit schmiedeisernen Pfosten eingefriedigt. 
Die Gebäude des Vorplatzes dienen den gemeinsamen 
Zwecken des Viehmarktes und des Schlachthofes und um- 
fassen an Hauptgebäuden das Verwaltungsgebäude, Beamten- 
wohnhaus, Restaurant, mit Post und Telegraphie versehenes 
Börsengebäude und Ausspannstall mit Wagenhaus. Die haupt- 
sächlichsten Gebäude des Viehmarktes sind 5 Markthallen, 
2 Stallgebäude und 2 Schweinebuchten. Den Mittelpunkt des 
Schlachthofes bilden 3 Schlachthallen, die Kuttelei, das 
Küblhaus, das Maschinen- und Kesselhaus, das Diingerhaus, 
die Talgschmelze und die Fettsalzerei. Allenthalben ist rother 
Ziegelfugenbau unter Verwendung brauner Glasuren für die 
Fensterschmiegen verwendet; die Ecken der Thüren sind 
durch Granitsteine geschützt. Ueberwölbungen der Räume 
sind vermieden, dafür Holzcementdächer verwendet. Der 
Fufsboden ist fast durchweg Stampfbeton. Der Entwurf 
zu der Anlage stammt von den Stadtbauräthen Osthoff und 
Plüddemann. Baukosten 71/ Mill. 4. — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 417, 425, 430.) 


Privatbauten. 


Wohn- und Geschäftshäuser. Wohnhaus W. Kohlmann 
in Quedlinburg; Arch. F. Staeding in Braunschweig. 
Zweigeschossiges Einfamilienhaus in Formen der Renaissance 
mit 2 hohen reich geschmückten Giebeln und Veranden. Guter 
Grundriss. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 1034.) 


Jacobshof in Berlin; Arch. C. Berndt in Berlin. Auf 
einem 40m breiten und im Mittel 110» tiefen Grundstück ist 
die gewaltige Gebäudegruppe mit 3200 am bebauter Grund- 
fläche errichtet. Ein Vorderhaus mit zwei den Haupthof um- 
schliefsenden Seitenflügeln umfasst im Erdgeschoss eine 
Restauration, Läden und eine zweitheilige Einfahrt für die 
Hintergebäude und Höfe, in den 3 Obergeschossen herr- 
schaftliche Wohnungen, die leider mit dunkeln Gängen und 
minderwerthigen Nebenräumen versehen sind. Die übrigen, 
um 6 Höfe gelegten Gebäude sind zu Geschäftszwecken her- 
gerichtet. Von dem den Haupthof abschliefsenden Quer- 
gebäude an ist das ganze Grundstück unterkellert; die Ge- 
bäude sind 4 Geschosse hoch. Im hinteren Theile der Keller 
befinden sich ausgedehnte Pferdeställe, ebensolche auch im 
Erdgeschosse, hier für 35 Pferde; beide Stallungen sind durch 
Rampen zugänglich. Zu den oberen an zahlreiche Handels- 
geschäfte und Fabrikbetriebe vermietheten Räumen führen 
6 Aufzüge, von denen 2 je 1500 k& heben. Die Schauseite des 
Vordergebäudes an der Alten Jakobsstrafse ist in Renaissance- 
formen geputzt, die sämmtlichen Hofseiten zeigen rothe Ver- 
blendsteine und sauber geputzte Felder und einen Sockel von 
wei glasirten Verblendsteinen. Die Decken sind in Stolte- 
schen Patent-Segmentgewölben ausgeführt. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 1185.) 


Geschäftshaus von Jacob Ravené Sóhne & Co. 
in Berlin: Arch. Ende & Böckmann. Eines der neuesten 
Berliner Geschäftshäuser. Das architektonische Gerlist ist aus 
rothem Wittenberger Sandstein aufgeführt, die Flächen sind 
mit Verblendsteinen von röthlicher Lederfarbe und farbigen 
Terrakotten verkleidet. Das steile Dach wurde mit glasirten 
Falzziegeln in bunter Musterung eingedeckt. Die farbigen 


Terrakotten der Fries- und Zwickelfüllungen stellen theils 


größsere Figurengruppen, theils einzelne Porträtköpfe hervor- 
ragender Industrieller und Vertreter technischer Wissen- 
schaften dar und sind von E. March Söhne in Charlotten- 
burg geliefert. —*Mit 1 Abb. der Schauseite. (Z. f. Bau- 
handw. 1897, S. 105.) 

Wohnhaus Steinthal zu Charlottenburg; Arch. 
Cremer & Wolffenstein. Das Gebäude liegt in einem 
grofsen parkartigen Garten und ist auf besonderen Wunsch 
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des Bauherrn im Aeufseren verhältnismäßig einfach gehalten. 
Pfostenwerk der Fenster aus Sandstein; Gliederungen in sand- 
steinartigem Stuck gezogen; Flächen mit Siegersdorfer Ver- 
blendern bekleidet. Um den Hauptraum, die durch 2 Geschosse 
reichende Halle, legen sich in glücklicher Weise die übrigen 
Räume. Das Innere ist sehr reich und künstlerisch aus- 
gestattet, doch ist die Ausstattung nicht stilistisch einheitlich 
durchgeführt. Im Untergeschosse des Hauses sind die Küchen- 
und Wirthschaftsräume und die Pförtnerwohnung, im aus- 
gebauten Dachgeschosse noch 5 Zimmer und verschiedene 
Kammern untergebracht. Wasserheizung und elektrische Be- 
leuchtung. Gesammtkosten 310 000 X oder bei 680 am Grund- 
fläche einschl. Terrasse 456 4 für 1am, — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 405.) 

Villa Stavenhagen in Grunewald. Eigenartiges 
kleines Einfamilienhaus mit hoch ansteigender Freitreppe, 
burgthorartigem Vorbau des Einganges und mächtigem Treppen- 
thurme. Baukosten 200.4 für 1am bebauter Fläche — Mit 
Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 877.) 


Villa Schnock in Grunewald; Maurer- und Zimmer- 
meister Schnock. Stattliches Landhaus in italienischer 
Renaissance mit strengen Formen, grofsen Verhältnissen, 
ruhigem und vornehmem Gesammteindrucke Das Gebäude 
liegt in einem mit Blumenbeeten geschmückten Park im 
Charakter der märkischen Landschaft. Schauseiten mit sand- 
steinartigem Cementputz, grofsen Quaderungen und ausladenden 
Gesimsen. Von einem gut beleuchteten Vorplatze sind alle 
Räume zugänglich. Baukosten 90000 AM, d. i. 18 4 flr 1cbm 
umbauten Raumes. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 1156.) 


Wohn- und Geschüftshaus Lówe in Deutsch- 
Krone; Arch. M. Richter. Der Grundriss zeigt alle Mängel ' 
der moderuen eingebauten grofsen Miethhäuser, weil die 
Gänge vollständig unbeleuchtet sind. Als ein Missstand ist 
ferner die Anlage der Stallungen unter bewohnten Räumen 
anzusehen. Baukusten sind zu 75000 A veranschlagt oder 
etwa 173,5 4 für 1qm, — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, 
S. 1094.) 

Villa Hugo Hauffe in Pulsnitz i. S.; Arch. 
Th. Hofmann. Einfamilienhaus. Backsteinreinbau mit Sand- 
steingliederungen. Die Bausumme war auf 45000 A flr den 
Rohbau bemessen, daher einfache Innenausstattung. Ueber- 
sichtlicher Grundriss. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, 
S. 992.) 

Eckhaus-Neubau in Rüttenscheidt bei Essen; 
Arch. H. Bremer.  Dreigeschossiges Wohnhaus an einer 
Kreuzung von 5 Stralsen; im Erdgeschosse Wohnung wit 
Laden, in den beiden Obergeschossen je eine Wohnung, deren 
Flure aber vollständig dunkel sind. Geputzte oder gegossene 
Cement - Architekturtheile. Mauerflächen mit lederfarbigen 
Verblendern. Nicht ungefällige Renaissanceformen. Eckerker 
mit Thurmhelm. Baukosten 35000 4. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 842.) 


Villa Engelhardt in Fürth; Arch. Th. Eyrich in 
Nürnberg. Ein zweigeschossiger kleiner Bau mit reichen 
Sandstein-Schauseiten in Renaissanceformen und mit Terrasse 
und Thurm. Fries des Hauptgesimses aus farbiger Majolika 
von Villeroy & Boch. Auch andere hervorragende Ge- 
bäudetheile wurden mit farbigen Einlagen von Majolika in 
den Haustein verziert. Das Innere ist ebenfalls reich aus- 
geführt. Guter Grundriss. Von einem durch beide Geschosse 
reichenden, durch Oberlicht beleuchteten Vorplatz aus sind 
die Zimmer zugänglich. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, 
S. 1219.) 

Verkaufsgebäude der Siegel Cooper Comp. zu 
Newyork; Arch. de Lemos & Cordes. Das an 3 Seiten 
frei stehende, mächtige, sechsstöckige Waarenhaus hat eine 
Tiefe von 140 und an der Hauptseite eine Breite von 56 m, 
Die Aufsenmauern sind durchweg in Eisen- und Stahlfachwerk 
mit Verblendung aus hellgelben Ziegeln und Terrakotten aus- 
geführt. Ein 66m hoher Thurm trägt einen elektrischen 
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Scheinwerfer. Stockwerkhöhe im Keller 3,6 m, im Erd- 
geschosse Gem, im 1. Obergeschosse 4,8 =, in den übrigen 
Geschossen 4m. Die Fufsböden werden von eisernen Säulen 
getragen und bestehen aus Stahlträgern mit Gewölben, die die 
Fufsbodenlagerhilzer aufnehmen. Alle Eisentheile sind mit 
Terrakotten ummantelt, die Säulen mit verputztem Draht- 
werk umgeben. Eine 4,3 m breite Haupttreppe, 4 je 2,1 m 
breite Nebentreppen und 8 Personenaufzüge vermitteln den 
Verkehr. Aufserdem sind noch zahlreiche andere Aufzüge 
vorhanden. 4 Dampfmaschinen von 200—250 Pferdestürken 
und 1 von 75 Pferdestürken, 10 Kessel mit 2000 Pferdestärken 
und 40 elektrische Motoren dienen für Heizung, Beleuchtung, 
Lüftung, Küche usw. 600 Bogen- und 8000 Glühlampen. 
Kosten des Grunderwerbs — es standen 42 Häuser auf der 
Baustelle — 8 Mill. 4, Baukosten 14l/, Mill. Æ, mit der Ein- 
richtung im Ganzen 16 Mill. A oder rd. 18,5 4 für 1cbm. — 
In dem Aufbau, der Theilung uúd Gliederung des Gebäudes 
ist der Einfluss der älteren Berliner Schule zu erkennen; die 
Architekten sind Deutsche. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 381.) 

Neue Geschüfts- und Hótelbauten in St. Louis 
ON oi Schaubilder des Union Trust Building vom Architekten 
Ramse und des Hötel Planter vom Architekten Isaac 
Taylor. Thurmbäuser von 13 und 10 Geschossen; trotz der 
Höhe ein malerisches Gepräge. Eine Eigenthümlichkeit ist 
die Anordnung offener Höfe in den Obergeschossen nach der 
Strae zu, wodurch den Innenräumen eine grofse Menge von 
Luft und Licht zugeführt wird. Die Verblendsteine der 
Schauseiten sind trocken gepresst und mit sehr engen Fugen 
vermauert. Das Tragwerk besteht aus einem Stahlgerippe, 
die Decken sind auf Eisen gewülbt. — Mit Abb. (Z. f. Bau- 
handw. 1897, S. 129.) 


Waarenhaus in Rhodesia (Süd-Afrika); Arch. Cookley.- 


Zweigeschossiges Gebäude. Eisengerippa mit Ausmauerung von 
rothen Ziegeln. Die „Stores“, Waarenhäuser oder Kramläden 
gröfseren Stils, entsprechen ihrem Zwecke nach etwa unseren 
grofsen Bazaren oder Kaufhäusern, in denen man alles kaufen 
kann. Meistens ist mit ihnen auch noch ein „Saloon“ ver- 
bunden, der dem geselligen Verkehre dient. Alle Baustoffe, 
mit Ausnahme der Steine, sind aus England bezogen. Die 
Bauformen sind wunderbar; besonders eigenthümlich ist die 
Dachform und die architektonische Ausbildung der Regen- 
abfallrohre, die anscheinend tiber dem Sockel in die Gebäude 
hineingeführt sind. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 1052.) 

Werkstatt. und Fabrikgebáude. Dampfmühle der Gebr, 
Rothholz & Lewin in Posen. Die Mühlenanlage besteht 
aus dem Mühlengebäude und dem Speicher, die durch die 
Silos und die Reinigung von einander getrennt sind, und dem 
Kessel- und Maschinenbause. Die Mühle kann 30t Getreide 
in 24 Stunden verarbeiten und besteht aus Keller, Erd- 
geschoss, 2 Obergeschossen und Dachgeschoss. Das Dach ist 
mit Dachpappe eingedeckt; die Umfassungsmauern sind massiv, 
die Gebälke und Stiele von Holz. Im Erdgeschosse stehen 
die Mühlsteine und Walzenstühle, in den oberen Geschossen 
die Vorrichtungen zur Vorbereitung des Getreides und zum 
Sortiren und Sacken des Mehles. Ein Aufzug und eine Treppe 
verbinden die Geschosse. Die Silos und die Reinigung 
sind von der Mühle und dem Speicher durch Brandmauern 
getrennt. Die Silos gehen vom Erdgeschossfulsboden bis 2m 
über Dachgeschossfufsboden, haben quadratischen Querschnitt 
und sind dureh Holzscheidewünde in 9 Zellen getheilt. Sie 
werden durch einen Elevator gefüllt. Die Reinigungs-Maschinen 
stehen in den Geschossen über einander und haben einen Schlot 
zur Abführung des Staubes. Der Speicher birgt im Keller 
einen Behälter zur Aufnahme des Getreides, das durch Elevatoren 
auf die Böden gehoben wird. Der 32m hohe Schornstein 
der Dampfkessel hat nur 2000 4 gekostet. Sehr beschwerlich 
und kostspielig waren die Anlagen zur Beschaffung des Speise- 
wassers für die Dampfkessel Neben dem Kesselhaus ein 
Schuppen zur Lagerung von 200: Steinkohlen. — Mit Abb. 
(Baugewerks-Z. 1897, S. 1112.) 


Getreide-Silo in Greenwich; Arch. Aston Webb. 
Das Gebäude liegt mit 2 Seiten am Wasser; hier sind die 
Mauern mit blauen Ziegeln verkleidet, der obere Theil zeigt 
Haustein und rothe Verblendziegel. Alles Mauerwerk ist in 
Cement ausgeführt. Durch runde Oeffnungen unter dem Haupt- 
gesimse werden die Getreidebehälter yeltiftet. Die ziemlich 
reichen Bauformen dürften dem deutschen Geschmacke wenig 
entsprechen. 23 aus Ziegeln gemauerte Behälter von je 
2,7X 2,7m Grundfläche und 14m Höhe. Die Höhe des Ge- 
bäudes vom Flussbett ab 39m. Der Weizen wird zu Schiffe 
herangeschafft und durch Dampfelevatoren heraufgezogen und 
lose, nicht in Säcken, in den Behältern aufgestapelt; er geht 
durch selbstthätige Waagen und wird theilweise geprüft, 
bevor er in die Behälter fällt. Von da wird er ent- 
nommen, gewaschen, gereinigt, gemahlen und als Mehl ver- 
sendet, ohne dass er während der ganzen Behandlung von 
dem Augenblicke seiner Ankunft zu Schiff bis zur Verladung 
des Mehles in die Karren von Menschenhand berührt wird. — 
Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 910.) 


‚ Landwirthschaftliche Bauten. Försterwohnhaus in 
Vorderheide bei Liegnitz. Ziegelreinbau mit Kronen- 
dach aus rothen Pfannen; die sichtbaren Holztheile des tiber- 
stehenden Daches mit brauner Oelfarbe gestrichen. 3 Wohn- 
räume, 1 Amtszimmer, 2 Dachstuben, Küche, Speisekammer 
und Abort; im Keller die Waschküche und Backofen, im 
Dachboden eine Räucherkammer. Der ebenfalls im Keller 
liegende Gerätheraum ist durch besondere Treppe von aufsen 
zugänglich. Baukosten 14000 4 oder 71.4 für 1am und 
1,10 4 für 1cbm einschliefslich des Daches oder 10,50 Æ. für 
1**m ohne die Dachräume. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, 
S. 978.) 


Hochbau-Konstruktion. Widerstandsfühigkeit guss- 
eiserner Säulen und bei ihnen verwendeter Schutz- 
mittel gegen Feuer und Wasser. Ergebnisse der 1895 
in Hamburg angestellten Versuche Geprüft wurden guss- 
eiserne Säulen mit und ohne Ummantelung. Als Ummantelung 
fanden Verwendung Moniermäntel, patentirter Korkstein, Asbest- 
kieselguhr und Asbestcement. Die Widerstandsfähigkeit hat 
sich bei Anwendung von Luftschichten in keinem Falle erhöht, 
dagegen hat sich der Luftzug durch das Innere als sehr vor- 
theilhaft erwiesen. Zwischen festen und abnehmbaren Um- 
mantelungen hat sich weder in Bezug auf Wärmeschutz- 
vermögen, noch auf konstruktive Haltbarkeit ein Unterschied 
ergeben. Für Speicheranlagen wird man bei allen Kon- 
struktionen einer 2 mm starken Blechschicht als Umhlillung 
bedürfen. Das Widerstandsvermögen der Stützen von doppelter 
Wandstärke betrug nur etwa das 1!/,fache gegenüber denen 
von einfacher Wandstärke. Schmiedeiserne Stützen mit offenem 
Querschnitt sind am wenigsten widerstandsfähig gegen Feuer 
(Verlust der Tragfähigkeit bei einer Eigenwärme von 6000C. 
und 1000k&/qem Beanspruchung), gusseiserne Stützen mit ge- 
schlossenem Querschnitte verlieren die Tragfähigkeit bei etwa 
800? C. und 500 *£/qcem Beanspruchung; dann kommen hölzerne 
Stützen. Für alle 3 Arten ist Ummantelung erforderlich, die 
nicht unter 3mm Wandstärke haben soll. In Rücksicht auf 
Feuersicherheit der Gebäude ist die Ummantelung der Stützen 
zu empfehlen; die Konstruktionssicherheit bei ganz aus Schmied- 
eisen erbauten Speichern fordert abnehmbare Ummantelung, 
damit Niete und Schrauben nachgesehen werden können. Um- 
mantelung aus Korkstein ist am billigsten, dann folgen feste 
Moniermäntel und feste Asbestcementmäntel, schließlich als 
theuerstes, aber wirksamstes Mittel Asbestkieselguhr. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 1022.) 


Xylolith als Baustoff. Die Masse wird unter sehr 
starkem hydraulischen Druck aus Sägespähnen, Mineralien 
und Magnesia in Platten von 1000 X 1000 und 830 X 1520 mm 
Fläche und Stärken von 10 mm aufwärts hergestellt, ist fouer-, 
schwamm- und fäulnissicher und lässt sich wie Holz bearbeiten, 
kitten und mit Mörtel befestigen. Die Abnutzung ale Fulb- 
bodenbelag steht zwischen der des Granits und Basalts, der 
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Härtegrad zwischen Feldspath und Quarz. Xylolith eignet 
sich recht gut zur Ausführung kleinerer Bauten für die Dauer, 
wie für vorübergehende Zwecke und wird von der Sächsischen 
Staatseisenbahn zur Herstellung von Bahnwärterbuden benutzt. 
Auf der Leipziger Gewerbe-Ausstellung erregte ein kleines 
aus Xylolith hergestelltes Gebäude nicht geringes Aufsehen. 
Im Erdgeschosse war das Holzgerüst beiderseitig mit Platten 
bekleidet, im Obergeschosse fachwerkartig ausgesetzt. Fufs- 
boden, Decke, Treppenstufen und Dach waren aus einfachen 
Platten gebildet, die für die Treppenstufen 20 2mm stark waren. 
Die der Feuchtigkeit ausgesetzten Beläge der Veranda, der 
Küche und des Vorplatzes wurden mit Kittmasse verlegt. 
Mit den aus Ziegeln aufgemauerten Freitreppen wurden die 
Xylolith-Platten mittels eingesetzter Dübel und Schrauben 
fest verbunden. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 931.) 


Häuserbau in Nordamerika; von Benfey (s. 1897, 
S. 46). Chicagoer Eckhaus mit schmaler Hauptseite und grolser 
Tiefe. Im Erdgeschoss eine Bierwirthschaft, in den 3 Ober- 
geschossen je 2 Wohnungen mit der üblichen Raumeintheilung. 
Schauseite des Erdgeschosses aus Sandstein, die übrigen 
Theile der Schauseite, abgesehen von schmalen Sandstein- 
gliedern und Eisenblech-Verzierungen unter den Erkern und 
am Dachgesims, aus dunkelrothen und weilsgrünen Ver- 
blendern. Nur die Aufsenwände sind massiv, alles Uebrige, 
auch der Altan, aus Holz. Die Treppen sind ohne Podest 
gerade oder gebrochen und 80*m breit. 2 Treppen gehen 
durch das ganze Haus, eine dritte für die hinteren Wohnungen 
bis auf den Altan. Auf eine hinreichende Beleuchtung der 
einzelnen Räume und der Flure ist wenig Gewicht gelegt. 
Kosten des Grundstückes 20000 A, des Gebäudes 50000 X; 
jährlicher Miethertrag 6000 æ, also 8l/„prozentige Verzinsung 
der Anlagekosten. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 945.) 


Innerer Ausbau, Ornamentik und Kleinarchitektur. 


Bibliothekzeichen; vom Grafen zu Leiningen- 
Westerburg. Der Verfasser bezweckt, durch seinen mit 
zahlreichen Abbildungen geschmückten Aufsatz die Wieder- 
einrichtung der guten alten Sitte, unsere Bücher mit mehr 
oder weniger künstlerisch ausgestatteten Besitzzeichen zu ver- 
sehen, das Wort zu reden. Die Sitte ist ungefähr so alt wie 
die Buchdruckerkunst selbst; sie ist um 1460 zuerst in Stid- 
deutschland entstanden, verbreitete sich allmählich überall, 
kam dann in Vergessenheit und hat erst in der Neuzeit wieder 
allgemeine Verbreitung gefunden und ist künstlerisch aus- 
gebildet. Der Verfasser schreibt ausführlich über die Litteratur 
der „ex libris“, die Darstellungen auf ihnen, das Herstellungs- 
verfahren der kleinen Kunstwerke und die Verfertiger, zu 
denen die ersten Künstler aller Zeiten zählen, und kommt 
schliefslich zu der Beschreibung der Bibliothekzeichen unserer 
Tage. — Mit Abb. (Z. d. Baier. Kunst- und Gewerbe-Ver, 
1897, S. 31.) 

Dekorative Ausstattung des Münchener Justiz- 
palastes; von L. Gmelin (vgl. 1898, S. 75). Eingehende 
Besprechung. Viele Abbildungen und Tintenskizzen nach den 
Urzeichnungen von Thiersch, der zu dem figürlichen 
Schmucke des Bauwerkes die Ideenskizzen lieferte. — Mit 
Abb. (Z. d. Baier. Kunst- und Gewerbe-Ver. 1897, S. 65.) 


Neuer Entwurf von Bruno Schmitz für das 
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig (vgl. 1897, S. 569). 
Der Entwurf ist im Auftrage des Patriotenbundes hergestellt 
und soll der endgültigen Bearbeitung zu Grunde gelegt werden. 
— Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 337; Deutsche 
Bauz. 1897, S. 369.) Ä | 


Kaiser Wilhelm-Denkmal für die Rheinprovinz 
in Coblenz; Arch. Prof. Bruno Schmitz. Beschreibung 
und Darstellung des am Deutschen Eck in Coblenz am Zu- 
sammenfílusse des Rheines und der Mosel errichteten Denk- 
males, das am 31. Oktober 1897 enthüllt worden ist. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 407; ebenda 1895, S. 1.) 
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Verschiedenes. 

Pariser Bauwesen. Höchst bemerkenswerthe Angaben 
über das Wachsthum der Stadt Paris von der Zeit Karl des 
Grofsen bis zur Neuzeit, über die Bauweise in den verschiedenen 
Zeiten und die Kosten der Bodenbewegung, über die ver- 
schiedenen Baustoffe und ihren Ursprungsort, ihre Bearbeitung 
und Verwendung bei den Neubauten. Nicht minder bemerkens- 
werth sind die Angaben über die Entwickelung des Pariser 
Bauwesens, die Arbeitslöhne und die Ernährung der Bau- 
handwerker sowie über ihre Kleidung, woraus hervorgeht, 
dass die Verhältnisse der Pariser Arbeiter besser sind als in 
einem anderen Lande und dass der Preis der Handarbeit viel 
rascher gestiegen ist, als der der geistigen Arbeit. (Deutsche 
Bauz. 1897, S.406, 418.) 


B. Heizung, Lüftung und künstliche Beleuchtung, 


bearbeitet von Dr. Ernst Volt, Professor in München. 





Heizung. 

Schramm’s Patent-Dreieck-Element ist ein 
Schmuckheizkörper für Dampf- und Wasserheizungen. Es 
bildet im Querschnitt ein rechtwinkliges Dreieck mit wage- 
rechter Kathete, senkrechter nach vorn liegenden Fläche und 
von hinten nach vorn ansteigender, mit Rippen versehener 
Hypotenuse. Die senkrechten Flächen der über einander ge- 
stellten Elemente sind dem zu beheizenden Raume zugekehrt, 
so dass die von hinten ein- und emporströmende Luft, an den 
Rippen der Hypotenusenflächen entlang gehend, sich erwärmt 
und am oberen Ende jeden Elementes in das Zimmer eintritt, 
— Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 298.) 


Eigenartige Etagen-Warmwasserheizung von 
E. Hicke in Mailand. Die Ofenmitten liegen hier 0,35 m 
unter der Kesselmitte, und es sind die Rückleitungen von 
den Oefen zum Kessel nicht mit stetem Gefälle, sondern hoch 
über den Thüren hinweg geführt. Die durch die baulichen 
Verhältnisse bedingte Anlage zeigte nur beim ersten Anheizen 
den Missstand eruptionsartiger Erscheinungen, Ueberkochen 
und ruckweiser Erwärmung der Oefen; bei fortgesetztem Be- 
triebe waren diese Uebelstünde nicht zu bemerken. — Mit 
Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 225.) — H. Fischer bemerkt 
hierzu, dass nicht, wie Hicke meint, bei solchen Anlagen die 
Theorie im Stiche lasse, und führt für die Berechnung der- 
artiger Anlagen einen höher liegenden Hülfsheizkörper ein, 
dessen Auftrieb den negativen Auftrieb der Oefen und die 
Summe der sonstigen Widerstände zu überwinden hat. (Ge- 
sundh.-Ing. 1897, S. 295.) 


Neuerungen an Kohlenstaub-Feuerungen (8. 1897, 
S.91). Zur Einführung sind gelangt Einrichtungen von Friede- 
berg, Richard Schwartzkopff und C. Wegener. Bei 
der durch Zeichnung wiedergegebenen Einrichtung von Friede- 
berg soll eine innige Mischung des Kohlenstaubes mit der 
Verbrennungsluft und eine weitgehende Vertheilung des Kohlen- 
staub-Luftgemisches erzielt werden. Wird die Luft vorgewärmt, 
so können Wärmehöhen erzielt werden, welche die der Gas- 
feuerungen übersteigen. Bei der Feuerung von Cornelius 
wird die Kohle nicht als Staub, sondern in Griesform ver- 
brannt und die gemahlene Kohle als inniges Gemenge mit 
Luft in den Feuerraum eingeführt. Beschrieben sind ferner 
Einrichtungen von Runi, de Canys, Rotten und Wülbern. 
— Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 294.) 


Fortschritte auf dem Wegezur Russbeseitigung. 
Besprechung der Arbeiten der durch das preufsische Ministerium 
für Handel und Gewerbe ins Leben gerufenen Kommission und 
der von ihr am 30. April 1894 und am 28. Februar 1896 er- 
statteten Berichte. Erwähnt wird ferner der Bericht von 
Prof. Bach (vgl. 1898, S. 84) über die Preisausschreiben des 
Vereins deutscher Ingenieure und endlich die Untersuchungen, 
die Prof. Lewicki (s. 1898, S. 85) mit Unterstützung des 


253 B. Heizung, Lüftung und künstliche Beleuchtung. 254 


sächsischen Ministeriums des Inneren ausführte. Daraus wird 
gefolgert, dags die Fernhaltung des Russes aus der Atmo- 
sphire der Städte nicht nur eine Schönheitsfrage sei, sondern 
auch mit der wirthschaftlichen Ausnutzung des Brennstoffes 
der Dampfkessel zusammenhänge, so dass etwaigen gesetz- 
lichen Bestimmungen gegen Rauch- und Russbelästigungen 
bezüglich der Dampfkessel-Feuerungen schon jetzt, hinsicht- 
lich der Haushaltungs- und gewerblichen Feuerungen je nach 
Ausfall des hierfür vom deutschen Ing.-Vereine erlassenen 
Preisausschreibens vielleicht gleichfalls volle Folge zu geben 
sei. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 257.) 

Bestimmung der Rauchdichte nach der Farbe. 
Dr. Fritzsche saugt mit Hülfe eines Ansaugers die Schornstein- 
gase durch ein mit flockiger Cellulose gefülltes Gasrohr. Es 
wird die abgesaugte Gasmenge gemessen, sodann die Cellulose 
dem Gasrohre entnommen, in einer Stüpselflasche mit 200 ccm 
Wasser geschüttelt und eine Probe des entstehenden grau- 
gefürbten Breies hinsichtlich seiner Farbe in einem 40 mm 
weiten Probirrohre untersucht. Die Farbenstufe wird durch 
Versuche mit bestimmten 'gewogenen Russmengen versuchs- 
weise gefunden. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 885.) 
Heizung von Wohnräumen (8. 1898, S. 85). Meidinger 
zeigt durch Versuche, dass die Gasöfen für die Durchwärmung 
der Zimmer sich nicht anders als die mit festen Stoffen ge- 
heizten Oefen verhalten, und stellt zum Schlusse die Ergeb- 
nisse über die Durchwärmung geheizter Räume in folgenden 
Sätzen zusammen. Bei einem mit bewegter Luft geheizten 
Raume haben Decke und Boden in der Nähe des Heizkörpers 
eine hohe Erwärmung, die an entfernteren Punkten sich all- 
mählich vermindert. Die Wandflächen haben eine von oben 
nach unten abnehmende Erwärmung, die bei niederer Aufsen- 
wärme tiefer ist als die Erwärmung der anliegenden Luft, 
und zwar je nach der Wärmedurchlässigkeit der Mauer. Ein 
Strahlofen erwärmt Wände, Decken und Boden nur auf einige 
Meter Abstand und damit die anliegende Luft in gesteigertem 
Maße. Die am Heizkörper erwärmte Luft steigt am Heiz- 
körper in die Höhe und sinkt, sich an den Wänden abkühlend, 
zu Boden, um nach dem Heizkörper zurückzufliefsen. Der 
Boden hat wegen der hauptsächlich von der’ Decke kommenden 
Strahlwärme eine höhere Erwärmung als die über ihm be- 
findliche Luft. Der Wärmeunterschied zwischen Boden und 
Decke ist beim Anheizen grifser als im Beharrungszustande 
und bei diesem abhängig vom Wärmeunterschiede zwischen 
Innen und Aufsen und der Wärmedurchlässigkeit der Wände. 
Die Strahlung des Ofens nimmt in höherem Mafse zu als seine 
Erwärmung. Der Wärmeunterschied in dem zwischen Boden 
und Kopfhöhe befindlichen Raume ist unabhängig von der 
Form und der Strahlung des Heizkörpers, aber abhängig von 
dem Luftumlaufe. Luftheizung mit aufserhalb des Raumes 
gelegenem Heizkörper wirkt bei Abzug der Luft am Boden 
wie ein Mantelofen, während bei Abzug über Kopfhöhe die 
‘Wärme im unteren Raume fast gleich ist. Die Angaben eines 
nicht umhüllten Thermometers setzen sich zusammen aus der 
Wirkung durch Luftberührung und Strahlung; letztere wird 
ausgeschlossen bei einem mit Silberblechmantel umhüllten 
Thermometer. Die Wirkung auf den menschlichen Körper ist 
weder ganz entsprechend den Messungen mit ummantelten, 
noch den mit freien Thermometern. Die Strahlwärme des 
Heizkörpers in einem auf etwa 209 C. erwürmten Raume wirkt 
immer einseitig und ist nur in einer bestimmten Entfernung 
vom Heizkürper eine angenehme. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 266.) 

Gesundheitliche Einrichtungen der modernen 
Dampfschiffe; von Prof. Busley. Nach lAngabe der 
Quellen der Verunreinigung der Luft in Schiffen wird die 
natürliche und künstliche Lüftung besprochen. Für künstliche 
Lüftung wird Ansaugen durch den Würmeunterschied, durch 
Absauger, Strahlvorrichtungen und Kapsel- oder Flügelrad- 
gebläse verwendet; zum Einblasen benutzt man Strahlvor- 
richtungen und Flügelräder. Am besten sind Lüftungsein- 
richtungen mit Ansaugen und gleichzeitigem. Einblasen. Von 


Heizvorrichtungen wird Ofenheizung nur selten angewendet, 
ist die Dampfheizung am verbreitetsten, die elektrische Heizung 
schliefslich zwar sehr theuer, aber- technisch sehr empfehlens- 
wertb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 2. Jan.; Gesundh.-Ing. 
1897, S. 218, 250.) 

Lüftung. 


Feuchtigkeitsgehalt der Luft. H. Nussbaum ent- 
gegnet auf die Bemerkungen von Bruno Griep, dass die 
akademisch gebildeten Techniker im Allgemeinen den Begriff 
der „relativen Feuchtigkeit“ beherrschen, dass aber das An- 
reichern der Luft mit Wasserdampf häufig in fehlerhafter Weise 
erfolge und meist ein niedriger Wassergehalt der einzuführen- 
den Luft zweckmäfsig sei. E. v. Böhmer hebt gegen Griep 
hervor, dass gute Heizfabriken durchaus zweckentsprechende 
Befeuchtungs - Vorrichtungen anwenden. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 228.) 


Einfluss der Feuchtigkeitsschwankungen un- 
bewegter Luft auf den Menschen während körper- 
licher Ruhe. Nach Rubner und Lewaschew verträgt 
sich trockene Luft sehr gut mit einer gewissen Ueberwärmung 
der Wohnräume, während feuchte Luft unter denselben Ver- 
hältnissen störend und unangenehm wirkt. Die Wasserdampf- 
abscheidung des Menschen zeigt sich im Ruhezustand abhängig 
von der relativen Feuchtigkeit; es beträgt die Wasserabgabe 
bei 15° Celsius in 24 Stunden in feuchter Luft 2168, in 
trockener Luft 8718 und steigt in trockener und feuchter Luft 
mit der Erwärmung. Die absolute Grüfse der Wasserdampf- 
ausscheidung und damit die austrocknende Wirkung nimmt mit 
der Erwärmung bei grofser Trockenheit rasch, bei grofser 
Feuchtigkeit langsam zu. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 302.) 


Auswahl der Lüftungsweise für Schulen, Theater, 
Kirchen; Vortrag von Rietschel. Der Luftwechsel in einem 


.Raume ist durch den Druckunterschied zwischen der inneren 


und äufseren Luftsäule bedingt; dieser Unterschied kann durch 
Erwärmung oder Abkühlung der Luft, durch Druck- oder 
Sauggebläse hervorgerufen werden. Abkühlung findet in der 
Praxis keine Anwendung wegen zu grofser Kosten. Im All- 
gemeinen ist im Inneren des Raumes eine höhere Wärme als 
Aufsen, dann geht die Druckänderung in der Luftsäule aufsen 
rascher als innen vor sich. Ist in einer bestimmten Höhe, 
der neutralen Zone, aufsen und innen gleicher Druck, so zeigt 
sich nach unten hin ein Ueberdruck von aulsen gegen innen, 
dagegen nach oben hin ein solcher von innen gegen aufBen; 
der Ueberdruck nimmt mit dem Abstande von der neutralen 
Zone nahezu gleichmáüísig zu. Wenn bei einer Lüftungsanlage 
die Zu- und Abluftkanäle gleiche Widerstände darbieten, 
liegt die neutrale Zone in der Mitte des Raumes; ist der 
Widerstand des Abluftkanales geringer, so rückt sie in die 
Höhe; ist er größser, so in die Tiefe. Damit in einem Raume 
kein unangenehmer Zug entsteht, d. h. kalte Luft durch den 
Ueberdruck von auen nach innen tritt, muss man die neutrale 
Zone möglichst nach unten verlegen, insbesondere ist dies in 
hohen Räumen nöthig. In Räumen, in denen sich Gerüche 
entwickeln, wie z. B. in chemischen Laboratorien, muss da- 
gegen Unterdruck herrschen, also die neutrale Zone hoch 
liegen. Bei Krankenhäusern muss man in den Gängen Ueber- 
druck hervorrufen, um die Luft von den Gängen nach den 
Krankenzimmern strömen zu lassen. (Gesund.-Ing. 1897, S. 219.) 


Versuche mit Lüftungsschloten für Viehställe, 
Tiedemann verwendet Schlote von 6m Länge und quadrati- 
schem Querschnitte von 30 em Lichter Weite. Einen dieser 
Schlote theilt eine diagonale Scheidewand aus verzinktem 
Wellblech in zwei Hälften, von denen jede unten und oben 
Oeffnungen hat; die oberen Oeffnungen sind mit einem kleinen 
Dache versehen. Ist die eine Oeffnung gegen den Wind ge- 
richtet, so wird frische Luft eingetrieben, die sich an der aus- 
tretenden Luft vorwärmt und durch die untere Oeffnung in 
in den Stall gelangt, wührend gleichzeitig in der anderen 
Hälfte des Schlotes Stallluft nach oben hin abzieht. Ein 
zweiter Schlot enthielt für den Abzug der Stallluft ein Rohr 
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aus Zinkblech mit kreisfürmigem Querschnitte, die Luftzuführung 
erfolgte durch den äufseren viereckigen, mit Haube ab- 
geschlossenen Theil, wobei in einem Falle die vier an der 
Haube angebrachten Oeffnungen durch Vorhänge, nach Art 
von Klappen den Lufteintritt regelten, während dies in einem 
anderen Falle durch leicht drehbare Klappen erfolgte und 
gleichzeitig . die Oeffnungen trichterfürmig gebildet waren. 
Ein vierter Schlot hatte endlich eine Haube mit vier diagonal 
gestellten Scheidewänden und trichterförmige Oeffnungen. Die 
erste und dritte Anordnung wirkte besser als die vierte und 
zweite. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 217.) 


Zuglüftung; von K. Dankwarth und K. Schmidt. 
Beobachtungen in einem mit Kelling’schem Mantelofen ge- 
heizten Schulzimmer über Erwärmung, Feuchtigkeit und Luft- 
geschwindigkeit im Abluftschachte. — Mit Abb. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 296.) 


Künstliche Beleuchtung. 


Bericht über die Arbeiten des Lichtmess-Aus- 
schusses des Deutschen Vereins von Gas- und 
Wasserfachmünnern. Dr. Hugo Krüís fasst den Be- 
richt in drei Theile: 1) geschichtlicher Bericht über den 
Lichtmess-Ausschuss, seine Mitglieder und die Aufgaben, die 
er bearbeitet hat; 2) Arbeiten über die Lichteinheit: nämlich 
Kerzen, Gasflammen, andere Lichteinheiten und Vergleichs- 
flammen, Amylacetat, Hefnerlampe; 3) photometrische Unter- 
suchungsweisen: Photometerbank, Länge, Aufstellung der Licht- 
quellen, Photometerköpfe nach Bunsen (Photometerpapier), 
Foucault, Lummer und Brodhun. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 268.) 


Neuere Versuche mit Acetylen zur Licht- 
erzeugung (8. 1898, S. 88). Nach Pintsch geht trockenes 
Acetylen nicht, wie behauptet wird, in Berührung mit Kupfer 
und dessen Legirungen explosive Verbindungen ein, ist auch 
nicht gesundheitsgefährlicher als gewöhnliches Steinkohlen- 
gas, zersetzt sich aber bei 7800C. Das nicht unter Druck be- 
findliche Gas explodirt weniger heftig, ebenso das mit Fett- 
oder Steinkohlengas vermischte. Bei den jetzigen Preisen 
kostet die reine Fettgasflamme für 1 Stundenkerze 0,197 7 
und mit 20% Acetylen 0,12 $7. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 219.) 


Elektrische Beleuchtung im Alexander- 
Kadettenkorps zu St. Petersburg; von Dr. A. Smirnoff. 
Die Gasbeleuchtung der Klassenriume war mit Argandbrennern 
in schachbrettartiger Anordnung und in 1,4m Höhe über den 
Tischen ausgeführt; dann wurde jeder Gasbrenner durch 
eine 16 Kerzen-Glühlampe ersetzt. Hierbei war aber die 
Helligkeit auf den Tischen sehr ungleichmäßig, und besonders 
waren die blendenden Kohlenbügel nicht genügend bedeckt. 
Um diesen Uebelständen abzuhelfen, wurden die Glühlampen 
oben mit undurchsichtigen Strahlwerfern und unten mit durch- 
sichtigen Gegenstrahlwerfern aus Milchgas versehen und um 
20°], vermehrt, wodurch auch eine vollkommen genügende 
und gleichmáíBige Beleuchtung erzielt wurde. (Gesundh.-Ing. 
1897, S. 237.) 


Einrichtung und Bau des städtischen Elektri- 
zitátswerkes Nürnberg; Vortrag von Scholtes im 
Fränkisch-Oberpfälz. Bezirksvereine. Besprochen werden Ma- 
schinenhaus, Dampfdynamo, Apparatenwand und Leitungs- 
anlage. Es wird ein hochgespannter Wechselstrom von 
2000 Volt erzeugt und durch 161 Umformer in Strom von 
118 Volt bei einer Gesammtleistung von 1920 Kilowatt um- 
gewandelt. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 886.) 


Elektrische Beleuchtung zu Bolton (England) von 
Harold Lomas und Herbert Gunton. Genau beschrieben 
sind die Kesselanlagen und die stehenden Dampfdynamo, die 
einen Wechselstrom von 110 Ampere und 2000 Volt erzeugen; 
in Umformer-Unterstationen wird die Spannung so vermindert, 
dass die Spannung zwischen den beiden äufseren Leitern des 
Freileitersystems 200 Volt beträgt. Zur Erzeugung des Er- 
rogerstromes dienen zwei kleine unmittelbar angetriebene 


Dynamo : in Verbindung mit einem Sammler. Eingehend be- 
schrieben sind ferner die Kontrollvorrichtungen und das 
Schaltbrett. — Mit Abb. (Electrical World 1897, S. 5.) 
Kraft- und Lichtanlage des Newyork Life 
Building. Die vier Kessel von je 350 Pferdestärken speisen 
Dampfinaschinen von 300, 250, 200 und 40 Pferdestärken, die 


‚Dynamo von 175, 125 und 75 Kilowatt mit Riementrieb 


bezw. von 25 Kilowatt unmittelbar treiben. Mit grofBer Sorg- 
falt ist das Schaltbrett ausgeführt. Zwischen 8000 und 
9000 Glühlampen von 16 N.-K. sind in dem Gebäude ein- 
gerichtet. — Mit Abb. (Electrical world 1897, S. 31.) 


Elektrische Anlage des Bowling Green Building 
in Newyork. 6000 Glühlampen von 16 N.-K.; Dreileiter- 
Anordnung mit 23000 m langen Strahlrohren, die innen und 
aufBen mit Asphalt gestrichen sind und die mit Gummi 
isolirten und mit dünner Bleihülle geschützten Leitungsdrähte 
in sich aufnehmen. Die Energie wird von einer Sammler- 
batterie von 150 Zellen geliefert, die an die Edison-Centrale 
angeschlossen ist. — Mit Abb. (Electrical world 1897, S. 66.) 


Elektrische Beleuchtung von Eisenbahnwagen 
(8.1898, S.89); Vortrag von Groddeck im Fränk.-Oberpfälz. 
Bezirksvereine. Bei 30 Bahnpostwagen der bairischen Staats- 
bahnen wird von W. A. Boese & Co. die elektrische Be- 
leuchtung eingerichtet. Boese & Co. haben auch die elek- 
trische Beleuchtung der Bahnpostwagen der deutschen Reichs- 
post mittels Sammler eingerichtet, und zwar im Mai 1893 den 
ersten Wagen und bis jetzt (1897) rund 1500 Wagen. In der 
Schweiz sind durch die Sammlerfabriken Oerlikon und Marly 
in Freiburg viele Wagen mit elektrischer Beleuchtung ver- 
sehen; auch fast alle schwedischen Privatbahnen beleuchten 
ihre Züge elektrisch, dasselbe thut die dänische Staatsbahn 
mit 800 Wagen. Kleinere Einrichtungen sind noch anf deutschen 
und österreichischen Bahnen ausgeführt. (Z. d. Ver. deutsch. 
Ing. 1897, S. 888.) 


Ausnutzung der Wasserläufe im bairischen Hoch- 
lande zur Vertheilung elektrischer Energie; Vor- 
trag von Kammerer im Berliner Bezirksvereine. Besprochen 
werden das Leizach-Werk bei Miesbach mit einer Energie von 
240 Pferdestürken, die von zwei Voith'schen Turbinen zu je 
190 Pferdestärken aufgenommen und durch Riementrieb auf 
2 Dynamo übertragen werden. Der von den Dynamo erzeugte 
Drehstrom von 3000 Volt wird auf 4km Entfernung über- 
tragen, von Umformern in Strom von 110 Volt umgewandelt 
und dann zur Beleuchtung und für Motoren benutzt. — Die 
Weifsach bei Tegernsee treibt ein Werk von 120 Pferde- 
stärken. Auch hier treibt eine Turbine, unterstützt von einer 
80 pferdigen Hülfsdampfmaschine, eine Dynamo, die einphasigen 
Wechselstrom von 3000 Volt erzeugt. Der umgewandelte 
Strom wird zur Beleuchtung von Egern, Rottach und Tegern- 
see benutzt. — Der Mangfall versorgt mit 2 Turbinen den 
10km entfernten Ort Holzkirchen mit einphasigem Wechsel- 
strome. — Das jetzt ausgeführte Triebwerk des Isarwerkes 
bei München ist für eine Regelleistung von 2000 Pferdestärken 
angelegt; 4 Turbinen treiben durch Kegelräder die Dynamo- 
maschinen, welche Drehstrom von 5000 Volt liefern. (Z.d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 864; Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 270, 278.) 


Lichtmessungen an elektrischen Lampen mit ab- 
geschlossenem Lichtbogen. Nach vergleichenden Ver- 
suchen, die Hesketh über die Lichtvertheilung bei gewöhn- 
lichen Bogenlampen mit unbedecktem Lichtbogen und bei der 
Jandus-Lampe mit abgeschlossenem Lichtbogen anstellte, wird 
bei den ersteren die gröfste Lichtstärke unter etwa 459, bei 
letzteren unter 230 zur Wagerechten ausgestrahlt, so dass bei 
Strafsenbeleuchtung die gewöhnlichen Bogenlampen in der 
Nähe des Fufspunktes eine sehr kräftige, mit der Entfernung 
von diesem Punkte aber rasch abnehmende Beleuchtung 
liefern, während die Jandus-Lampen zwar am Fuf5punkte eine 
geringere, aber eine weniger rasch abnehmende und somit 
gleichmüfBigere Beleuchtung erzeugen. — Mit Abb. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 220.) 
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Fortfall jeglicher dauernder Wasserspülung der Uringeruch 
beseitigt sein soll. (Baugew.-Z. 1897, S. 1145.) 


Selbstthätige Rückstauventile für Ausgüsse, von 
Ferd. Eicke in Bremen (vgl. 1898, S. 91). — Mit Abb. (Z. f. 
Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 433.) 


Verbrennung der menschlichen Auswurfstoffe, 
Fäkalien und Urin, nach dem Verfahren von S. J. Arnheim 
in Berlin N., eingeführt u. A. im Kasernement des 2. Garde- 
Feld-Artillerie-Regiments zu Nedlitz bei Potsdam und in einer 
Fabrik in Lodz. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 1281.) 


Abfuhr der Abfallstoffe, Abführung und 
Reinigung der Schmutzwässer in mittleren und 
kleinen Städten; Vortrag des  Regierungsbaumeisters 
Schmick. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 231.) 


Staubfreies Verladen des Hausmülls durch 
Wagen der Berliner Gesellschaft ,Staubschutz". (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 347.) 


Städtische Verbrennungsanstalt für Abfallstoffe 
am Bullerdeich in Hamburg. Die grofkartige Anlage 
umfasst 36 Zellen; in einem Betriebsjahre wurden tiber 47000 ¢ 
Unrath verbrannt, also für 1 Zelle mal 1 Tag rund 6,4. Es 
handelt sich hierbei nur um Hauskehricht, nicht auch um 
Strafsenkehricht. Der Rückstand wiegt nahezu 60%, des 
Unrathes und findet als Unterbettung von Straf&en und Promenaden 
und bei Betonarbeiten Verwendung. Ein Zuschuss von Brenn- 
Stoff ist nicht erforderlich, doch hat sich dies erst durch Ab- 
änderung der von England übernommenen Anlagen, nämlich 
durch Beseitigung der dort üblichen Dampfstrahlgebläse und 
Einführung von Heifsluftgebläsen erreichen lassen. Ausführ- 
liche Beschreibung. — Mit Zeichn. (Deutsche Vierteljahrs- 
schrift f. öffentl. Gesundheitspfl. 1897, S. 353—379.) 


Müllabfuhr in Budapest (s. 1897, S. 93); Fortsetzung 
der Beurtheilung. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 333.) 


Behandlung des Hauskehrichts und der sonstigen 
Hausabgiünge in New-York. — Mit Abb. (Scient. American 1897, II 
S. 97 und 129) | 

Selbstthätig wirkende Doppelsyphon-Aborts- 
anlage von G. Hoffmann in Frankfurt a. M. (D. R.-P. 59506) 
Die selbstthätige Spülung kann beliebig auf grifgere oder 
kleinere Zwischenräume eingestellt werden. Für jeden Aborts- 
sitz wird ein Wasserbehälter von 501 an die Wasserleitung 
angeschlossen. 


Wasserversorgung. 


Bestehende und geplante Wasserleitungen. Wasser- 
versorgung von Würzburg und ihre Erweiterung als 
Quellwasserleitung. (J. f. Gasbel. und Wasservers. 1897, S. 453.) 


Wasserversorgung von Paris in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung von der Römerzeit her. (Nach einem werthvollen 
englischen Berichte im Journal of gaslightning 1897 in J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 471.) 


Statistik amerikanischer Wasserwerke; von 
Grahn. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 613 u. 625.) 


Be- und Entwässerung eines Villengrundstücks 
mittels einer Windradwasserleitung und einfacher 
Kläranlagen für die Abwässer. (Eng. Record 1897, II, S. 277.) 


Einzelheiten. Berechnung des Rohrwiderstandes 
für Wasser in Druckrohrleitungen und offenen Kanal- 
leitungen. Zusammenstellung der Ergebnisse nach verschiedenen 
Formeln und Beiwerthen und praktische Rathschläge behufs 
Anwendung logaritbmischer Schieberskalen. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 273.) 

Verbindungsstück zwischen einer in Holz und in 
Eisen ausgeführten Rohrleitung für Wasserleitungs- 
zwecke. (Eng. news 1897, Il, S. 19.) 


Aquadukt von Achéres, grofsartige Anlage zur Ab- 
leitung der Pariser Abwässer auf die bis 15km von Paris ent- 
fernten Rieselfelder bei Pontoise, Poissy und Meulan mit mehr- 
facher Ueber- und Unterschreitung der Seine und Oise. Aus- 


führliche Beschreibung der Bauwerke und der Herstellung der 
3,2 weiten Beton-Eisen-Röhren. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, 
II. Trimestre, S. 14 bis 266.) 

Unschüdlichmachung der Stöße in Wasser- 
Leitungen. Eine Art Heronball setzt sich mittels eines 
Ventiles auf die Wasserleitung. (Eng. news 1897, II, S. 26.) 

Unterführung eines Flusses mittels hölzerner 
Wasserleitungsröhren. (Eng. news 1897, II, S. 35.) 

Zur Wassermesserfrage, insbesondere über Wasser- 
messer mit Hartgummi- Messrad. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 
1897, S. 451.) 

Venturi-Wassermesser von Herschel in New-York. 
Wissenschaftliche Begründung seiner Wirkungsweise, seine 
Anordnung, Anwendung und Preise. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 
1897, S. 533.) 

Erdstaudamm mit Betonbekleidung für die Wasser- 
werke von Minneapolis in Nordamerika (Eng. record 1897, 
II, S. 318.) | 

Anordnung der Filteranlagen bei den Wasser- 
werken in Hamburg (vgl. 1897, S. 577), insbesondere die 
Unterbettung der Filter mittels fetten Marschbodens und 
plastischen Thones zur Abdichtung gegen den sandigen Unter- 
grund. (Baugew.-Z. 1897, S. 1037.) 


D. Straísenbau, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen | 
Hochschule zu Berlin. 





Bebauungsplàne und Bauordnungen. 

Wortlaut der neuen Baupolizei- Ordnung für 
Berlin vom 15. August 1897 (s. 1897, S. 578). (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 369.) Desgleichen für die Vororte von 
Berlin. (Ebenda, S. 385.) 

Bebauung der sogenannten Nordfront in Magde- 
burg. (Deutsche Bauz. 1897, S. 365.) 

Rechtsverhültnis zwischen Küufer und Ver- 
käufer eines Grundstücks hinsichtlich der zum 
Straßenbau zu leistenden Anliegerkosten. (Z. f. 
Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 368.) 


Strafsenbau. 


Entwickelung der Landstraísen neben den Eisen- 
bahnen und die neueren Anforderungen an dieselben. (Z. f. 
Transportw. u, Strafsenbau 1897, S. 414.) 


Umgestaltung des Potsdamer Platzes in Berlin. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 412 u. 422.) 

Neueintheilung der Potsdamer Strafse in Berlin. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 413 u. 495.) 

Straßenbauwesen im Königreich Sachsen, 
statistische Mittheilungen über neuere Kunststrafsenanlagen. 
(Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 353.) 

Straßenbau in Hamburg; Mittheilungen über die ver- 
schiedenen Arten der Strafkenbefestigung und neuere Ver- 
suche. (Z. f. Transportw. u. StrafBenbau 1897, S. 865.) 

Strafsenbau in München; Mittheilungen nach dem 
Jahresberichte der Stadtverwaltung. (Z. f. Transportw. u. 
StrafSenbau 1897, S. 445.) 

Pariser Holzpflasterung (s.1898, S. 93) nach dem 
Berichte des deutschen technischen Attachds und kritische: 
Bemerkungen hierzu. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 321, 
368, 448.) 

Länge der Straßsen in Großstädten. London hat 
rd. 3000, New-York rd. 1900, Paris rd. 1000, Berlin rd. 550 km, 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 392.) 

Die französischen Nationalstraßen hatten 1897 eine 
Länge von 38200km, wovon 35600km mit Steinschlag befestigt 
sind. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, II. Trimestre, S. 377.) 
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Steigungen von Bergstrafsen. Im Anschluss an 
die Arbeit von Lechalas wird die vortheilhafteste Steigung 
für Laststrafsen und für Strafen mit leichtem Verkehr er- 
mittelt. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, II. Trimestre, S. 369.) 


Entwickelung der Kleinpflasterung in den 
verschiedenen Provinzen. (Deutsche Bauz. 1897, S. 501.) 


Prüfung von künstlichem Asphalt in der Königl. 
Prüfungs-Station für Baumaterialien in Berlin. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 451.) 


Ausdehnung der Stampfasphalt-Straßen. In 
Berlin liegen rund 1,4, in Paris 0,36, in London 0,19 in 
Wien 0,063 Mill. am, (Z. f. Transportw. u. Strafkenbau 1897, 
S. 346.) 


Herstellung des Schlackenpflasters seitens der 
Mansfelder Gewerkschaft in Eisleben. Das Pflaster führt sich 
auch in den Vororten Berlins mit gutem Erfolg ein. (J. f. 
Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 426.) 


Strafsen - Unterhaltung. 


Die Henschel’sche Strafsenwaschmaschine, die 
die Strafse als Sprengwagen annässt und mittels einer schräg- 
liegenden Gummibürste reinigt, wird in Berlin versuchs- 
weise angewendet. Da die Vorrichtung nach Ansicht des 
Berichterstatters im Betriebe theurer und weniger leistungs- 
fähig ist als der sonst übliche Betrieb mit Sprengwagen und 
Hand-Gummischrubbern oder Kehrmaschinen, ist auf ihre um- 
fangreichere Anwendung nicht zu rechnen. (Z. f. Transportw. 
u. Strafsenbau 1897, S. 350.) 


Turbinen-Sprengwagen von Weygandt & Klein 
in Stuttgart. Erneuerung der schon vor Jahrzehnten in 
Dresden versuchten Anordnung einer Turbine am hinteren 
Ende eines Wasserwagen behufs Besprengung der Strafsen 
in gröfserer Breite, als mittels der sonstigen Sprengwagen 
möglich ist. Nach Ansicht des Berichterstatters wird die An- 
wendung des Wagens in Straen mit lebhaftem Fuhrwerk- 
Verkehre schwierig sein, dagegen bietet sie für Besprengung 
großser Plätze Vortheile. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. 
Strafsenbau 1897, S. 449.) 


E. Eisenbahnbau, 


bearbeitet vom diplom. Ingenieur Alfred Birk, o.d. Professor an der 
deutschen Technischen Hochschule zu Prag. 





Trafsirung und Allgemeines. 


Einfluss der Spurweite auf Leistungsfühigkeit 
und Ertrag der Eisenbahnen; von Obering. ZeZula. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 495.) 


Großstädtische Bahnfragen. M. C. Meughius stellt 
zunächst die Grundsätze auf, an die man sich bei der Beur- 
theilung grofBstidtischer Verkehrsverhültnisse zu halten hat, 
und entwickelt dann auf Grund praktischer Ergebnisse jene 
Mafsregeln, die fiir die Einrichtung städtischer Verkehrsmittel 
leitend sind. Als besonders geeignet für städtischen Verkehr 
hält er die Hänge-, Schwebe- und. einschienigen Hochbahnen. 
(Oest. Eisenb.-Z. 1897, S. 194.) 


Anlage von Eisenbahnen in den deutschen 
Kolonien (vgl.1898, S. 94. Schwabe giebt an der Hand 
des Bernhard’schen Werkes „über den Bau von Eisenbahnen 
in Deutsch-Ostafrika* sehr bemerkenswerthe Aufschlüsse tiber 
die Ursache der bis jetzt eingetretenen Misserfolge und über 
die weiter einzuschlagenden Wege, um Bahnanlagen in Ost- 
afrika einträglicher zu gestalten. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 641.) 


Die Abzweigung der sibirischen Eisenbahn 


dureh die Mandschurei (s 1898, S. 95) erfolgt bei der. 


Station Onou der Transbaikal-Eisenbahn. 2050 km der Bahn 
werden auf chinesisches Gebiet entfallen. — Mit Karte. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 99.) 


Neue Schnellverkehrsmittel in Berlin; von 
Kemmann. Mittheilung über die südliche Stadtbahn vom 
Zoologischen Garten zur Warschauerstraßße mit Abzweigung 
zum Potsdamer Bahnhofe. Der Betrieb wird mit Elektrizität 
erfolgen. Die Bahn wird ein grolkes, reges Verkehrsgebiet 
zu bedienen haben. — Mit einer Uebersichtskarte. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 395.) 


Zur deutschen Personengeld-Tarif-Reform. Es 
wird auf die dringende Nothwendigkeit der baldigen Durch- 
führung einer solchen Reform nachdrücklich hingewiesen. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 639.) 


Personentarif-Reform in Dänemark. Bezweckt 
wurde vor Allem die Herstellung der Einheit zwischen den 
verschiedenen Landestheilen; die Doppelfahrkarten mit Preis- 
ermüfsigung wurden aufgehoben, dafür aber die Preise der 
Einzelfahrkarten ermäßigt.  (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 711.) 


Statistik. 


Betriebslängen der Bahnen des Vereines 
deutscher Eisenbahn-Verwaltungen am 1. Juli 1897 
(8.1898, S.94). Gesammtlänge 84228,10 km. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 558.) 


Bericht über die Ergebnisse der k. k. óster- 
reichischen Staatseisenbahn-Verwaltung i. J. 1896 
(s. 1896, S. 534 [190]. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, 
S. 548.) 


Statistisches über die Eisenbahnen Russlands 
(8.1898, S. 94) i. J. 1894; nach dem statistischen Sammelwerke 
des Ministeriums der Verkehrsanstalten in Petersburg. (Z. d. 
Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 592 u. 601.) 


Eisenbahnen Rumäniens; von P. F. Kupka. Mit 
zahlreichen statistischen Angaben über die Gröfse und die 
Ergebnisse des Verkehrs. — Mit kleiner Uebersichtskarte. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 619.) 


Beschreibung einzelner Bahnstrecken. 


Venezuela und die Grobe Venezuela-Bahn (3.1898, 
S.95). Darstellung der geographischen und volkswirthschaftlichen 
Verhältnisse unter kurzer Berührung der technischen Anlage 
der Bahn. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 565, 


573 und 581.) 
Eisenbahn - Oberbau. 


Neuere Versuche mit Oberbau-Anordnungen. 
Birk bespricht die Versuche Schubert's über den Einfluss 
der Schwellenquerschnitte, Schwellenabstände und des Bettungs- 
stoffes auf die Kosten der Gleisunterhaltung und die Versuche 
Bräuning’s über die Veränderungen in der Lage und Form 
des Eisenbahngestänges. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 515.) 


UngleichmáfBigkeits- Erscheinungen an Stahl- 
schienen. Erörterungen über die von A. Dormus in einer 


Abhandlung ausgesprochenen Ansichten. (Stahl und Eisen 


1897, I, 8.20 u. 187.) 


Selbstthätig wirkender Schienenstuhl nach 
Chenu. Der bewegliche Theil der Anordnung presst die 
Schienen gegen den festen auf den Schwellen befestigten 
Theil und hält sie fest. Auf der Linie Orl&ans-Chartres sollen 
die längere Zeit durchgeführten Versuche gute Ergebnisse ge- 
liefert haben. — Rybář weist auf einige Nachtheile der An- 
ordnung hin und glaubt, dass durch die Hohenegger’schen 
Unterlagsplatten alle jene Vortheile erzielt werden, die man 
dem Stuhlschienen-Oberbau zuschreibt. — Mit Abb. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 501 u. 567.) Otto Seligmann 
hält an seiner guten Beurtheilung der Anordnung fest. (Ebenda, 
S. 577.) 

Erhaltung der Schienen in den Bögen und 
Weichen. Wagner erörtert die Vortheile einer zweck- 
mäfsigen Schienenschmierung und empfiehlt die Anwendung 
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des in Fett abgeriebenen Graphits. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 499 u. 500.) 


Weiche mit ununterbrochenem Hauptgleise für 
Abzweigung von Industriebahnen. Die ausführlich be- 
schriebene Weiche ist dem Grundgedanken nach der Scheffler- 
schen Weiche nachgebildet und wird seit längerer Zeit bei 
der k. k. Staatsbahndirektion Villach mit gutem Erfolge ver- 
wendet. — Mit Abb. (Z. d. Get Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 607.) 


Weichenstellhebel nach dem belgischen Patent 
Vanneste. Der Hebel bringt, sich selbst überlassen, die 
Weiche selbstthätig in ihre normale Stellung und hält sie 
darin fest. Soll die Weiche zur Ablenkung eines Zuges be- 
nutzt werden, so muss der Weichensteller den Hebel umlegen 
und so lange in der umgelegten Stellung festhalten, bis 
der Schluss des Zuges die Weiche durchfahren hat. — Mit 
Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, I, 8. 239 u. 240.) 


Neue selbstthätige Weichenstellvorrichtung 
für Straßenbahnen. Beschreibung der von der Bremer 
StrafBenbahngesellschaft mit großem Erfolg angewandten 
Anordnung. — Mit Abb. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 271.) 


Nebenbahnen. 


Zugwiderstände bei Schmalspurbahnen; vom 
Regierungs-Baumeister Czygan in Hannover. Theoretische, 
jedoch auf praktischen Zahlenwerthen beruhende Abhandlung. 
— Mit 1 Tafel und 6 Textabbildungen. (Z. f. Kleinb. 1897, 
S. 583.) 


Gestaltung des Radreifens und des Schienen- 
kopfes bei Straßßeneisenbahnen. Culin hält kegel- 
föürmige Radreifen bei Strafsenbahnwagen nur dann für 
empfehlenswerth, wenn die Schienen des Gleises genau in 
einer Wagerechten liegen, was aber selten der Fall sei. 
(Deutsche Strafsen- und Kleinb.-Z. 1897, S. 85 u. 101.) 


Verhandlungen der neunten Generalversamm- 
lung des Internationalen permanenten Straen- 
bahn-Vereines (s. 1897, S. 581). Ausführlicher Auszug aus 
dem Sitzungsberichte. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, 
S. 345.) 


Wallücke-Kleinbahn, von Bergkirchen nach 
Kirchlengern, ist 17,.2*™ lang, schmalspurig (60cm), hat 
1:56 stärkste Steigung, 60™ kleinsten Kriimmungshalbmesser, 
benutzt auf 4,5km die Landstrafgen und dient vorwiegend für 
Beförderung von Erz. Auf den öffentlichen Wegen liegt 
Schwellenschienen-Oberbau, auf dem eigenen Bahnkürper Quer- 
schwellen-Oberbau mit Wechselsteg - Verblattschienen. (Z. f. 
Kleinb. 1897, S. 704.) 


Steiermärkische Landesbahnen. Dr. E. Seidler 
weist auf die geringe Ertragsfähigkeit der steierischen Landes- 
bahnen hin, deren Grund in den verhältnismäßig zu hoch an- 
genommenen Betriebseinnahmen erblickt werden muss. Auch 
empfiehlt er bezüglich der Beitragsleistungen der Gemeinden 
ein anderes Verfahren als das bis jetzt beobachtete.  (Oest. 
Eisenb.-Z. 1897, S. 191.) 


Stand und Betriebsergebnisse der Lokal- 
(Vicinal-)Bahnen und der Straßenbahnen in Ungarn 
i. J. 1895; von E. A. Ziffer (vgl. 1898, S. 97). Im Betriebe 
waren 5411 km, im Bau 993,5 km, in Koncessionsverhandlung 
4964 km, Lokalbahnen und Kleinbahnen werden getrennt und 
eingehend behandelt. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 553.) 


Die Kleinbahnen in Belgien i. J. 1896 (s. 1897, 
S. 877). Angaben über Umfang und Betriebsergebnisse nach 
dem von der Nationalen Gesellschaft für Kleinbahnen ver- 
óffentlichten Jahresberichte. Das Netz umfasste 86 Linien mit 
1659,1 k»;. hiervon hatten 67 Linien (1359,3km) eine Spurweite 
von 1,07, 10 Linien (295,0 km) eine solche von 1,067 5, 4 Linien 
(26,0 km) eine solche von 1,635. Von 66 Linien wurden 64 
mit Dampfkraft und je eine mit Pferdekraft und Elektrizität 
betrieben. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 589.) 


Die schweizerischen Kleinbahnen in den Jahren 
1892—1895. Uebersicht über die Schmalspurbahnen, Zahn- 
radbahnen. Drahtseilbahnen und Strafsenbahnen. (Z. f. Kleinb. 
1897, S. 603.) 

Gegenwürtiger Zustand der Lokal- und Zahn- 
radbahnen, der elektrischen Eisenbahnen, Draht- 
seilbahnen, Trambahnen mit Dampf- und Pferde- 
betrieb und der Schleppbahnen in Oesterreich und 
ihre Betriebsergebnisse für das Jahr 1895; von E. A. Ziffer. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 653.) 


Elektrische Bahnen. 


Bedeutung der Elektricitát als Betriebskraft 
der Straßenbahnen. Mittheilung über die Entwickelung 
der elektrischen Bahnen und über die Betriebsausgaben auf 
amerikanischen und europäischen Bahnen dieser Art. — Mit 
Abb. (Bull. de la comm. internat. du congrés des chem. de 
fer 1897, S. 661.) 


Elektrische Bahnen mit Unterleitung Carl 
Hochenegg giebt zunächst ein Bild der Entwickelung dieser 
Bahnen und widerlegt an der Hand von Zahlen die oft ganz 
allgemein ausgesprochene Behauptung, dass die unterirdische 
Stromzuführung zu theuer sei. Für dichten Verkehr eignet 
sie sich ganz besonders, wie die näher besprochene Budapester 
Bahn beweist. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 
1897, S. 489.) 


Elektrische Straßenbahnen in Europa. Ein- 
gehende Beschreibung der bautechnischen Anlage der elek- 
trischen Strafsenbahnen in Aachen, Versailles, Zürich, Hannover, 
Coventry, Brüssel, Lüttich, Birmingham, Basel, Hagen, Hamburg, 
Lyon. — Mit Abb. (Street railway j. 1897, S. 189.) 


Elektrische Nebeneisenbahn Meckenbeuren- 
Tettnang (Württemberg) (8.1897,8. 85). Normalspurig, damit die 
Wagen der Hauptbahn auf sie übergehen können. Antrieb mittels 
Turbinen und Gleichstrommaschinen; Stromzuleitung ober- 
irdisch; Rückleitung durch die Schienen. Als Motorwagen 
dienten Personenwagen. Mit der Bahnanlage steht eine Be- 
leuchtungsanlage in Verbindung. Betriebsergebnisse sehr be- 
achtenswerth. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 1020 u. 1048.) 


Elektrische Strafsenbahn in Hannover. Gesammt- 
länge 39, km, hiervon 21, km mit Oberleitung, 17, km mit 
Sammlerbetrieb. Die Ladung der Batterien erfolgt während 
der Fahrt. (Elektrot. Z. 1897, 8. 178.) 


Elektrische Untergrundbahn in Budapest (s. 1897, 
S. 581). — Mit Abb. (Rev. génér. des chem. de fer 1897, I, 
S. 371; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, 8.108 u. 114.) 


Anlage einer neuen elektrischen Tiefbahn für 
denSchnellverkehr unter der bestehenden Londoner 
Metropolitan Distrikt-Eisenbahn. Die bedeutende Tiefe 
der Stationen, deren Zahl wesentlich beschränkt werden soll, 
nöthigt zur Anlage von Wasserdruckaufzügen. — Mit Abb. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 68.) 


BostonerUntergrundbahn (s. 1897, S. 61. Emperger 
giebt einen sehr bemerkenswerthen Auszug aus dem zweiten 
Jahresberichte der Boston Transit-Kommission über die Bau- 
ausführung der Untergrundbahn. — Mit vielen Abb. (Z. d. Ost. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 629.) 

, Anlage- und Betriebskosten von elektrischen 
Bahnen gemischter Anordnung, nämlich mit unter- 
irdischer Stromzuführung und Sammlerbetrieb; von Regierungs- 
Baumeister Braun. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 702.) 


Aufsergewöhnliche Eisenbahn - Systeme. 


Paulsen’s neue Zahnradbahn und neue Zahn- 
stange fiir Klein- und Straßsenbahnen. Beiderseits 


neben dem Zahnrade der Lokomotiven sitzt ein kegelförmiges 


Zahnrad; statt der mittleren Zahnstange ist in jeder Krümmung 
auf der Innenseite eine seitliche, gekrümmte Zahnstange an- 
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geordnet. Dadurch sollen noch Bögen bis zu 10 m Halbmesser 
herab mit Sicherheit befahren werden können. Die Zahnober- 
fläche fällt ganz in die Straßßenfläche. — Mit Abb. (Deutscho 
Strafgen- und Kleinb.-Z. 1897, S. 83.) 


Oberbau der Jungfraubahn; von E. Strub (vgl. 1893, 
S. 97). Für die lange und steile Bahn war ein nicht sehr 
schweres, aber gleichwohl recht widerstandsfühiges Gleis er- 
wünscht. Verwendet werden 10,5- lange Flussstahlschienen 
und 3,5 m lange Zahnstangen auf Flusseisenschwellen und mit 
schwebendem Stofse. Die Schienenden sind unter 450 ge- 
schnitten. Die Zahnstange (Anordnung Strub) erhält einen 
keilfürmigen Kopf, der die Anwendung von Zangen zur Ver- 
hütung des Auftriebes der Fahrzeuge und des seitlichen Ab- 
gleitens des Zahnrades ermöglicht. Ausführliche Beschreibung. 
— Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd.29, S. 97.) 


Wirthschaftliche Ergebnisse der Seilbahnen 
und der elektrischen Bahnen in den Vereinigten 
Staaten seit 1885. (Street railway j. 1897, S. 209.) 


Elektrisch betriebene Kabelbahn in Kansas 
City (Missouri). Zweigleisig; Länge 3,; km; Steigungen von 
10 % ». Ein Vergleich der Kosten des elektrischen Betriebes 
mit denen des Dampfbetriebes fällt zu Gunsten des Ersteren 
aus. (Street railway rev. 1897, S. 681.) 


Seilbahn auf den 372m hohen Mount Tom bei 
Holyoke (Mass... Normalspurig; grófste Steigung 219/, ge- 
ringste (am Fuf&e des Berges) 7%, Ausweiche in der Mitte 
der Strecke. — Mit Abb. (Street railway rev. 1897, S. 426.) 


Langen'sche Schwebebahn (s. 1895, S. 569). Be- 
schreibung der Anlage und Erörterung der wichtigsten Vor- 
züge. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 675.) 


Eisenbahn - Fährverbindung Stralsund-Rügen. 
Beschreibung der neuen Landebrücken und des neuen Fähr- 
schiffes ,Sassnitz". (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 202.) 


Eisenbahn-Betrieb. 


Sonderausstellung der sächsischen Staatsbahnen 
für Signal- und Elektrotechnik. — Mit Abb. (Z.d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 721 u. 734.) 


Signal- und Weichenstellwerke zur Sicherung 
des Zugverkehres auf Eisenbahnen. Beschreibung von 
Stellbrücken und Kurbelstellern von Hein, Lehmann & Co. 
in Berlin. — Mit Abb. (Schmalspurb. 1897, S. 35.) 


Elektrische Blockanlagen, besonders der Zu- 
sammenhang der Strecken- undStationsblockirung; 
von Baurath Nitschmann. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. 
Bauw. 1897, I, S. 161.) 


Neues Weichen- und Signalwerk mit elek- 
trischem Betrieb im Centralbahnhofe München. 
11 Weichen und 4 Signale werden mittels des elektrischen 
Stromes bewegt. Die Centralanlage enthält eine Sammler- 
batterie von 81 Elementen; die Ladung erfolgt mit einer 
Stromstärke von 15 Ampere. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 347.) 

Zugschluss und Ergänzung der deutschen 
Signalordnung. Begründung der Nothwendigkeit, dass der 
Schluss des Zuges kenntlich gemacht wird. (Z.d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S.277.) — Geipel hält das in der Signal. 
ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands zur Kennzeichnung 
des Zugschlusses bei Tage vorgeschriebene Signal für nicht 
zweckentsprechend und empfiehlt das Aufstecken einer roth- 
weien Fahne an der vorderen Laternenstütze des letzten 
Wagens, und zwar auf der Seite, auf der sich der Stand des 
Lokomotivführers befindet, sowie die Einführung eines Loko- 
motivpfeifensignals bei der Einfahrt in die Bahnhöfe. (Ebenda 
1897, S. 383.) — Blum hält die Frage der Meldung über die 
sichere Aufstellung des Zugschlusses mit der Einführung eines 
nach vorn sichtbaren Signales nicht gelöst. Der Stations- 
beamte hat sich durch eigenen Augenschein oder auf irgend 
eine andere zuverlässige Weise davon zu überzeugen, dass 


der letzte Wagen des eingefahrenen Zuges auch thatsächlich 
der Zugschluss ist. (Ebenda 1897, S. 455.) — Ausführungen 
verschiedener Fachleute über die von Blum angeregte Frage. 
Letzterer erklärt im Schlussworte. dass er die Einführung 
eines nach vorn erkennbaren Zugschlusssignales für zweck- 
mäfsig hält, dass aber dessen Werth für den Betriebsdienst 
und die Betriebssicherheit eher auf dem Gebiete des Fahr- 
dienstes, als auf jenem des Stationsdienstes liegt. (Ebenda 
1897, S. 706.) 


Deutsche Signalordnung. Blum tritt der An- 
schauung Jaeger’s entgegen, dass die Mast- und Scheiben- 
signale auch den Zweck haben sollten, den Lokomotivführer 
und das Zugbegleitungspersonal über die jeweilig anzuwendende 
Fahrgeschwindigkeit aufzuklären. Er spricht sich auch gegen 
die Wiedereinführung des weilßen Signallichtes aus. (Archiv 
f. Eisenbw. 1897, S. 806.) 


Prokow’s pneumatisch -elektrische Signal- 
vorrichtung für Eisenbahnen (s. 1898, S. 98). Die Vor- 
richtung eignet sich nicht allein zur Auslösung von Läute- 
werken und Registrirvorrichtungen, sondern auch zur selbst- 
thätigen Stellung von Scheiben-, Arm- und Lichtsignalen aller 
Art, die mit elektrisch bethätigten Auslöse-Vorrichtungen ver- 
sehen sind, endlich auch zum Geben akustischer Signale. Die 
Einrichtung wirkt nur einseitig. — Mit Abb. (Oest. Eisenb.-Z. 
1897, S. 151.) 


F. Brücken- und Tunnelbau, auch Führen, 


bearbeitet von L. von Willmann, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 


Allgemeines. 


Kosten steinerner und eiserner Brücken und 
Viadukte für Haupt- und Nebenbahnen. Vergleichende 
Zusammenstellung gelegentlich einer Abhandlung über Eisen- 
bahnen mit Normalspur und 1™-Spur. (Rev. techn. 1897, 
S. 201.) ° 

Kunstbauten der Sibirischen Eisenbahn.  Ver- 
schiedene Brücken werden kurz besprochen und durch Schau- 
bilder vorgeführt. (Eng. news 1897, II, S. 98.) 


Neues Gründungsverfahren für Lockere Boden- 
arten. Es wird vorgeschlagen, mit Hülfe einer Winde und 
einer Auslösevorrichtung kegelfürmige Kórper aus einer ent- 
sprechenden Höhe herabfallen zu lassen und auf diese Weise 
den Boden zusammenzupressen und Löcher herzustellen, die 
mit Beton oder einer ähnlichen erhärtenden Masse auszufüllen 
wären. (Rev. industr. 1897, S. 393.) 


Hölzerne Brücken. 


Die alte hölzerne überdeckte Rheinbrücke bei 
Rheinfelden wurde am 12. Juni 1897 ein Raub der Flammen 
und soll durch eine steinerne ersetzt werden. Aehnliche über- 
deckte hölzerne Brücken bestehen zur Zeit noch bei Laufen- 
burg, Säkkingen und am Kaiserstuhl. (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 399.) 

Brand und Einsturz der Scioto-Brücke im 
Zuge der Cincinnati & Muskingum Thal-Bahn. 
59 Stunden nach dem Brande war die Brücke wieder fahr- 
bar. — Mit Schaubildern. (Eng. news 1897, II, S. 106.) 


Steinerne Brücken. 


Steinerne Brücken. Unter Bezugnahme auf den vom 
Obering. Rob. Moser und Ing. Gust. Mantel in dem Wett- 
bewerbe für eine Strafsenbrücke über die Aare in Bern 
eingereichten, mit dem ersten Preise gekrönten Entwurf „Ehre 
dem Stein" (s. 1898, S. 103) wird darauf hingewiesen, dass 
leider in der Schweiz seither der Ausführung steinerner 
Brücken viel zu wenig Aufmerksamkeit zugewandt wurde. 
(Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 14; Deutsche Bauz. 1897, 
S. 423.) 
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Betonbrücke bei Ehingen in Württemberg. Schiefe 
StrafBenbrücke tiber die Bahnlinie; Stützweite 18m; Pfeil- 
höhe 3,027 (s. 1896, S. 64). — Mit Abb. (Nouv. ann. de la 
constr. 1897, S. 98 und 99.) 


Straßenbrücke über den Main bei Sommer- 
hausen. Fünf in Kalkbruchsteinen gewölbte Oeffnungen, 
von denen die drei mittleren je 36m, die beiden Landbögen 
je 23m Spannweite haben. Breite der Fahrbahn 6 m. (Stidd. 
Bauz. 1897, S. 267.) 


Umbau des Aquaduktes des Rhein-Marne- und 
Saar-Kohlen-Kanals bei Hessen (Els.-Lothr.). Der 
steinerne Aquadukt wurde wegen zu geringer Wassertiefe und 
Undichtigkeiten in einen eisernen mit vollwandigen Balken- 
trigern von 35™ Linge umgewandelt, die 9™ weit auseinander 
liegen, auf zwei Steinpfeilern aufruhen und beiderseits bis zum 
Widerlager frei vorkragen. Leinpfad und Fufspfad ruhen auf 
je einem Parallelfachwerkträger mit gleichfalls über die Stütz- 
punkte frei hinauskragenden Seitenarmen. Dichtung und Auf- 
lager werden beschrieben. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- und 
Arch.-Ver. 1897, S. 502.) 


Steinbrücke über den Wissahickon-Creek im 
Fairmount-Park zu Philadelphia. Schiefes Zonen- 
Gewölbe mit 10 Zonen-Rippen von je 32,3 m Spannweite, 3,35 m 
Pfeilhöhe und 1,2m Breite. — Mit Schaubild. (Eng. news 1897, 
II, S. 162.) 


Bau der Melan-Bogenbrücke zu Topeka (s. 1897, 
S. 66). Fünf Oeffnungen; eine von rd. 38m, zwei von je 33,5 m 
und zwei von je 29,7? Spannweite. — Schaubild der im Bau 
begriffenen Brücke. (Eng. news 1897, II, S. 205.) 


Festigkeits- Untersuchung gewölbter Brücken. 
Es wird an einem Beispiele die allerdings von selbst ein- 
leuchtende Thatsache gezeigt, dass die Werthe für den wage- 
rechten Schub, das Scheitelmoment und die senkrechte Kraft 
beträchtlich schwanken können, je nachdem verschiedene An- 
nahmen zu (irunde gelegt werden. (Deutsche Bauz. 1897, S. 403.) 


Eiserne Brücken. 

Brücke aus Mannesmann-Röhren über den 
Radotin (Oesterreich). Für das Gleis einer dem Stein- 
bruchbetriebe dienenden schmalspurigen Pferdebahn von 0,71 m 
Spur wurde eine Paralleltrügerbrücke aus Mannesmann-Róhren 
in der Weise hergestellt, dass (Fig. 1) mit Ausnahme der 


Fig. 1. Brücke aus Mannesmann - Röhren über den 
Radotin (Oesterreich). 
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Gurtungen und Windverstrebungen, die Róhren an den Knoten- 
punkten flach gehämmert und vernietet wurden. — Mit Schau- 
bild und Querschnittskizze. (Eng. news 1897, II, S. 117.) 


Stephenson-Brücke in Paris. Stralßenbrücke von 
40m Spannweite über den Gleisen der Nordbahn, die Stephen- 


son-Strafse mit der Rue de la chapelle verbindend. Die 
Brücke konnte nicht an Ort und Stelle erbaut werden, sondern 
wurde auf der Straf&e zusammengesetzt und hinübergeschoben. 
— Mit Schaubildern. (Engineer 1897, II, S. 221) 


Redheugh-Brücke über den Tyne zwischen 
Gateshead und Newcastle.  Strafsenbrücke mit 4 auf 
eisernen Jochen ruhenden Fachwerkträgern von 75 bezw. 51,2 m 
Stützweite. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 23.) 


Victoria-Briicke zu Brisbane (Queensland). Strafsen- 
brücke aus Fachwerkträgern mit gebogenem Obergurt; 6 Oeff- 
nungen von je 52” Spannweite. — Mit Schaubildern. (Engi- 
neer 1897, II, S. 274, 278, 300.) 


Muster für kombinirte Brückenträger von 30,5" 
Länge im Zuge der Northern Pacific-Eisenbahn. 
Der mittlere Theil der Träger ist ein Fachwerk, die Enden 
sind Blechtrüger. — Mit Abb. (Eng. news 1897, S. 23; Génie 
civil 1897, Bd. 31, S. 254.) 

Brücke mit kombinirten Trägern über den 
kleinen Missouri im Zuge der Northern Pacific- 
Eisenbahn. Aufstellungsweise durch Schaubiller erläutert. 
(Eng. news 1897, II, S. 45.) 

Viadukte über die Gleise der Illinois-Central- 
Eisenbahn im Zuge der Harrison- und Van Buren- 
Straße zu Chicago. Blechtriger auf Eisenpfeilern. — Mit 


‚Abb. (Eng. record 1897, II, S. 180.) — Brückenträger und 


Pfeiler sind nachträglich mit glasirten Thonplatten verkleidet, 
so dass das Ganze den Eindruck eines wenig stabilen Stein- 
baues macht. 

Weserbrücke bei Hameln. Mit Ausnahme des links- 
seitigen Viaduktes liegt die Brücke in der Geraden, aber in 
einer Steigung von 1:200. Aulser den kleineren beiderseitigen 
Viaduktóffnungen zwei Stromüffnungen von je "lem, eine 
solche von 52,5 m und zwei Fluthöffnungen von je 35,5 m Stütz- 
weite. Die drei grofsen Oeffnungen erhalten Halbparabel- 
träger mit geradem Untergurt, die beiden kleineren Fachwerk- 
träger mit parallelen Gurtungen. Alle 5 Oeffnungen sind mit 
oberem und unterem Windverbande versehen. Die schräge 
Pfeilerstellung bedingt für die Stromöffnungen schräge Ueber- 
bauten, während die Fluthöffnungen rechtwinklige erhalten. 
was durch entsprechende Grundrisse der Endpfeiler aus- 
geglichen wird. — Mit Höhen- und Lageplan. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1897, S. 353.) 

Brücke „J. F. Lépine“ iber den Einschnitt der 


. französischen Nordbahn zu Paris. 15,5 m breite Strabon- 


brücke von 42m Stützweite, mit versenkter Fahrbahn und 
zwei Halbparabel-Fachwerktrügern. Die Brücke wurde fertig 
montirt, mit einem Schnabel aus Fachwerk von 26, - Lünge 
versehen und auf Rollen über die 40m breite Oeffnung ge- 
schoben. — Mit Schaubildern und Abb. (Génie civil 1897, 
Bd. 31, S. 289; Rev. techn. 1897, S. 439.) 


Viadukt für eine elektrische Bahn über den 
Delawarezwischen Jersey City und Newark. Zwei 
gesonderte eingleisige, nur durch Windstreben mit einander 
verbundene Brücken von rd. 229m Gesammtlänge. Blech- und 
Fachwerkträger, zum Theil als Kragträger ausgebildet, auf 
Fachwerkpfeilern. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 6.) 


Brücke zwischen West-Superior und Duluth. 
Zweigleisige Eisenbahnbrücke mit beiderseitig ausgekragten 
StrafBenfahrbahnen und Fufswegen. Entfernung der die beiden 
Eisenbahngleise zwischen sich fassenden Hauptträger von Mitte 
zu Mitte rd Som Die beiden StrafBenbahnen haben eine lichte 
Breite von je 2,74 m, die Fufswege eine solche von je 1,2. 
Gesammtbreite 17,9», 8 Oeffnungen. Die beiden festen End- 
öffnungen von je rd. 92m Stützweite sind mit Parabelträgern 
überbrückt, die mittlere mit rd. 150m Stützweite ist als Dreh- 
brücke, mit einem runden, auf Pfahlrost gegründeten Mittel- 
pfeiler, ausgebildet. Bewegung der Drehbrücke durch elektrische 
Kraft. Die rechts und links vom Drehpfeiler verbleibenden 
Durchfahrtöffnungen haben eine Lichtweite von je 61m. — Mit 
Schaubildern und Abb. (Eng. record 1897, II, S. 202.) 
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Vietoria-Jubiläumsbrücke der Grand-Trunk- 
Eisenbahn in Montreal (s. 1898, S. 101). An Stelle der 
alten Röhrenbrücke aus Blechträgern soll eine Fachwerkbrlücke 
treten, die 2 Eisenbahngleise und auf seitlichen Auskragungen 


Fig. 2. Victoria - Jubiläums - Brücke in Montreal. 





Schnitt durch den 
Träger. 


Schnitt durch das 
Widerlager. 


je eine Fahrbahn und einen Fufsweg aufnehmen soll. — Mit 
Sehaubildern der alten Brücke und Abb. der neuen. (Eng. 
news 1897, II, S. 130; Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, 
S. 204 u. 347.) 

Bau der St. John-Brücke. Auslegerbrücke mit einer 
mittleren Oeffnung von 1454 Spannweite; Gesammtlinge 
247,7™, — Schaubild des freikragenden Vorbaues. (Eng. news 
1897, II, S. 141.) 

Trägerform für die Brücke der sechsten Straße 
in Pittsburg. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 51.) 

Eisenbahn-Bogenbrücke bei Müngsteu (s. 1898, 
S. 102). (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 846; Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S.23; Z. d. Ver. deutscher Ing. 1897, S. 870; 
Z. d. Ver. deutscher Eisenb.-Verw. 1897, S. 521.) 


Königin Carola-Brücke in Dresden; von Klette. 
(1891, S. 314.) 


Mirabeau- Bogenbrücke in Paris (s. 1897, S. 382). 


Einweihung und Eröffnung. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 39.) 


Bogenbrücke Alexander II. über die Seine in 
Paris (s. 1898, S. 102). Ausführliche Besprechung und Dar- 
stellung der Senkkasten zur Gründung der Brückenwiderlager. — 
Mit Schaubildern und Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 305: 
Engineering 1897, S. 219; Eng. record 1897, II, S. 290.) 


Versam-Briicke; von Berg. Strafsenbriicke tiber eine 
tiefe Schlucht. Bogentriger mit 3 Gelenken und 21,3™ Sttitz- 
weite. Darstellung des Bauvorganges; Einzelheiten der Eisen- 
theile; Berechnung der Träger. — Mit Schaubildern und Abb. 
(Engineer 1897, II, S. 202, 244, 247.) 

Neue Eastriver Hängebrücke zwischen New- 
York und Brooklyn (s. 1897, S. 198. — Mit Abb. (Génie 
civil 1897, Bd. 31, S. 152; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 29, S. 105; 
Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 478) — Ver- 
ankerungen dieser Brücke. — Mit Abb. (Eng. record 
1897, II, S. 334; Eng. news 1897, II, S. 173.) 

Leichte Fußgänger -Hängebrücke. Die für eine 
Last von 6 Fufsgängern berechnete Holzbahn hängt an 4 über 
Holzpfeiler hintiberfiihrenden und entsprechend verankerten 
Stahlkabeln. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 291.) 

Tower-Brücke in London (s. 1895, S. 419). — Mit 
Schaubildern und Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 273, 331.) 

Schiebebrücke über den Dee bei Queensferry 
(England) (Victoria -Brücke) (s. 1898, S. 102). (Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S. 63; Eng. record 1897, II, S. 181.) 

Drehbrücke tiber den Harlem-Schifffahrtskanal 
in New-York. Die Drehbrücke hat eine Lünge von rd. 


8247; an beiden Seiten schliefsen sich eine mit Fachwerk- 
trägern überbrückte Oeffnung von rd. 30m Weite an. Die 
Pfeiler wurden mittels Holzkasten gegründet. Mit Abb. (Eng. 
record 1897, II, S. 159.) 


Eisenbahn-Drehbrücke über den Nene zu Sutton- 
Bridge. Zweigleisig. Drei Fachwerktriger mit gebogenem 
Obergurt. Schenkellinge rd. 30™. Bewegung mittels Druck- 
wasser. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 77, 79.) 


Drehbrücke bei Selby in der North Eastern r. 
Zweigleisig. Die feste Ueberbrückung ist 83,72, die ungleich- 
schenklige, mittels Druckwassers bewegte Drehbrücke 89,6 m 
lang. — Mit Abb. (Proc. Inst. of Civ. Eng. 1896/97, 2. Theil, 
S. 207.) 

Brücke der Willis-Avenue über den Harlem in 
Newj|-York. Verbindung der First- Avenue und der Willis- 
Avenue. Breite 18,3=, Gesammtlänge 754,5m. An den Enden 
Steinrampen von 105 und 61m Länge, dann kleinere, mit 
Blechtrágern  überbrückte  Oeffnungen bis zum Flussufer, 
schliefslich über dem Flusse selbst Drehbrücke von 94,5 m 
Spannw. und Fachwerkbrücke von 76m Spannw. mit ge- 
kriimmtem Obergurte. — Mit Gesammtskizze. (Eng. news 
1897, II, S. 198.) 


Hubbrücke im Zuge der Michigan-Straße in 
Buffalo. Das Gewicht der beiden Hälften der 45,7 m weiten 
Brücke wird durch Gegengewichte ausgeglichen, die auf ge- 
krümmten Schienenstreben laufen. Die zum Tragen der 
Brückenhälften dienenden Zugstangen legen sich beim Auf- 
ziehen in Gelenken zusammen. — Mit Schaubildern und Abb. 
(Eng. news 1897, II, S..195; Eng. record 1897, II, S. 246.) 


Doppelgleisige Drehbrücke über den Calumet- 
Fluss zu Chicago (s. 1898, S. 102). Spannweite rd. 75m, 
Die Drehbewegung erfolgt mittels Maschinenkraft von einem 
über der Brückenmitte befindlichen Würterhaus aus. — Mit 
Schaubild. (Eng. news 1897, II, S. 30.) 


Sicherung von Aufstellungsgerüsten größerer 
Brücken in Strömen. Bauinspektor John Labes beschreibt 
die von ihm beim Bau der neuen Weichselbrücke in Dirschau 
entworfenen und zur Ausführung gebrachten Schutzvorrichtungen, 
nämlich Schwimmgerliste, die etwa 80 m stromaufwärts an 
Pfahlbündeln befestigt waren und dazu dienten, beträchtliche 
Stofskrifte treibender Schiffe usw. aufzufangen. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 398.) 


Einsturz der Brücke über den Adour bei Tarbes. 
Die eingleisige, für Kriegszwecke erbaute Nothbrücke von 
45m Spannweite bestand aus zwei vollwandigen Blechträgern; 
der Einsturz erfolgte während der Probebelastung durch einen 
Zug. — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 209; Rev. techn. 
1897, S. 342; Eng. news 1897, II, S. 135; Eng. record 1891, II, 
S. 249.) 

Wettbewerb für eine feste Straßenbrücke über 
die Stiderelbe bei Harburg; von W. O. Luck (s. 1898, 
S. 108). (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 8.1101 u. 1185.) 


Wettbewerb für die Aare-Brücke in Bern (s. 1898, 
8.103). Ausführliche Besprechung des allein mit einem Preise 
gekrönten Entwurfes „Ehre dem Stein“ von Obering. Rob. 
Moser und Ing. Gust. Mantel und der angekauften Ent- 
würfe „Aare“ von Ing. Egon Probst und Arch. E. Joos 
und „Per aspera“ von den Ing. A. und H. von Bonstetten. 
— Mit Schaubildern und Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, 
S. 50, 57, 67, 73.) — Ausführliche Besprechung von Früh- 
wirth. (Deutsche Bauz. 1897, S. 383, 389, 395.) 

Neue russische Belastungs-Normen für eiserne 
Eisenbahnbrücken; von v. Wodzinski. Tabellen mit 
Erläuterungen; zeichnerische Darstellungen der Rechnungs- 
grundlagen. (Rigaische Ind.-Z. 1897, 8. 121.) 

Druckwasser-Einrichtung für die Drehbrücke 
im neuen Hafen zu Lübeck; von F. Krukenberg. — 
Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1017.) 
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Drehvorrichtung der auf Rollen sich bewegen- 
den Drehbrücken. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, 
S. 367.) 


Antriebsmaschinen für die Hubbrücke im Zuge 
der Nord-Halstead-Brücke in Chicago (s. 1897, S. 585). 
Zweitheilige StrafBenbrücke von 53,0 * Linge. Die Enden der 
Brückentafeln sind halbkreisförmig gebildet und diese Sektoren 
wickeln sich beim Aufziehen auf ebenen Flächen ab. Antrieb 
durch Elektromotoren. — Mit Abb. (Eng. news 1897, ہلا‎ 
S. 170.) 


Neuanstrich der Donaubrücken bei Groß- 
prüfening und Poikam; vom Bezirksing. H. Marggraff. 
Ausführliche Beschreibung mit Angabe der verwendeten 
Rüstungen und Geräthe und der Kosten. — Mit Abb. (Südd. 
Bauz. 1897, S. 282.) 


Reinigung der Eisentheile eines Viaduktes in 
Newyork durch ein Sandgeblise (s. 1698, S. 104). — 
Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 356.) 


Berechnungsunterlagen (barémes) ftir die Be- 
rechnung eiserner Brücken; Fortsetzung. (Ann. des 
ponts et chauss. 1897, III, 8. 91—262.) 


Angriffe eiserner Balkenbrücken auf Pfeiler 
und Widerlager; von Fr. Engesser. Die unter dem 
Einflusse der Belastungen (Eigengewicht, Verkehrslast, Wind) 
und der Temperaturänderungen vom Eisenwerk auf die Pfeiler 
und Widerlager ausgelibten Kräfte werden durch Rechnung 
bestimmt. — Mit Skizzen. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 341.) 


Gedeckte Landebrücke in Newyork. — Mit Schau- 
bildern. (Eng. record 1897, II, S. 9) 


Eisenbahn - Schiffsfähre der transsibirischen 
Eisenbahn auf demBaikalsee, welche gleichzeitig als Eis- 
brecher dient. Linge 88,3™, Breite 17,55, Rauminhalt 4200 *; 
3 Schrauben und eine Maschine von 3750 Pferdestirken ; 
stündl. Geschwindigkeit 13 Knoten. Auf dem Verdeck haben 
25 Eisenbahnwagen Platz. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 680; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 114.) 


Tunnelbau. 


Tunnel unterder Donau in Budapest (8.1898, S. 105 
(Baugew.-Z. 1897, S. 1083.) 


Ausführung eines Tunnels für den Nassbach 
mittels der Elektromotor-Schlagbohrmaschine nach 
Siemens & Halske; von Kinzer. Ein Wasserrad trieb 
eine Gleichstrom-Dynamo, der elektrische Strom wurde mittels 
einer 1200m langen Doppelleitung aus blankem Kupferdraht 
von 30 4mm Querschnitt der Arbeitsstelle zugeführt. Hier 
waren zwei Bohrmaschinen aufgestellt, die durch Elektro- 
motoren mittels biegsamer Wellen mit Kegelrädern angetrieben 
wurden. Als Vorzüge dieser Anordnungen werden hervor- 
gehoben: 1) Ausnutzbarkeit weit entfernter und billiger Wasser- 
kraftstellen; 2) Wegfall kostspieliger und schwerfälliger Luft- 
oder Wasserkraftleitungen; 3) Möglichkeit, die Förderung, die 
Lüftung und die Beleuchtung elektrisch bewirken zu können; 
4) geringster Kraftaufwand für die Bohrarbeit. Als Nachtheil 
wird angeführt, dass jede Bohrmaschine einen besonderen 
Motor nebst Antriebswelle erfordert, wodurch die Anzahl der 
gleichzeitig vor Ort anzubriugenden Bohrmaschinen eine be- 
schränkte ist und die Bedienung weniger handlich als bei 
anderen Anordnungen wird, da schon für die Bedienung von 
2 Bohrmaschinen 4 Mann erforderlich sind. Dennoch er- 
scheinen die Vorzüge überwiegend. — Mit Skizze der Stofs- 
Bohrmaschine. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 517.) 


Newa-Tunnel in St. Petersburg. Durchmesser 16 m. 
Vier Abtheilungen werden vorgesehen, eine zur Aufnahme 
aller Telegraphen- und Telephonkabel, eine für den Fuls- 
gänger- und eine für den Wagenverkehr. Die vierte und 
breiteste Abtheilung soll dem Trambahnverkehre dienen. 
Kostenanschlag 110 Mill. 4. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 716; Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, IL, S. 39.) 


Tunnel zwischen dem Festlande von Italien 
und Sicilien. Ing. de Johannes hat einen Entwurf hier- 
für durch ein Modell zur Veranschaulichung gebracht. Zwei 
Schächte von etwa 3km Länge bei einer Neigung von 
32:1000. (Z. f. Transportw. u. StrafBenb. 1897, S. 285.) 


Eröffnung des Blackwall-Tunnels in London 
(8.1898, S. 105). (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 283.) 


Tunnelanlage für die elektrische Straßen- 
bahn in Boston (s. 1898, S. 105); von Prof. William 
Watson. Ausflihrliche Darstellung mit vielen Abbildungen 
und Tafeln. (Allg. Bauz. 1897, S. 109.) 


Tunnel in Boston; Fortsetzung (8.1898, S.105). Einzel- 
heiten der Zufahrtstrecken; Mauerung und Eisenwerk; unter- 
irdische Haltestelle; Bauarbeiten auf einer Strecke der Unter- 
grundbahn; Tunnelquerschnitte an verschiedenen Stellen; 
Zugänge, Pumpschächte; Lüftungskammern; Einzelheiten der 
Eisentheile; Vortreiben des Stollens mittels eines Schildes. 
— Mit Schaubildern und Abb. (Eng. record 1897, I, S. 511; 
II, S. 114.) 


Hamilton-Tunnel. Ausgemauerter zweigleisiger Eisen- 
bahntunnel von rd. 580m Länge, der drei StrafBen unterführt. 
— Mit Abb. und Schaubildern der Ausführung. (Eng. record 
1897, II, S. 268.) 


Lüngster Tunnel der Welt (s. 1891, S. 202). Der zur 
Erzgewinnung von Coloradocity nach Junol geplante, 
den Pikes Peak durchstechende und das Four-Mile-Creek- 
Gebirge durchkreuzende Tunnel wird eine Länge von 32 km 
aufweisen; die Sohle wird im Allgemeinen 900 = über dem 
Meeresspiegel liegen. Zur Fertigstellung glaubt man 7 Jahre 
und etwa 80 Mill. 4 zu bedürfen. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 662.) 


Künstliche Tunnellüftung nach Saccardo (8. 1898, 
S. 105); Versuche. — Mit Skizze. (Génie civil 1897, Bd. 31, 
S. 350.) 

Gesteinsbohrer und Luftverdichter von 
Francois. Der auf der Brüsseler Ausstellung ausgestellt 
gewesene Luftverdichter besitzt Lufteinlassventile, die vom 
Schieber des Dampfcylinders gesteuert werden. Der Bohrer 
ist eine Stofsbohrmaschine. Zur Aufnahme der Stifse dienen 
Puffer. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 289, 294, 365.) 


G. Hydrologie, Meliorationen, Fluss - und Kanalbau, 
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bearbeitet vom Professor M. Möller an der Technischen Hochschule 
zu Braunschweig. 





Hydrologie. 
Bazin’s neue Formel über die Wasserbewegung 


in offenen Kanälen. Umfangreiche Untersuchungen. (Ann. 
d. ponts et chauss. 1897, 4. Trim., S. 20.) 


Veränderung der Geschwindigkeiten im Quer- 
schnitt eines Stromes, insbesondere bei Behinde- 
rung ander Oberfläche und bei Eisstand; vom Wasser- 
bau - Inspektor R. Jasmund in Coblenz Eine an der 
Oberfläche durch ein verankertes Fahrzeug oder dergl. her- 
vorgerufene Verzögerung nimmt gegen die Sohle oder einen 
über dieser liegenden Punkt hin nach einem gradlinigen Ver- 
hältnis ab. Bei Eisstand liegen verwickeltere Verhältnisse 
vor. (Z. f. Bauw. 1897, S. 308, 465 u. 585.) 

Hochwasser-Meldedienst an der Saale.  Verein- 
barung zwischen der preufsischen Regierung zu Merseburg 
und der anhaltischen Regierung zu Dessau. An 17 Orten 
der oberen und mittleren Saale, der weilßen und schwarzen 
Elster und der Unstrut sind Pegel-Beobachtungsstellen ein- 
gerichtet, die Hochwasser nach unten melden. Der Höhen- 
unterschied zwischen kleinem und grofsem Hochwasser ist in 
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4 Theile 1 bis 4 getheilt. Es wird nun flussabwürts Pegel- 
stand 1 oder 3 usw. gemeldet, und zwar dabei mit W oder F 
angegeben, ob wachsend oder fallend. Z. B. erhält Berburg 
Meldungen von der Saale aus Kösen, von der Unstrut aus 
Nebra und von der weifsen Elster aus Crossen, Die Art der 
Zusammenzählung ist nun durch Erfahrung bekannt. Z.B. be- 
dingen 1 W Kösen und 2 W Crossen für Bernburg etwa einen 
Wasserstand bis zu 4,417 m. (Schiff 1897, S. 25.) 


Bauwissenschaftliche Versuche; vom Bau- 
rath Eger in Berlin. Ueber Pegelwesen, Regenmessstellen, 
hydrographischen Dienst, Stromgeschwindigkeits - Messungen, 
Aichungsstellen für Wassergeschwindigkeits - Messinstrumente, 
Flügel usw. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 537 u. 569.) 


Fortschreitende Geschwindigkeit von Wellen 
mit einer longitudinalen Schwingung der Elemente; 
von M. Möller. Es besteht eine grofse Uebereinstimmung 
zwischen den Wellen der Ebbe- und Fluth-Bewegung und den 
Schallwellen. Die Punkte ein und derselben Welle schreiten 
verschieden schnell fort, wodurch eine Umgestaltung der 
Welle bei längerer Lebensdauer auch bei dem Schalle bedingt 
ist. Sowohl bei den Fluth- wie bei den Schallwellen nimmt 
die Formel, die die Geschwindigkeit v der fortschreitenden 
Bewegung eines Wellenpunktes darstellt, die Gestalt an: 

v= u+ v. 

Hierin bedeutet u die Strömungs- oder Schwingungs-Geschwindig- 
keit des Massentheilchens und v, einen Werth, den die älteren 
Formeln allein enthalten. Für die Fluthwelle ist v, —]/ gt; 
für die Schallwelle v, —]/ 1,4 gh. Hierin bedeutet g die Be- 
schleunigung der Schwere, t die Wassertiefe und A die Druck- 
höhe der Luft. (Festschrift der Herzogl. techn. Hochschule 
zur 69. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte 
zu Braunschweig 1897.) 


Gezeitenwellen; Rektoratsrede von Prof. Dr. 
O. Krümmel in Kiel. Geschichte der Theorie von ihrem 
Begründer Newton ab bis zu den Arbeiten von Helmholtz. 
1738 stellte die Pariser Akademie der Wissenschaften eine 
Preisarbeit, die von Daniel Bernouilli gelóst wurde 
und eine sehr klare Darlegung der Newton’schen Theorie 
über die Einwirkung der Gestirne, Sonne und Mond umfasste, 
Es folgen Laplace und 1841 Airy. Die streng mathematisch 
begründeten Ableitungen dieses Astronomen zeigen, dass in 
einem Kanale ein Gestirn 3 Wellen von verschiedener Periode 
erzeugt, welche vielfache Interferenzen bilden. Diese durch die 
kosmischen Kräfte veranlassten Schwellungen sind ,gezwungene 
Wellen“ benannt worden, während die von diesen ausgehenden 
Wellen „freie Wellen“ heilsen. Letztere schreiten mit einer 
Geschwindigkeit fort, die der Wurzel aus der Tiefe des Ge- 
wässers entspricht. Die Länge dieser Wellen ist also von 
der Tiefe abhängig. Tritt nun eine derartige Welle in eine 
Meeresbucht ein, deren Tiefe und Länge so beschaffen ist, dass 
die von aufsen kommenden, von den freien Wellen her- 
rührenden Antriebe sich summiren, dann entsteht eine örtlich 
verstärkte Schwingung, eine Resonanz. Es kann nun sehr 
wohl eine Meeresbucht so beschaffen sein, dass nur die Periode 
der Mondwelle geeignet ist, die örtliche Verstärkung zu be- 
wirken, während an anderen Orten, z. B. bei der Insel Tahiti 
im Stillen Ocean, die Sonnenfluth allein malsgebend wird 
und die Mondfluth verschwindet. Derartige Interferenz- und 
Resonanz-Erscheinungen sind von dem Direktor des Obser- 
toriums von Wilhelmshaven Prof. Boergen untersucht. 
Weiter hat sich noch gezeigt, dass ähnlich wie bei den 
Schallwellen neben den Primärtönen Obertöne entstehen. So 
findet sich auch der vom Kantor Sorge 1740 entdeckte 
Differenzton, und der von Helmholtz erkannte Summations- 
ton auch bei den Gezeiten als Fluthwelle verkörpert, so dass 
zahlreiche Wellensysteme entstehen. Die Untersuchungen von 
Lord Kelvin und George Darwin behandeln diesen 
Gegenstand. Es finden sich in der Abhandlung auch mancherlei 
werthvolle Angaben über die Verschiedenheiten der Höhe 
und des. Eintretens des Fluthwelle. Schließlich findet sich 
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aber noch eine Formel für die Berechnung der Höhe einer 
in trichterförmige Meeresbuchten einlaufenden und höher an- 
steigenden Welle, die, obwohl sie auch von Airy aufgestellt 
wurde, nicht als einwandsfrei zu bezeichnen ist. Die Formel 
liefert für den Unterlauf der Ströme Weser und Elbe z. B. 
ganz falsche Werthe. Die Formel vernachlässigt die Länge 
der Bucht bezw. die Stärke des Fluthstromes (vgl. 1896, S. 502). 
(Ann. f. Hydrogr. u. maritim. Meteorol. 1897, S. 337.) 


Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Gezeiten- 
wellen mit Bezug auf die holländische Küste. Aus- 
führliche Wiedergabe der Untersuchungen von Ortt, veröffent- 


. licht in Tijdschr. v. Ing. 1895/96, 3. Lieferung. Die Fluthkurve 


ergiebt sich aus dem Zusammengehen mehrerer Wellen, das 
durch Mond und Sonne mit ihrer wechselnden Deklination und 
durch andere Umstände veranlasst wird. Unter Benutzung 
der harmonischen Analyse sind diese Wellen getrennt von 
einander entwickelt und dargestellt. Manche Erscheinungen, 
z. B. diejenige des , Agger", sind als Interferenzen erklärt, 
Bei dem „Agger“ steht das Wasser eine Zeit lang still, um 
hernach die zuvor fallende oder steigende Bewegung fortzu- 
setzen. (Ann. d. Hydrogr. u. marit. Meteorol. 1897, S. 246, 
254 u. 352.) 


Einfluss von Wind und Luftdruck auf die Ge- 
zeiten; von Ortt (8.1898, S. 108). Ausführliche Mittheilungen 
über die neu abgeleiteten Formeln für Höhenänderung und 
Zeitänderung der Fluth, veranlasst durch Wind und Barometer- 
stand. (Ann. d. Hydrogr. u. marit. Meteorol. 1897, S. 200 
u. 207.) 


Allgemeine atmosphärische Vorgänge vor und 
während der Ueberfluthungen i.J. 1897 in Schlesien, 
Sachsen und Nordbóhmen; von Dr. E. Herrmann 
(s. 1898, S. 105). (Ann. d. Hydrogr. u. marit. Meteorol. 1897, 
S. 381.) 


Statistik über die Abflussmengen der haupt- 
sächlichsten französischen Flussgebiete bei ver- 
schiedenen Wasserständen, ermittelt aus Versuchen und Be- 
rechnungen. Die Hochwassermengen betrugen für die 


Seine bei Paris ................. 1 650 cbm 
Marne bei Chálons.............. 960 و‎ 
Jonne bei Mantes ............... 1220 , 
Mosel bei Toul................. 450 و‎ 
Loire an der Mündung.......... 7000 » 
Garonne an der Mündung ....... unbekannt 
Rhöne an der Mündung ......... 13 900 cbm, 


Bestimmung der Abflussmengen-Kurve fiir die Haupt- und 
Nebenflüsse. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, 3. 'Trim., S. 1.) 


Wasserstände der Donau am Pegel der Reichs- 
brücke bei Wien. — Mit graph. Darstellungen. (Allg. 
Bauz. 1897, S. 124.) 


Selbstthätige Gezeitenpegel nach Seibt-Fuefs 
(vgl. 1898, S. 106). — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 563.) 


Erklärung der Mistpoeffers (Seeschiefísen); von 
Baurath Lieckfeldt. Die Erschütterungen von Luft und 
Wasser können durch eine plötzliche Aenderung des Aggregat- 
zustandes der Feuchtigkeit herbeigeführt sein, ähnlich wie bei 
dem Siedeverzuge des Wassers. (Ann. d. Hydrogr. u. marit. 
Meteorol. 1897, S. 808.) 


Farbe der natürlichen Gewässer; von Dr. H. von 
Hasenkamp. Wiedergabe der Ansichten von Newton, 
Halley, Tyndall und anderen Forschern unter besonderer 
Berücksichtigung der Untersuchungen von Spring. (Ann. d. 
Hydrogr. u. marit. Meteorol. 1897, S. 482.) 


Grundeis im Seewasser; von Schott. Im Skagerak 
bildet sich zuweilen Tiefeis, das, wenn es aufsteigt, zu 
weichem Packeise wird. Salzärmeres, weniger kaltes Wasser 
gelangt in Berührung mit salzreicherem, kaltem Wasser von 
1,4 bis 1,8 Grad unter Null. Es entsteht dann an der Be- 


19 


275 G. Hydrologie, Meliorationen, Fluss- und Kanalbau, Binnenschifffahrt. 276 


rührungsfläche das Eis. (Ann. d. Hydrogr. u. m. Meteorol. 
1897, S. 72.) | 
Hochwassergefahren und ihre Bekämpfung durch 
Sammelbecken; vom Oberlandmesser H e mpel in Hannover. 
Es: wird nachzuweisen versucht, dass die Anlage von Stau- 
weihern einen Erfolg haben und auch nicht kostspielig sein 
würde. (Z. f. Binnensch. IV, 1898, herausgegeben Dez. 97, S. 93.) 


Bekämpfung der Hochwassergefahren; von 
Baurath Tolkmitt in Charlottenburg. Zurückweisung der 
Ertragsberechnung von Hempel. (Z. f. Binnensch. IV, 1898, 
herausgegeben Dez. 1897, S. 122.) 


Meliorationen. 

Trockenlegung des Fuciner Sees; von Bauinspektor 
C. Merkel in Hamburg. Die ersten Versuche der Trocken- 
legung erfolgten schon vor fast 2000 Jahren. Von 1854 bis 
1876 ist die grofse Arbeit dann durchgeführt. Der See liegt 
86km östlich von Rom und hatte eine Wasserfläche von 
15000hs, Die Kosten von 34000000 Æ trug der Fürst Torlonia, 
der dabei 14175» Land gewann. Auf der Fläche sind 210 xm 
Wege und 100km Kanäle angelegt. Auch sind 400 Arbeiter- 
häuser erbaut, zu denen je 25b2 Land gehören. Der Ent- 
wässerungs-Tunnel vermag 50¢>™ Wasser in der Sekunde ab- 
zuführen, Ausführliche Mittheilung. — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 594 u. 606.) 


Verbesserung der gesundheitlichen Zustände 
der Polder ,unis du pays de waes“. — Mit Abb. (Ann. d. trav. 
publ. 1897, S. 535.) 


Bewässerungskanal bei Kioto in Japan. Der Kanal 
zweigt von dem 85m hoch gelegenen See Biwa ab, der eine 
Fläche von 1,3 akm hat. Länge des Kanals 60km. Der Kanal 
dient der Schifffahrt, und es werden durch ihn unter Ver- 
wendung von Elektricität auch Wasserkräfte nutzbar gemacht. 
Die Kosten der Wasserkraft stellen sich auf 44 für ein 
Pferd und ein Jahr. Erbaut 1885 bis 1891. (Ann. d. trav. publ. 
1897, S. 109.) 

Fluss- und Kanalbau. 

Unterrhein und Waal. Bedeutende Verbesserungen 
am Unterrheine und der Waal. Der Unterrhein hat ein 
mindestens 200m breites Fahrwasser von 3507 Tiefe bei 
einem Wasserstande von 1,5™ am Kilner Pegel, die Waal 
ein Fahrwasser von 100m Breite und 2,7™ Tiefe. Das 1895 
erbaute grifste Rheinschiff hat 91™ Linge, 12m Breite, 2,68 m 
gröfsten Tiefgang und 2067 cbm Laderaum. (Schiff 1897, S. 385.) 

Flusskorrektionen an der Maas. (Ann. d. trav. 
publ. 1897, S. 547.) 


Regelung der Thaya; vom Strombaudirektor Weber 
v. Ebenhof. — Mit Abb. (Allg. Dauz. 1897, S. 61.) 


Flussbautechnische Arbeiten am Mississippi 
seit dem Sklavenkriege. Beschreibung des Flusses, Ver- 
besserungen des Laufes, Baggerungen, Vertheidigung der Ufer. 
(Ann. d. trav. publ. 1897, S. 171.) 

Normalisirung der Donau bei Linz für Niedrig- 
wasser. — Mit Abb. (Allg. Bauz. 1897, S. 1.) 


Kanalisirung der Moldau und Elbe, Staustufe 2 
bei Klecau; von Baudirektor Mrasick. — Mit Abb. (Allg. 
Bauz. 1897, S. 127.) 

Stettin und seine Schifffahrt im Winter. Seit 
Einführung der Eisbrecher zeigt sich auch in milden Wintern, 
wenn die Eisbrecher nicht gebraucht werden, eine Zunahme 
des Verkehrs, weil durch das Vorhandensein der Eisbrecher 
eine Sicherheit für die Offenhaltung des Schifffahrtsweges ge- 
schaffen ist. (Schiff 1897, S. 422.) ' 

Eisaufräumer von Leeuwen in Arnheim. Das Eis 
wird durch vorn am Eisbrecher befindliche Kreissägen in 
Streifen zersägt und unter die feste Eisdecke geschoben. — 
Mit Abb. (Schiff 1897, S. 121.) 

Thalsperre von Marienbad; von Ing. Kress in 
Prag. Fassungsraum 100000cbm, Wassertiefe bei der Stau- 


mauer 11m. Der Baustein war ein vorzüglicher Syenit von 
2,8 bis 3,1 spezif. Gewicht. (Allg. Bauz. 1897, S. 57.) 


Wasserbauten im Wittingauer Teichgebiete. 
Wasserschäden am Neubache; Hochwasserschleuse am Mlaker 
Wehre mit niederlegbaren Böcken. Eine zweckmäßßige Neuerung 
der Anordnung scheint darin zu bestehen, dass am nieder- 
gelegten Wehre die Brückentafeln zu einer dichten Bodendecke 
zusammenschliefken, die die darunter liegenden Böcke vor 
Versandung schützt. Hölzerne Böcke, Verschluss durch Setz- 
bohlen nach Art der Dammbalken. — Mit Abb. (Allg. Bauz. 1897, 
S. 117.) 


Thalsperre des Oderteiches im Harze; von 
Ehlers. Die vor 175 Jahren erbaute Thalsperre soll nach 
Angaben in älteren Werken aus Granitblöcken, unten 23m, 
oben 13m Breite haben, 95 m lang und 17,5 m hoch sein. 
Die Angaben dürften ungenau sein. (Deutsche Bauz. 1897, 
S. 634.) 


Gemauerte Thalsperren; von M. Pelletreau. 
Statische Untersuchungen einfacher Mauern und solcher mit 
aufgelösten Querschnittsformen und Pfeilerstellungen. (Ann. 
d. ponts et chauss. 1897, 1. Trim. S. 90) — M. Durand- 
Claye weist auf die Gefahren hin, die durch den Auftrieb 
des eindringenden Druckwassers entstehen. (Ann. d. ponts et 
chauss. 1897, 1. Trim., S. 291) 


Standfestigkeit von Thalsperren; von M. Maurice. 
Anwendung der Regel des Trapezes. (Ann. d. ponts et chauss. 
1897, 4. Trim., S. 1.) 


Untersuchungen an beweglichen Wehren mit 
Schützentafeln und Böcken; von M. Baudisson. — 
Mit Abb. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, 2. Trim., S. 296.) 


Spülbagger von Kretz (s. 1897, S. 395). Bericht über 
die bei Karlsruhe ausgeführten Versuche. In einem Kanale 
von 5m Breite wurde eine Kiesbank von 80°™ Stirke, welche 
Steine bis zu 30cm Gröfse enthielt, mit einer Geschwindigkeit 
von 8m in der Minute durchfahren. Das Sptilwasser stand 
unter einem Druck von 14. (Schiff 1897, S. 269; Deutsche 
Bauz. 1897, S. 592.) 


Baggerarbeiten bei Antwerpen (s. 1897, S. 76). — 
Mit Abb. (Ann. d. trav. publ. 1897, S. 755.) 

Baggerungen am Mississippi (vgl. 1896, S. 569). 
Versuchsbagger „Alpha“: Ausrüstung, Kosten, Nutzarbeit. 
Vorschriften für die Lieferung der Bagger „Beta“ und „Gamma“. 
Leistungen im Fluss, in Kanälen und auf der Barre. Die 
Bagger sind als Saugebagger gebaut. (Ann. d. trav. publ. 
1897, S. 180 bis 205.) 

Baggerarbeiten auf der Barre von Saint-Nazaire. 
— Mit Abb. des Saugebaggers. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, 
1. Trim., S. 215.) 

Uferdeckungen durch Binsen, Rohr, Schilf und 
Weiden; vom Regierungs- und Baurath Gerhardt in 
Königsberg. Binsen dringen bis in 2m Wassertiefe vor und 
Rohr bis 0,6™ Tiefe, während Schilf vom Wasserspiegel bis 
0,3™ tiber ihm gedeiht. Das Rohr ist am wichtigsten. An- 
gaben tiber Lebensbedingungen, Art, Kosten und Pflege der 
Anpflanzungen. (Z. f. Bauw. 1897, S. 453.) 


Pläne zur Kanalisirung der Lippe; vom Wasser- 
bauinspektor Priismann (8. 1898, S. 109). Es wird gegen die 
Behauptung des Eisenbahn-Betriebsdirektors Schönfeld Ver- 
wahrung eingelegt, dass die Kosten der Lippe - Kanalisirung 
zu hoch bemessen seien. (Z.f. Binnenschifff., IIT, 1896/97, S. 288.) 


Der Masurische Kanal und die Pregel-Regelung. 
Vertretung der Interessen Insterburgs durch die Handels- 
kammer daselbst und eine Entgegnung von Dr. Beckert. 
(Z. f. Binnenschifff., III, 1896/97, S. 328 u. 351.) 

Vorschläge zur Erschliefsung kleiner Wasser- 
láufe für die Grofsschifffahrt; von Heubach. Die 
Schleusen werden so lang in Form von Gerinnen angelegt, 
dass die Schifffahrt in ihnen gleichzeitig mit dem Ausgleiche 
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des Wasserstandes erfolgt. — Mit Abb. (Z. f. Binnenschifff. 
III, 1896/97, S. 297.) 

Bairische Schifffahrtspläne in alter und neuer 
Zeit; von Dr. G. Zöpfl in München. (Z. f. Binnenschifff. IIT, 
1896/97, S. 291.) 

Kanal von der Ostsee nach dem Schwarzen 
Meere (s. 1898, S. 112). Oberflächenbreite 65, Sohlenbreite 
95m, Tiefe 857. Von Riga ausgehend, soll der Kanal die 
Dina, die Beresina und den Dnjepr benutzen. Bauzeit 5 Jahre; 
Kosten auf 400 Mill. Æ veranschlagt. (Z. f. Binnenschifff. III, 
1896/97, S. 247.) 


Schifffahrtskanal der unteren Loire. Länge 15 km, 
Breite der Schleusen 18m, Länge derselben3169 m, Wasser- 
tiefe 6—7,5=. — Mit Abb. (Ann. d. trav. publ. 1897, S. 1.) 


Maschinenanlagen der Schiffsschleuse bei Ein- 
lage. Regelung der Weichselmündung; von Bau- 
inspektor Rudolph in Münster. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 
1897, S. 379.) 


Schifffahrtsschleuse ohne Wasserverbrauch von 
Jebens und Bubendey. Ein durch Oberwasser belasteter 
Schwimmer taucht in ein Becken, welches mit der Schleusen- 
kammer verbunden ist. (Z. f. Binnenschifff. III, 1896/97, S. 942, 
275 u. 288.) 


Einlassschleuse am Flofshafen bei Kostheim. 
Der Abschluss erfolgt durch eine grofse eiserne Klappe mit 
wagerechter Bodenachse, die einem Ueberdrucke von 1,50™ 
zu widerstehen vermag, aber nur bei Druckunterschieden bis 
zu 80cm bewegt wird. Bedienung von der Brücke aus mit 
Schrauben ohne Ende und stählernen Zahnstangen. (Z. f. 
Bauw. 1897, S. 147.) 

Gegenwürtiger Stand der Mittel zur Ueber- 
windung großer Gefälle; von Prof. Bubendey. 
Kritische Betrachtungen. Neben dem Hebewerke werden die 
Vorzüge der quergeneigten Ebene besonders hervorgehoben. 


Hebewerke: 


Schiffs- ^ Schiffs- Trag- 
länge breite fühigkeit 
Anderton am Weaver......... 22,85 m 4,75m 100 t 
Les Fontinettes............... 40,60 , 5,60 » 300, 
; 43,20 5,80 350 
La Louviére................. nn en n 
6700, 8,00 ,, 600 , 


Lüngsgeneigte Ebenen: 
Morris-Kanal in Nordamerika.. 24,00™ 3,20 ™ 70 t 
Elbing-Oberlünder Kanal ..... 24,0, 3,006, 50—10t 
Monkland-Kanal in Schottland 21,4 , 4,36 „ 70—80 t 
Chesapeak-Ohio-Kanal in Nord- 
Amerika us ie 27,10 , 4,30 » 
(Z. f. Binnenschifff. III, 1896/97, S. 147.) 


Schiffshebewerk bei Henrichenburg (s. 1897, S. 75); 
von Regierungs-Baumeister Offermann. — Mit Abb. (Z. f. 
Binnenschifff. IIT, 1896/97, S. 150 u. 283.) 


Geneigte Ebenen (vgl. 1897, S. 207); von Reg.- und 
Baurath Sympher. Die Vorzüge der längsgeneigten Ebene 
werden hervorgehoben. — Mit Abb. (Z. f. Binnenschifff. IV, 
1898, herausgegeben Oktober. 1897, S. 2.) 


Erbauung neuer Weserhüfen. (Schiff 1897, S. 105 
u. 129) 

Einführung elektrischer Krahne für den Magde- 
burger Hafen. Bei dem hervortretenden Bedürfnisse der 
Einstellung neuer Krahne hat man sich versuchsweise für 
Krahne mit elektrischem Betrieb entschieden, weil die 
Maschinentheile bei dem schon vorhandenen Druckwasser- 
betriebe eine zu schnelle Abnutzung gezeigt haben. Der Salz- 
gehalt des Wassers soll die Zerstörung veranlasst haben. 
(Schiff 1897, S. 65.) 

Wirthschaftliche Seite der Stufendoppel- 
schleuse (vgl. 1897, S. 207); vom Marine - Baumeister 
P. Moeller in Wilhelmshaven. Es wird der Nachweis zu 
führen versucht, dass die Anlage der Stufendoppelschlense 


110—115: 


im Elbe-Ostsee-Kanale gegenüber der Anwendung einer quer- 
geneigten Ebene mit einem jährlichen Verluste von 72100 4 
verbunden sein würde. Für Ueberwindung der durch Wind. 
druck veranlassten Reibungsverluste wird ein Windmotor 
empfohlen. (Z. f. Binnenschifff. IIT, 1896/97, S. 155.) 


Binnenschifffahrt. 


Deutsch - österreichische Binnenschifffahrts- 
Wege. — Mit Karte. (Schiff 1897, S. 193.) 


Neuer Tarif für die Berliner Wasserstralßen. 
(Schiff 1897, S. 145.) 


Antheil der Binnenschifffahrt am Güter- 
verkehre; graphische Uebersicht für 18 Hafenplätze. (Schiff 
1897, S. 106.) 

Nutzbarmachung von Wasserkrüften in Ver- 
bindung mit der Herstellung kanalisirter Schiff- 
fahrtswege unter besonderer Berücksichtigung der Ver- 
hältnisse Deutschlands und Skandinaviens; von Prof. Holz 
in Aachen. (Z. f. Binnenschifff. IV, 1898, herausgegeben 
Oktober 1897, 8. 16.) 


Wettbewerb deutscher Staatsbahnen gegen die 
Wasserstraßen. (Z. f. Binnenschifff. IV, 1898, heraus- 
gegeben Oktober 1897, S. 16.) 


Deutsche Eisenbahntarife zu Ungunsten der 
Wasserstraßen; von Dr. J. Landgraf in Frankfurt a. M. 
(Z. f. Binnenschifff. IIT, 1896/97, S. 366.) 


Fulda-Schifffahrt i. J. 1896. Gesammtverkehr 12600 t. 
Die Wassertiefe soll von 1,om auf 1,50 m vergröfsert werden. 
(Z. f. Binnenschifff. III, 1896/97, S. 243.) 


Ausnutzung der Wasserkräfte der für Schiff- 
fahrtszwecke ausgeführten Stauanlagen; von Prof. 
Bubendey. Hervorgehoben wird, dass die Anlagekosten 
der Wasserkraft oft zu hoch ausfallen. Auch die Kosten der 
elektrischen Fernleitung sind nicht unbedeutend. Erläuterung 
durch Beispiele. (Z. f. Binnenschifff. IV, 1898, herausgegeben 


. Oktober und November 1897, S. 36 u. 42.) 


Großschifffahrtsweg von Berlin nach Stettin. 
Geh. Kommerzienrath Wächter in Stettin bespricht die 
wirthschaftliche Seite des Unternehmens. Geh. Regierungs- 
rath Schwabe in Charlottenburg und Dr. Baumert in 
Spandau erörtern die Benutzung der Häfen in Berlin und 
Spandau. (Z. f. Binnenschifff. IV, 1898, herausgegeben November 
1897, S. 62.) 


Ausnutzung von Flusswasserkräften; vom Bau- 
amts-Assessor E. Heubach in Speyer. Vereinigung schiff- 
barer Stauschleusen mit Wasserkraft-Anlagen. — Mit Abb. 
(Z. f. Binnenschifff. IV, 1898, herausgegeben Dezember 1897, 
S. 86.) 


Ausbau der deutschen Binnenwasserstraßen 
und ihrer Abgaben. Vorschläge über die Art einer Be- 
messung und Erhebung von Schifffahrts-Abgaben und liber 
die Ausbildung der wasserbautechnischen Beamten (s. 1897, 
Wochenausgabe, S. 561, 578 u. 593). 


Jahresbericht des Vereins der ILmenau-Schiffer 
zu Lüneburg f. d. J. 1896. Gesammtverkehr 37085 t. 
(Schiff 1897, S. 869.) 


Russische Binnenschiffahrt. (Schiff 1897, S. 313, 
329, 369.) | 

Anforderungen an den modernen Schiffsbau; von 
Prof. Flamm in Charlottenburg. Angaben über ausgeführte 
und am Dortmund-Ems-Kanale geplante Versuche tiber den 
Schiffswiderstand. Besonders hervorgehoben wird, dass der 
Widerstand gegenüber der Fahrt im offenen Wasser auf den 
4,1fachen Betrag wüchst, wenn mit 1» Geschwindigkeit in der 
Sekunde gefahren wird und der Kaualquerschnitt nur 3,82 mal 
so grofs ist als der Schiffsquerschnitt. Bauart der Schiffe in 
ihrer Abhängigkeit von der Benutzungs- und Beladungsweise 
(Z. f. Binnenschifff. III, 1896/97, S. 191 u. 231.) 
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Kanal- und Küsten-Schleppschiff von J. Kunst 
in Brake a. W. Der Plan, Küstenschiffe in den Dortmund- 
Ems-Kanal einlaufen zu lassen, wird als unthunlich bezeichnet. 
Die Küstenschiffe haben zu grolßen Tiefgang (2,9—3,6 m). An- 
gaben über beide Arten von Schiffen. — Mit Abb. (Schiff 
1897, S. 34; Z. f. Binnenschifff. 1897, S. 194.) 


Schiffszug durch Drahtseilbetrieb. Endgültige 
Anlagen nach der Anordnung von M. Lévy beim Mont-de- 
Billy-Tunnel des Marne-Kanals und am Kanale von Reims 
nach Châlons (zus. 25,6*™), (Ann. d. ponts et chauss., 1897) 
1. Trim., S. 267.) 

Verkehrshindernisse im neuen Schifffahrts- 
kanale im eisernen Thore. Fahrtiefe 3m bei Niedrig- 
wasser. Die Strömung ist so stark, dass gewöhnliche Schlepp- 
dampfer nicht ausreichen. Es sind Pläne zum Bau von 
starken Schleppern für Drahtseilbetrieb eingefordert, die einen 
Kahn von 1000 Ladung in 72 Minuten die 4 km lange Strecke 
zu Berg ziehen sollen und einen solchen von 1250t in 
90 Minuten. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 186.) 

Schiffs-Entlade- Vorrichtung von G. Warttinger 
zu Steglitz für hohe steile Ladeufer. Vom Ufer zum Schiffe 
wird eine auf Rädern ruhende Rüstung mit Schienen und 
kleinen Ladewagen gestreckt, die überall schnell aufgestellt 
werden kann. — Mit Abb. (Schiff 1897, S. 9.) 

Entwickelung des Kónig Albert-Hafens zu 
Dresden (vgl. 1897, S. 1). 1896 betrug die Gtitermenge 
174 000*, die Zahl der abgefertigten Schiffe 1055. — Mit Abb. 
(Schiff 1897, S. 209; Allg. Bauz. 1897, S. 147) 


H. Seeufer-Schutzbauten und Seeschifffahrts- 
Anlagen, 


bearbeitet vom Baurath Schaaf zu Dombrowo. 





Seeschifffahrts - Kanäle. 
Seekanal von der Ostsee nach dem Schwarzen 
Meere (8.1898, S. 112 u. oben). (Scient. American 1897, II, S. 43.) 
Seekanal nach Manchester (s. 1896, S. 436). Mit- 


theilungen über zu erbauende Waarenhäuser neben den Sal- 
ford-Docks (Engineer 1897, II, S. 106, 236.) 


Panama-Kanal (s.1897, S. 79). Kurze Mittheilungen 
über die dureh die franzósische Gesellschaft von 1894 an- 
gestellten Versuchsarbeiten. (Engineer 1897, II, S. 112; Scient. 
American 1897, II, S. 164.) 


Seehafenbauten. 

Bewegung der Thore der neuen Schleuse zu 
Ymuiden durch Elektrizit&t (s. 1897, S. 80). Die neue 
Schleuse ist in den zwei Kammern 70» und 114» lang, nach 
Oeffnung der Mittelthore ist eine einzige Kammer von 225m 
Länge und 25= Breite vorhanden. Aufser den 12 Schleusen- 
thoren sind noch 12 Schützen zu handhaben. Die Thore, die 
im Mittel 180000 k& wiegen, werden in 90 Sek. geschlossen. 
Die Handhabung der verschiedenen Elektromotoren geschieht 
auf der Schleuse, wührend die Zugketten usw. in einem Keller 
der Mauer liegen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, 8.13.) 


Häfen und Wasserwege (s. 1898, S. 112). Die neuen 
Hafenanlagen am Humber zu Hull bestehen aus einem 
82km langen Uferwalle, der Umwandelung des bestehenden 
Tidehafens in ein 4h* grofses Hafenbecken und der Her- 
stellung einer neuen Einfahrtsschleuse von 183m Länge und 
244m Weite, sowie einer zweiten Schleuse von 91,5 = Länge 
und 18,3 m Weite; bei beiden Schleusen liegen die Schwellen 
dem unter Niedrigwasser. (Engineer 1897, II, S. 23.) — Am 
Seekanale von Manchester haben die Ausgaben durch 
die Einnahmen nicht ganz gedeckt werden können. — Ueber 
Marseille und die dortige französische Schifffahrt wird be- 
merkt, dass dieser Hafen eine vermehrte Kanalverbindung 


mit dem Inneren erhalten muss, um dem Wettbewerbe, nament- 
lich dem der deutschen Häfen, begegnen zu können. (Engineer 
1897, II, S. 215.) 


Neues Schwimmdock für Havanna; 137 m lang, 
25m breit und 84m tief über der Schwelle. (Engineer 1897, 
II, S. 238.) 


Schwimmdock zu San Paulo de Loanda; 617 lang, 
21,3 m breit; Tragfähigkeit 1360. (Engineering 1897, II, S. 315.) 


Seeschifffahrts - Anlagen. 


Leuchtthurm auf Formosa. Die Japaner erbauen 
hier einen Leuchtthurm mit Blitzfeuer. Die drei Blitze dauern 
je Yıo Sekunde mit 2 Sekunden Zwischenzeit, worauf 6 Sekunden 
Pause erfolgt, was 10 Sekunden bei einer Umdrehung macht. 
Kosten der Einrichtung 36000 4. (Engineering 1897, II, S. 128.) 


Leuchtthurm zu Raz Tina beim Hafen zu Sfax 
(8.1892, S. 615). Kosten 68800 Æ. Der Brennpunkt des Leucht- 
feuers liegt 55,4 m über dem Meeresspiegel. Der Thurm aus 
Beton ist 44m hoch und hat unten 85 "m, oben 3,2™ Durch- 
messer. (Ann. d. ponts et chauss. 1897, S. 252.) 


Notizen über das Niveau des Mittelmeeres (8.1878, 
S.560), das besonders vom Winde beeinflusst zu sein scheint. 
(Ann. d. ponts et chauss. 1897, I, S. 295.) 


Die Fahrstraße für Seeschiffe an der Loire- 
Mündung (s. 1897, S. 79) wird durch die Charpentier-Barre 
hergestellt. Die Fahrrinne wird etwa 3000m lang und 200 m 
in der Sohle breit und erhält dabei eine Tiefe von 8,5 m beim 
niedrigsten Wasserstande. Beschreibung der Bagger und 
Baggerarbeiten und der Beleuchtung der Fahrrinne durch 
verschiedene Leuchtfeuer. (Ann. d. ponts et chauss. 1898, I, 
S. 193.) 
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Wasserfórderungs - Maschinen. 
Feuerlóschspritze von Grether & Co. in Froi- 
burg in Baden. Ein stehender Deutzer Benzinmotor von 
6—10 P. S. treibt die Pumpe von 450—600 U/Min. bei 6—7 at 
Spannung in der Druckleitung. — Mit Abb. (Supplement zu 
Uhland's Techn. Zeitschr. 1897, S. 30.) 


Kolonnenpumpe für Zuckerfabriken; von 
L. Dehne in Halle. Mehrere einfach wirkende, stehende 
Pumpen werden von einer Welle aus betrieben. Liefermenge 
10000—30000 l/stunde.e — Mit Abb. (Uhland’s techn. Rund- 
schau 1897, Gruppe IV, S.60.) 


Maischpumpe von Leinhaas in Freiberg i. S. Der 
mit Hanfdichtung versehene Metallkolben bewegt sich in 
einem Metallcylinder.  Kugelventile mit auswechselbarem 
Sitze. Stiindliche Liefermenge 3500—12000'. — Mit Abb. 
(Uhland’s techn. Rundschau 1897, Gruppe IV, S. 42.) 


Dreistiefelige Pumpe mit unmittelbarem elek- 
trischen Antrieb. Umdrehungszahl i. d. Min. 700. — Mit 
Abb. (Revue industr. 1897, S. 315, 316.) 


Dreicylindrige stehende Worthington-Pump- 
maschine. — Mit Schaubildern. (Engineer 1897, II, S. 308.) 


Wasserfürderungsanlage. Berechnung für 0,8 cbm 
minutliche Leistung und 105m Förderhöhe (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1897, S. 111, 112.) 

Kleinere Pumpen mit unmittelbarem Antriebe 
durch Gasmaschinen bezw. mit Riemenbetrieb von Elektro- 
motoren aus. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 160.) 


Unmittelbar wirkende Dampfpumpe „Minerva*®, 
Die auf ihrer Oberfläche mit entsprechenden Ausschnitten 
versehenen langen Dampfkolben dienen zugleich als 
Vertheilungschieber. — Mit Zeichn. (Rev. industr. 1897, 
S. 264, 265.) 
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Duplex- Dampfpumpe von Oddie & Hesse in 
Clapham. Eigenartige HufBere Verstellung der Expansion 
während des Betriebes. — Mit Abb. (Prakt. Masch.-Konstr. 
1897, S. 105.) 


Evans’ unmittelbar wirkende Duplexpumpe für 
die Kohlenbergwerke Miike in Japan liefert 7,5cbm 
i. d. Min. auf 182,3 = Höhe. — Mit Zeichn. (Engineer 1897, II, 
S. 132, 183.) 

Unmittelbar wirkende Dampfpumpe von Luigi 
d'Audia. Ein Hülfskolben bewegt in einer geschlossenen 
Leitung eine Wassermasse, die bei Volldampfwirkung be- 
schleunigt wird und während der Expansion wegen der 
lebendigen Kraft der Wassermasse die Kolbenbewegung unter- 
stützt. — Mit Abb. (Eng. news 1897, IT, S. 184; Eng. record 
1897, II, S. 296.) 


Pumpenanordnung für einBergwerk inUlverston. 
Der Pumpenschacht liegt geneigt unter einem Winkel von 420. 
Die Davey'schen Differentialpumpen liegen 224» unter dem 
Wasserausfluss und liefern 7,5«*m i, d. Min. Die Pumpen 
werden mittels Kunstkreuz und Gestänge, das durch Rollen 
unterstützt ist, angetrieben. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 110, 118.) 


Liegende Wasserhaltungsmaschine für Berg- 
werke; von L. Dehne in Halle. Zwillings-Dampf-Kolben- 
pumpe für eine Leistung bis zu 480000 \/stae. Für eine Liefer- 
menge von 70000 stde. ist der Durchmesser des Kolbens 
120mm und der des Dampfeylinders 275mm bei 400 mm Hub. 
Umdrehungszahl i. d. Min. 75. — Mit Abb. (Uhland’s techn. 
Rundschau 1897, Gruppe I, 8.6, 8.) 


Wasserpumpenanlage von Hereford. Die drei 
Dampfeylinder sind über den Pumpencylindern angeordnet. 
Die Pumpen liefern an einem Tage 3785 cbm Wasser auf die 
33,5 m hoch gelegenen Wasserbehälter bezw. 680 cbm auf 52,3 m 
Höhe. — Mit Zeichn. (Engineer 1897, II, S.114, 115.) 


Kreiselpumpen von J. Richards (San Franeisco). 
Aufzählung der Bedingungen und Vorzüge; Beispiele von aus- 
geführten Kreiselpumpen. — Mit Zeichn. (Eng. news 1897, II, 
S. 75, 91.) 


Fahrbare Motor-Kreiselpumpe nach Güldner. 
Die Güldner-Motoren arbeiten im Zweitakt. Antrieb der Pumpen 
mittels Riemen. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, 
S. 112.) 

Versuche an einer Pumpmaschine. Liefermenge 
186000 cbm in 24 Stunden. Angaben tiber Dampfverbrauch. — 
Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 218, 214.) 

Wellenpumpe (s.1898, S. 114). — Mit Zeichn. (Dingler's 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S.2, 3.) 


Sonstige Baumaschinen. 


Elektrisch betriebener Differential-Flascheu- 
zug nach Harrington. Antrieb von dem über den Ketten- 
rollen untergebrachten Elektromotor mittels doppelten Vor- 
geleges. — Mit Abb. (Prakt. Maschin.-Konstr. 1897, S. 137.) 


Baukrahne zur Aufstellung des Eisengerippes 


amerikanischer Häuser (vgl. 1898, S. 114). — Mit Abb. 
(Eng. record 1897, II, S. 10, 11.) 


Druckwasser-Scheerenkrahn von 80t Tragkraft 


für den Hafen von Bordeaux. — Mit Abb. (Rev. techn. 


1897, S. 419.) 


Luftdruckhebewerk von Ridgway (s. 1898, S. 115). 
— Mit Abb. (Rev. techn. 1897, S. 427.) 


Wellmann’sHebemagnete indemBleiwalzwerke 
der Illinois-Stahl-Comp. Derartige Elektromagnete zum 
Anheben und Befördern von Blechen usw. sind besonders 
in Verbindung mit elektrischen Krahnen empfehlenswerth. — 
Mit Abb. (Iron Age 1897, 12. August, S. 1, 2.) 


Motoren und Hülfseinrichtungen für elektrisch 
betriebene Hebezeuge. Es werden besprochen die Dynamos, 
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Regulirvorrichtungen, Wickelungen, Drehstrommotoren usw. — 
Mit Zeichn. (Z.d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 758, 904, 1056, 1087.) 


Elektrisch betriebene Capstans auf der 
französischen Nordbahn. Benutzung von Umlaufrüdern. 
Zugkraft 1000 ks. — Mit Zeichn. (Rev. industr. 1897, S. 353, 355.) 


Elektrisch betriebene Hebezeuge von Gebr. 
Burgdorf in Altona. Bauwinde mit Zahnrad- und 
Schneckenradantrieb; Drehkrahn; Laufkrahn. — Mit Abb. 
(Supplement zu Uhland's techn. Zeitschr. 1897, S. 37, 38.) 


Elektrische Schiffskrahne an Bord des 
Dampfers „Bremen“. 16 elektrische Drehkrahne, 4 für 
3000 k& und 12 für 1500 kg Nutzlast, gebaut vom Krupp-Gruson- 
werk in Verbindung mit der Union-Elektricitäts-Gesellschaft. 
Für das Heben dient ein 25pferdiger Hauptstrommotor mit 
Globoidschneckengetriebe, fiir das Drehwerk ein 7pferdiger 
Motor mit doppelgüngigem Schneckengetriebe. Die Motoren 
sind wasserdicht gekapselt. Hubgeschwindigkeit bei 1500 ke 
0,63 m, bei 3000 ke 0,533 m; Drehgeschwindigkeit am Haken 
4 m/gek. Gesammtwirkungsgrad eines Krahnes 529/. — Mit 
Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 108; Eng. news 1897, 
II, S. 99, 100.) 

Elektrisch betriebener Gerüstlaufkrahn von 
61 m Spurweite (s. 1898, S. 114. Die in A-Form aus- 
gebildeten und auf je 4 Achsen ruhenden Böcke nehmen die 
Laufbahn auf, die über den Laufgleisen entsprechend ver- 
steift ist. Hubgeschwindigkeit 6,1 m i. d. Min.; Geschwindigkeit 
der Laufkatze 121 m i. d. Min, der Brücke 61 * i. d. Min. 
Für das Heben ist ein 50pferdiger, für die Bewegung der 
Katze und der Brücke je ein 25pferdiger Motor vorgesehen, 
— Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 226.) 


Hebevorrichtungen mit elektrischem Antrieb, 
Oerlikon. Fahrbarer Drehkrahn mit kippbarem Aus- 
Leger fir 3t Tragkraft. Größte Ausladung 4,om. Lastmotor 
12 PS.; Drehmotor 1l/, P.S.; Motor für die Fortbewegung 
4 PS. Der Drebteller ist durch Stahlkugeln abgestützt. Hub- 
geschwindigkeit 8 m/Min.; Drehgeschwindigkeit 20 m/Min. am 
Haken bei 4,om Ausladung; Fahrgeschwindigkeit 30 m/Min. — 
Drehkrahn für 5t. Diese Drehkrahne können nöthigenfalls 
auch als Lokomotive benutzt werden. — Laufkrahn für 


10 t. Stahlschnecke mit Bronzerad. — Selbstfahrender 
Aufzug (se. 1897, S. 595). — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, 
Bd. 30, S. 41.) 

Die Maschineneinrichtungen des Hafens von 
La Plata.  Beschrieben werden die Druckwasserpumpen 


nebst Kraftsammler, Capstans und Portalkrahne fiir 1500 ks 
Tragkraft und 16™ Hub. Das Portal überspannt 3 Eisen- 
bahngleise. Die landeinwärts befindliche Laufschiene liegt auf 
Vorderkante der Speicherbühne, 1,222 über S. 0. — Mit Zeichn. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 901.) 


Fahrbarer Petroleummotor-Krahn am Hafen in 


. Oldenburg. Tragfáhigkeit 1500ke; Ausladung 8,2 m; Kopf- 


rollenachse 7,5" über SO. Hubgeschwindigkeit 24 ™/min. bis zu 
150 k&, bei grófBeren Lasten wird eine lose Rolle eingeschaltet; 
Drebgeschwindigkeit 100 =/Min.; Fortbewegung auf dem Gleise 
von 2, m Spur mittels Klinkhebel. Der 6pferdige Motor 
treibt mittels Zahnradübersetzung das Windewerk, zum Ein- 
und Ausrücken der Windetrommel eine Reibungskuppelung; 
Sicherheitsbremse zum Festhalten und Senken der Last; für 
das Drehen des Krahnes dient ein Wendegetriebe. Selbst- 
thátige Wiegevorrichtung. In 10 Stunden 150: in Sacklasten 
gelöscht. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 298.) 


Fahrbarer 25*-Dampfdrehkrahn mit kipp- 
barem Ausleger und Selbstbewegung. Hub- 
geschwindigkeit 18 m i. d. Min. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 12, 14; Iron Age 1897, 29. Juli, S. 4.) 

Elektrische Portalkrahne im Hafen von Hävre 


Ein Motor für Hub- und Drehbewegung. — Mit Abb. (Genie 
civil 1897, Bd. 31, S. 321.) 
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Schwimmender 70t-Scheerenkrahn. Der Prahm 
hat zwei durch je eine Verbundmaschine betriebene Schrauben 
zur Fortbewegung. Für die Hebevorrichtung sind 2 Dampf- 
winden vorgesehen. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, II, 
S. 193.) 


Personenaufzüge; von Anton Freissler All- 
gemeine Bemerkungen, Wahl des Ortes für den Aufzug, Fahr- 
stuhlgröfse, Fangvorrichtungen, Führungen, Tragseil und Ketten, 
Bewegungseinrichtungen, Sicherheitsvorrichtungen, elektrische 
Aufzüge. Anlage-, Betriebs- und Erhaltungskosten. Betriebs- 
sicherheit. — Mit Zeichn. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 
1897, S. 457.) 


Sprague’s Fahrstuhlwinde mit Schneckenrad- 
antrieb. Zur Vermeidung der Spurzapfenreibung ist ein 
doppeltes Sehneckentriebwerk mit Rechts- und Linksgang an- 
gewendet, ferner Kugelspurplatten. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 180, 181.) 


Mittelbar wirkender amerikanischer Druck- 
wasser-Personenaufzug. — Mit Abb. (Eng. news 1897, 
II, S. 202, 204.) 

Kohlenladevorrichtung für das Northumber- 
land-Dock am Tyne. Ein fahrbares Geriüst nimmt Aus- 
leger und Eimerkette auf. Antrieb mittels Lokomobile. — 
Mit Abb. (Engineering 1897, IT, S. 195, 200; Engineer 1891, 
II, S. 132, 151.) 


Kohlenkipper im Hafen von Cosel. — Mit Abb. 
(Z. d. Sst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 526.) 


Koch's Kohlen-Conveyor besteht aus einem einer 
Gall'schen Kette ähnlichen Förderbande mit Blechauflagen. 
Die einzelnen Kettentheile sind durch auf Schienen laufende 
Rollen unterstützt. — Mit Zeichn. (Engineer 1897, 1I, S. 160, 161.) 


Material-Bewegung bei Hochöfen. Gichtaufzug der 
Maryland Steel Comp.; Pressluft-Aufzug von John Fritz 
in Bethlehem, Férdereinrichtung der Brown Hoisting and 
Conveying Comp.; Verladevorrichtung der Duquesne-Hochifen; 
Howdon’s Schlacken-Fördervorrichtung. — Mit Abb. (Stahl 
u. Eisen 1897, II, S. 635.) 


Getreide-Elevator für die Donau, bestimmt zum 
Heben des Getreides von Flussschiffen auf Seeschiffe. Antrieb 
durch endlose Kette. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 29.) 


Elektrisch betriebener Bagger von Smulders 
in Rotterdam (s. 1897, S. 395). — Mit Abb. (Rev. industr. 
1897, S. 324, 826.) 

Mechanische Einrichtungen zum Lósen und Fort- 
bewegen von Boden beim Bau des Chicagoer Ent- 
wisserungs-Kanals (vgl. 1807, S. 596, 598; 1898, S. 115.) — 
Mit Abb. (Iron Age 1897, 28. Sept., S. 1—9; Eng. record, 1897, 
II, S. 136, 317.) 


Stiellóffelbagger für den Chicagoer Entwüsse- 
rungskanal (vgl.1898, S. 115); gebaut von dem Eisenwerke 


Vulkan in Chicago. Fördermenge und Kosten. — Mit Zeichn. ` 


(Engineering 1897, II, S. 265.) 

Schwimmender Stiellöffelbagger für den New- 
yorker Staats-Kanal. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, 
S. 194, 196.) 


Sandpumpen und Dampfschaufel für den Chicagoer 
Entwässerungskanal. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 126, 
147, 153.) 


Conveyor für den Chicagoer Entwässerungs. 
kanal (8.1898, S. 115). Auf einem fahrbaren Gerüst ist ein 
zweiseitiger Ausleger drehbar gelagert, der auf seinem Unter- 
gurt einen kleinen Wagen für die Grabschaufel trägt. — Mit 
Abb. (Engineer 1897, II, S. 172, 174.) 


60t-Dampfstielbagger der Great Northern r. fiir 
Eisenbahnzwecke; von Bucyrus & Co. in Milwaukee. 
Das Untergestell ruht auf 2 vierräderigen Drehgestellen und 
besitzt selbstthätige Fortbewegung. — Mit Abb. (Eng. news 
1897, II, S. 186, 187.) 


Kreiselpumpen-Bagger fiir Neu -Süd- Wales. 
(Eng. news 1897, II, S. 165, 166; Engineering 1897, II, S. 206.) 

Eimer- und Saugrohr-Seebagger von A. F. 
Smulders in Rotterdam für die Hüfen des Asow- 
schen Meeres. Das Baggergut fällt entweder in seitliche 
Prähme oder wird mittels Kreiselpumpe an das Ufer befördert. 
Schiffslänge 46m; Breite 8,3 m; Tiefe 3,25 m; grölster Tiefgang 
2,13 m; Geschwindigkeit 8,5 Knoten. Die hinterschiffs an- 
geordnete Eimerleiter kann bis zu 6,11 m Baggertiefe benutzt 
werden. 3 Verbundmaschinen von je 200 P.S. für die Eimer- 
leiter, die Kreiselpumpe uud die beiden Schiffsschrauben, eine 
vierte Maschine für die Dynamo. Die Kreiselpumpen fördern 
250 cbm Sand i. d. St. bis auf 500m Entfernung und 1,5 ™ über 
Wasserspiegel. — Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 757, 158; Engineer 1897, II, S. 199.) 


Druekwasserbagger für den Mississippi. Das 
durch Druckwasser aufgespülte Baggergut wird durch Kreisel- 
pumpen angesogen und befürdert. Die durch je eine 300 pferdige 
Dampfmaschine angetriebenen Kreiselpumpen haben 609 mm 
Durchmesser und machen 200 Umdrehungen i. d. Min. Sie 
fördern 20%, Sand und 80%, Wasser bis auf 9,om Höhe. Die 
Druckwasserpumpen sind Worthington-Pumpen. Das Bagger- 
schiff ist 48,7 m lang, 12,2m breit und 1,98 m tief. — Mit Zeichn. 
(Eng. news 1897, II, S. 58, 59.) 
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Personenwagen. 


Fahrbetriebsmittel der Wiener Stadtbahn. Wagen 
II. KL, III. Kl. und III. Kl. mit Gepáckabtheil. Durchgangs- 
wagen (s. 1897, S. 596) mit 5,0» Radstand bei 7,4—7,7™ Kasten- 
und 10,03 Wagenlünge. 3 Stufen für den Plattformaufstieg. 
Umstellthür nach Belczak (s. 1895, S. 96) und Friedrich- 
Hermann.  Oelgasbeleuchtung;  Dampfheizung;  selbst- 
thütige Luftsauge-Schnellbremse; Bremsdruck 809/, des Wagen- 
gewichtes. II. Kl.-Wagen mit 40, III. Kl.-Wagen mit 48 Sitz- 
plätzen bei 10600 und 10100k8 Eigengewicht, also 265 und 
210,4 k& Gewicht für 1 Sitzplatz. — Mit Zeichn. (Z. d. Det, Ing.- 


u. Arch.-Ver. 1897, S. 549.) 


Neuer Hofzug der Kgl. ungarischen Staats- 
bahnen. Wagengewicht 37,5—42*. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 584) 


D-Zug der franzósischen Ostbahn. Diezweiachsigen 
Wagen von 12,370" Bufferlünge und 7,0 Radstand haben 
4 und 5 Abtheile und Waschvorrichtung nebst Abort. Trag- 
federn liegen einmal zwischen Längsträger und Achsblichse 
und zweitens zwischen Längsträger uud Wagenkasten. Wagen- 
gewicht für 1 Reisenden 0,7 f. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, 
II, S. 318.) 


Drehgestell -Personenwagen der Süd-Wales- 


. Eisenbahn sind theils Abtheil-, theils Durchgangswagen ; 


letztere haben auch dreiachsige Drehgestelle. Bufferlänge im 
ersten Falle 15,05, im letzten 23,67» bei 20* und 35,5t* Gewicht. 
— Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 197, 198.) 


Durchgangswagen für die englische Siidost- 
Bahn. Zweiachsige Drehgestelle von 2,4™ Radstand. Buffer- 
länge 17,5 und 17,7™. Innere Ausschmtickung. — Mit Zeichn. 
(Engineering 1897, II, S. 352, 378, 384.) 

Luxuszug zwischen Chicago und Minneapolis, 
bestehend aus 6 Allen-Wagen. Die dreiachsigen Drehgestelle 
haben Papierscheibenrider. Elektrische Beleuchtung, fiir den 
Nothfall Pintschgas. Größte Wagenlinge 21™. Der Zug 
hat für 150 Reisende 220 Gewicht. — Mit Abb. (Rev. génér. 
d. chem. de fer 1897, S. 181.) 


Betriebsmittel der Berliner elektrischen Stadt- 
bahn von Siemens und Halske. Der gröfßste Druck einer 
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Motorachse soll 6, der einer Laufachse 4 bis 4,5 nicht tiber- 
schreiten. Durchmesser der Räder 0,9 bis 0,75 m; Radstand des 
Drehgestelles etwa 27. Die vorgesehenen Nebenschluss- 
motoren sollen unmittelbar auf der Motorachse befestigt 
werden. Wagenkasten-Breite 2,3™, Lichththe 2,8m; Wagen- 
fußsboden liegt 0,9 bis 1,0m, Bahnsteigvorderkante 0,85 m über 
Schienenoberkante. Motorwagen mit 35, Beiwagen mit 60 Sitz- 
plützen. Als Betriebsbremse ist die sogen. magnetische 
Bremse, als Rangirbremse eine Handbremse in Aussicht ge- 
nommen, im Falle der Gefahr dient die Kurzschlussbremse. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 483.) 


Eisenbahn - Fahrbetriebsmittel auf den Aus- 
stellungen zu Berlin, Budapest und Nürnberg 1896; 
von v. Littrow; Fortsetzung (s. 1897, S. 600). Personen-, Post-, 
Gepäck-, Stückgut- und Sonderwagen. Zusammenstellung der 
hauptsächlichsten Abmessungen. — Mit Zeichn. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 433, 445.) 


Fahrzeuge der Jungfraubahn. Die zweiachsige 
Zahnradlokomotive soll 6600 kg Zugkraft erhalten. Die 2 Elektro. 
motoren mit 800 Umdrehungen und je 125 PS. wirken mittels 
Zahnradübersetzung auf die Zahnradtriebachsen. Elektrische 
Bremse; Handbremse; Schienenzangenbremsee.. Lokomotiv- 
gewicht 12t, — Mit Zeichn. (Schweiz. Bauz. 1897, II, Bd. 30, S. 18.) 


Wagen von Behr's Einschienenbahn auf der 
Ausstellung in Brüssel (s. 1898, S. 116). — Mit Zeichn. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 444.) 


Die Straßenbahnwagen der elektrischen, mit 
Drehstrom betriebenen Bahn in Lugano (s. 1897, S. 86) fassen 
24 Personen. Der 20pferdige Motor mit 400 Umdrehungen i. d. 
Min. treibt die Achse mit einer Zahnradübersetzung von 1:4 an. 
— Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 168, 164.) 


Dampfheizung der Personenwagen der ver- 
einigten Schweizerbahnen; von R. Kühnin Rorschach. 
— Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 153.) 


Elektrische Wagenbeleuchtung nach Moskowitz 
auf der Pennsylvania r. (s. 1898, S. 117). (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 151.) 


Elektrische Wagen-Beleuchtung der 
Pennsylvania r. Antrieb der Dynamo von der Wagenachse 
aus. In jedem Wagen Sammelzellen. — Mit Abb. (Rev. 
góénér. d. chem, de fer 1897, II, S. 188, 184.) 


Elektrische Wagenbeleuchtung (s. 1898, S. 115) 
Geschichtliches. In dem russischen und ungarischen Hofzug 
ist eine besondere Dampfmaschine zum: Antriebe der Dynamo 
vorhanden. Sofern nicht eine Dynamo im Zuge ist, kann die 
Beleuchtung stattfinden 1) von einer einzigen Batterie aus oder 
2) von den in jedem Wagen untergebrachten Sammelzellen. 
Beschrieben wird die Einrichtung der Jura-Simplon- Bahn, der 
Nordbahn und der Bahn Dortmund-Gronau. Bauart der Blei- 
sammelzellen.  Anlagekosten. (Génie civil 1897, Bd. 31, 
S. 219, 230, 249.) 

Eisenbahnwagen-Beleuchtung unter be- 
sonderer Berücksichtigung der Verwendung von 
Acetylen (s. 1898, S. 116). Erwiderung. (Ann. f. Gew. u. 
Bauw. 1897, II, S. 17, 19; J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, 
S. 468, 486; Génie civil 1897, Bd. 31, S. 153, 206.) 

Eisenbahnwagen-Beleuchtung mit Acetylen. 
Bericht über die in Frankreich angestellten Versuche. (Uhland’s 
Techn. Rundschau 1897, Gruppe II, S. 67.) 


Versuchsfahrten selbstbeweglicher Postwagen 
auf der franz. Nordbahn. Der aus einem Serpolletwagen, 
einem Anhängewagen und Gepäckwagen bestehende Zug fuhr 
mit 87,55 — 60km Geschwindigkeit und zwar Nachts. Brenn- 
stoffverbrauch 2,5 ks/km ; Speisewasserverbrauch 10 /km. (Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S. 100.) 

Weidknecht's Dampf-Omnibus für 30 und 
16 Personen. Der Motor des grofBen Omnibus leistet etwa 
30 P. S. und verbraucht für 1k» 8ke& Koke und 18—22! Wasser. 
Die Vorderachse wird von einer Vorgelegewelle aus mittels 


Gall'scher Kette angetrieben. — Mit Abb.' (Rev. industr. 1897, 
S. 824, 325.) 

Serpolletwagen auf den Württembergischen 
Staatsbahnen (s. 1898, S. 117), (Eng. news 1897, II, S. 71.) 


‚Versuche mit Serpolletwagen (s. 1898, S. 117) in 
Frankreich. (Z. d. 0st. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 429) 


Pressluftbetrieb auf den Strafsenbahnen in 
Newyork (s. 1808, S. 120). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 171.) 

Strafsenwagen mit Acetylengas-Motoren. (Mitth. 
d. Ver. f. Fórd. d. Lokal- u. StrafBenbw. 1897, S. 404.) 


Neuere Antriebarten für das Strafsenbahnwesen: 
Vortrag von Ziffer (s. 1897, S. 597). (Z. f. Transportw. u. 
Strafgenbau 1897, S. 358, 369, 886.) 


Nebenschlussmotoren für elektrischen Straßen- 
bahnbetrieb. Vor- und Nachtheile. Nebenschlussmotoren 
sind anwendbar, aber nicht empfehlenswerth; nur bei Steil- 
bahnen kommt der Vortheil der Energie-Wiedergewinnung zur 
Geltung. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 329; Z.f. 
Kleinb. 1897, S. 471.) 


Elektrischer Betrieb auf Vollbahnen. Der Be- 
trieb für den Tunnel der Baltimore-Ohio-Bahn (s. 1897, S. 401) 
und auf der Newyork, Newhaven und Hartford r. (s.1898, S. 118) 
wird angeführt, um dann die Wiener Verhültnisse zu be- 
sprechen. Die Studien von Kohlfürst und Brangs werden 
bei der allgemeinen Behandlung der Frage benutzt. (Z. f. 
Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 387.) 


Elektrischer Betrieb auf der Metropolitan Hoch- 
bahn in Chicago. Angaben über Widerstand, Stromver- 
brauch, Geschwindigkeits - Aenderungen usw. — Mit Schau- 
bildern. (Eng. news 1897, II, S. 179.) 

Elektrische Eisenbahn ohne Kraftanlage in 
einem Grubenwerk in Michigan. Die zu Thal fahren- 
den beladenen Wagen erzeugen den zum Emporziehen der 
leeren Wagen erforderlichen Strom.  (Z. f. Transportw. u. 
StrafBenbau 1897, S. 843.) 


Elektrisch betriebene Stufenbahn (s. 1898, S. 118) 
für die Pariser Weltausstellung. -- Mit Abb. (Génie 
civil 1897, Bd. 31, S. 150) 


Elektrische Nebeneisenbahn Mecklenbeuren- 
Tettnang (s. 1897, S. 85; 1698, S. 264). — Mit Zeichn. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1020, 1048.) 


Strafsenbahnwagen in Rouen (s. 1897, S. 598). 
(Z. f. Transportw. u. StrafBenbau 1897, S. 305.) 


Erfolge des elektrischen Betriebes mit der Drei 
schienen-Anordnung auf der Newyork, Newhaven und 
Hartford r. (8.1898, S. 118 u. oben). — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. 
f. Fürd. d. Lokal- u. StrafBenbahnw. 1897, S. 522.) 


Elektrische Bahnen mit Unterleitung; Vortrag 
von C. Hochenegg. Geschichtliche Einleitung. Beschreibung 
der Pester Anordnung. Vergleichende Kostenberechnung für 
1km Gleis bei Unterleitung, ohne Leitung, Oberleitung. Zu- 
sammenstellung der mit unterirdischer Stromzuführung be- 
triebenen Bahnen. — Mit Zeichn. (Z. d. Get, Ing.- und Arch.- 
Ver. 1897, S. 489; Z. f. Transportw. u. StrafBenbau 1897, 
S. 418.) 

Unterirdische Stromzuführung der elektrischen 
Straßenbahn in Berlin, nach der Bauart von 
Siemens & Halske. — Mit Zeichn. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 490.) 


Elektrischer Strafsenbahnbetrieb mit unter- 
irdischer Stromzuleitung in Newyork. — Mit Zeichn. 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 408.) 


Sammelzellenbetrieb für Strafsenbahnwagen. 
Federkrieg zwischen Dr. Rasch und Regierungs- Baumeister 
Birnbaum. Die Ansichten beider werden wiedergegeben. 
(Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 388.) 


Sammelzellen-Betrieb nach Rottsieper. Um thun- 
lichst leichte Sammelzellen zu erhalten, erfolgt die Speisung 


— — — — — 


287 


nicht nur an den £ndpunkten der Bahn, sondern auch an 
Haltestellen. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 401; 
Uhland’s Verkehrsz. 1897, S. 189, mit Abb.) 


Elektrischer Motorwagen „Columbia“ Die 
Sammelzellen genügen tür 70 Ampérestunden. Der Motor 
leistet 2 P.S. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, II, S. 189, 190.) 


Elektrische Droschken in London. 40 Sammel- 
zellen nach Faure-King von 170 Amp£restunden speisen einen 
3 pferdigen Motor während 80km Fahrt. Fahrgeschwindigkeit 
5, 11 oder 14,km i. d. Std. (Schweiz. Bauz. 1897, II, Bd. 30, 
S. 83; s. auch Engineer 1897, IT, S. 190, 209, mit Abb.) 

Elektrischer Wagenbetrieb in Frankreich. 
üst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 467.) | 

Schutzvorrichtungen an Strafsenbahnwagen; 


Vortrag von Poetz in Hamburg. Die einzelnen Vorrichtungen 
werden beschrieben. — Mit Abb. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 525.) 


(Z. d. 


Güterwagen. 


Offene 15t-Güterwagen der preußischen Staats- 
bahnen. Kastenlänge 6,72m; Breite 2,331 m; innere Bordhöhe 
110m. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chemin de fer 1897, 
II, S. 59.) 

Gastransportwagen mit Kompressionspumpe. — 
Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 260.) 


Dampfwagen für Beförderung von Hauskehricht. 
Der Müllbehälter ruht kippbar auf dem zweiachsigen Wagen. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 350.) 

Seilbahn von 632m Spannweite zum Verladen 
von Kohlen. Auf dem Stahldrahtseile laufen kleine zwei- 
achsige Wagen, an denen die Fördergefäfse hängen. Der be- 
ladene, abwärts gehende Wagen zieht mittels eines endlosen 
Seiles den leeren Wagen auf einem nebenliegenden Tragseile 
empor. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 27.) 


Allgemeine Wagenkonstruktionstheile. 


Drehgestell aus gepresstem Stahlblech (s. 1897, 
S. 599). — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897 
S. 151.) 


Selbstthätige und Seiten-Kuppelung nach 
Robinsohn. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 159.) 


Selbstthätige Wagenkuppelung. — Mit Abb. (Genie 
civil 1897, Bd. 31, S. 158.) 


Schlauch-Kuppelungen der Hardy-Saugbremse. 
Die gewöhnliche Ausführung und mehrere Verbesserungen 
werden besprochen. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 191.) : 


Déri's elektromagnetische Wirbelstrom- und 
Reibungsbremse. Der Anker dreht sich mit der Achse, ist 
aber auf ihr achsial verschiebbar. Hohl- und Vollkegel, Letzterer 
als Polschuh ausgebildet, stehen sich gegenüber. Soll ge- 
bremst werden, so wird der Stromkreis geschlossen, die 
Polschuhe ziehen den Anker au und inducieren in ihm Wirbel- 
ströme, die hemmend wirken. Der Anziehungskraft tritt eine 
Federkraft und die Flugkraft von Pendeln entgegen. Lässt die 
Geschwindigkeit nach, also auch die Flugkraft, so wird die 
Anziehungskraft gröfser und der Anker an die Polschuhe ge- 
presst. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. 
Strafsenbahnw. 1897, S. 520.) 


Patent-Achsbuchs-Rollenlager der Roller- 
Bearing Comp. Zur Druckübertragung dienen Rollen, zur 
Vermeidung der Bundreibung Spurplatte oder Kugellagerung. 
— Mit Zeichn. (Engineer 1897, II, S. 237; Iron Age 1897, 
Bd. 60, Nr. 2, S. 10, 11.) 

Technische Angelegenheiten des Vereins 
Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen am 24/26. Juni 
in Bukarest. 8 180. Wagengestelle; Berathungen über Achs- 
stand, Verstärkung der Zugvorrichtung, Achsbruch- und Rad- 
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reifen-Statistik, Lenkachsen. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 186.) 


Ergebnisse der Radreifenbruch-Statistik. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw 1897, S. 145, 163.) 


Lokomotiven und Tender. 


Neuere Lokomotiven. Wechselventil von Ivatt; 
Anfahrvorrichtung von Maffei (8.1897, S. 398); Dampfschieber- 
entlastung von Maffei; Maschine mit Vorspannachse von 
Kraufs (s. 1898, S. 120); Tandem-Anordnung von Krauß 
(s. 1897, 8. 398); 24 Schnellzug - Lokomotiven der dänischen 
Staatsbahnen; Mantelheizung von Aspinall (s. 1897, S. 401); 
flusseiserne Feuerkisten (s. 1897, S. 602); Schmalspur-Zahnrad- 
bahn für die Herzegowina (s. 1897, S. 601) und Beirut-Damaskus 
(s. 1897, S. 601); Heilmann’s neue Lokomotive (s. 1898, 
S. 120). (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 173.) 


Die neuesten Betriebsmittel der Großherz. 
Badischen Staatsbahnen; Nachträge (s. 1897, S. 398). 
Versuche mit Zwillings-Lokomotiven und Verbund-Lokomotiven 
mit Anfahrvorrichtungen nach v. Borries, Gölsdorf und 
Maffei. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 179.) 


3, -Schnellzug-Lokomotive der Paris-Lyon- 
Mittelmeerbahn mit Windbrechern (8.189, S. 561 [217)). 
— Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 257.) 


%,-Personenzug-, 3, -Güterzug- und 2%4-Tender- 
Lokomotive für die Waterford, Limerick & 
Western r. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 154.) 


Lokomotiven auf der Millenniums-Ausstellung 
in Budapest, 1897 (s. 1898, S. 120). Berichtigung. (Organ f. 
d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 185.) 


Strong's viercylindrige 2%-Verbund-Lokomo- 
tive mit vorderem Drehgestell und hinterer Laufachse. Die 
innen liegenden Hochdruckcylinder wirken auf die gekröpfte 
Triebachse, die aufBen liegenden Niederdruckcylinder auf die 
Aufsenkurbeln derselben Triebachse. Sämmtliche Kurbeln 
sind um 90° gegen einander versetzt; die Kolbengewichte 
sind gleich grofs gemacht. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 232; Eng. news 1897, II, S. 118.) 

%,-Verbund-Schnellzug-Lokomotive mit 4 Cy- 
lindern nach Vauclain fiir die Atlantic-City r. mit 
vorderem Drehgestell und hinterer Laufachse. 
Cylinder (330 4- 558) X( 660 mm; Triebraddurchmesser 2140 mm; 
Heizfláche 170,7 4»; Reibungsgewicht 89*; Dienstgewicht 71 t. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 351.) 

Entwurf zu einer viercylindrigen Verbund- 
Lokomotive, ähnlich der Vauclain-Bauart, aber mit 
Innencylindern. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 204.) 


35-Schnellzug-Lokomotive der Baltimore-Ohio- 
Eisenbahn. Cylinder 533 X 660 mm; Triebraddurchmesser 
1,98 m; Heizfläche 203,69 am; Heizfläche gleich 64 X Rostfläche. 
— Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 215.) 

Denkschrift zur Vollendung der 4000sten Loko- 
motive in der Lokomotiv-Fabrik von G. Sigl in 
Wiener Neustadt. — Mit Abb. dieser Lokomotive. (Mitth. 
d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. StrafBenbahnw. 1897, S. 409.) 


%,-Güterzug-Lokomotive auf den chilenischen 
Staatsbahnen. Cylinder 406 X 457 mm; Triebraddurch- 
messer 990 mm; Rostflüche 1,17 am; Heizfliiche 6,96 + 79,9 
— 86,96 an. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 53) 

%4 - Personenzug - Tender - Lokomotive für die 
Sung-Wu-Eisenbahn (China), von Brook’s Lokomotiv- 
werken gebaut. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 174.) 

4 -Güterzug -Lokomotive mit vorderem Dreh- 
gestell für die Militärbahn im Sudan. Spurweite 
1066 mm; Cylinder 431 X 584 mm; Triebraddurchmesser 1080 mm; 
Rostfliche 1,629"; Heizfliche 9,4 -+ 90,6 = 100 am; Dampfdruck 
11,4 2t; Dienstgewicht 46,5 t. Vierachsiger Tender flir 5t Kohlen 
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und 11,8 cebm Wasser. — Mit Abb. 
S. 105, 106.) 


Fahrbetriebsmittel der Wiener Stadtbahn. Die 
3/,- Verbund-Tender-Lokomotive nach Gilsdorf hat der er- 
forderlichen grofsen Anzugskraft wegen 43t Reibungsgewicht. 
Vorder- und Hinterachse beweglich, Grasham'scher Sand- 
streuer, Langer'sche Rauchverzehrung. Cylinder (520 4- 740) XX 
632 mm; Rostfláche 2,34»; Heizfläche 10,5 + 134 = 144,5 am; 
Dampfdruck 13 a; Triebraddurchmesser 1258 mm; Tender- 
wasser 8,5cbm; Kohlenraum 2,5 cbm; Betriebsgewicht 69,41. — 
Mit Zeichn. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 541.) 


Zahnrad-Lokomotiven für die Eisenbahnen in 
Sumatra; von van Roggen. Bei den 2: Lokomotiven 
wirken die Kolben zunächst auf eine Zwischenachse, von der 
die Zahnradachse mittels Zahnradgetriebes bethätigt wird, 
während die beiden Reibungsachsen von dieser mittels Schub- 
stange angetrieben werden. Bei der 2/3-Lokomotive wirken 
die Kolben auf die hintere Triebachse, von der sowohl, die 
Zahnradachse als auch die vorn gelegene Kuppelachse be- 
thätigt wird. Spurweite 1067 mm, — Mit Zeichn. (Engineering 
1897, II, S. 281.) 

Verbund-Lokomotive mit 4 Dampfcylindern, 
nach v. Borries (s. 1898, S. 121). — Mit Abb. (Ann. f. Gew. 
u. Bauw. 1897, II, S. 61.) 


Hagan'sLokomotiven (s.1897, S. 601) in ihrer neuesten 
Ausgestaltung durchfahren Gleisbigen von 30 und 20m Halb” 
messer anstandslos. Gesammtradstand bei 1,0 m Spur 3,10 m 
und bei (em Spur 2,80m. Neuerdings wird eine 5/,-Haupt- 
bahn-Lokomotive von 69: Dienstgewicht gebaut. — Mit Abb, 
(Z. f. Kleinb. 1897, S. 396.) 


Betriebsmittel der Schmalspurbahn von Eaton 
Hall nach Balderton. Spurweite 38cm. Die 44-Loko- 
motiven wiegen 3! und laufen durch Krümmungen von 7,62m 
Halbmesser. Raddurchmesser 381 mm; Cylinder 117,5 X 177,5 nm; 
Dampfdruck 12,5: at, Hand- und Dampfbremse. Die Loko- 
motive zieht auf 1: »» 40* einschl. Eigengewichtes, auf 1:70 
20t* mit 16 km/gi Geschwindigkeit. Die zweiachsigen Güter- 
wagen von 380ks Eigengewicht und 1,8 X 0,9 X 0,38; m fassen 
160 ks Kohlen. Die 16-sitzigen Personenwagen sind 6,0 m lang 
und 1,om breit, wiegen 1167 kg und ruhen auf Drehgestellen. 
— Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. d. Förderung d. Lokal- u. 
Straßenbahnw. 1897, S. 361.) 


Betriebsmittel der Barsi-Kleinbahn (s. 1897, S. 598). 
— Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. Strafsen- 
bahnw. 1897, 8. 367.) 


Elektrische Lokomotive zur Zustellung von 
Güterwagen für Fabriken (s. 1897, S.602). (Mitth. d. Ver, 
f. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, S. 386.) 


Neue elektrische Lokomotive nach Heilmann 
(s. 1898, S. 120. Der Wirkungsgrad soll 47,10%, gegenüber 
42—48 €; bei Dampflokomotiven betragen. — Mit Abb. (Mitth. 
d. Ver. f. Förderung d. Lokal- und Strafsenbahnw. 1897, 
S. 382; Z. f. Kleinb. 1897, S. 470; Uhland’s Verkehrsz. 1897, 
S. 154.) 


Elektrische Lokomotive von Baldwin-Westing- 
house. Der Wagen ruht auf 2 vierräderigen Untergestellen. 
Die 4 Motoren haben eine Zahnradübersetzung von 1,5:1 für 
95 km, 25:1 für 75km Geschwindigkeit und 4:1 für Güterzug- 
Lokomotiven. Jeder Motor wiegt 1550 ke, Lokomotivgewicht 
45—55*. Leistung 400 bezw. 800 P.S. Stromzuführung ober- 
irdisch, versuchsweise auch unterirdisch; in Aussicht ge- 
nommen das elektromagnetische System von Wheeles 
(8.1895, S. 594). (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 88, 89.) 

Elektrische Vollbahn -Lokomotive für ge- 
mischten Dienst, gebaut von der Allgem. Elektri- 
citäts-Gesellschaft in Berlin. Die 2/2- Lokomotive soll 
einen Zug von 120t auf 1: mit 50*m™/gt befördern können: 
Dienstgewicht 20t; Radstand Zem: Triebraddurchmesser 1m. 
Druckluftpfeife. Als Stromabnehmer 2 Bronzewalzen. 2 Haupt- 
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strommotoren von je 84 bis 150 P. S. bei 840 Umdrehungen 
i. d. Min. (normal) arbeiten mit einer Zahnradübersetzung von 
1:3 und verbrauchen etwa 110 Amp. bei 500 Volt. — Mit 
Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 284; Rev. industr. 
1897, S. 373.) 


Leistungen der elektrischen Lokomotive 
der Baltimore-Ohio-Eisenbahn (s. 1897, S. 399). 
Gröfste Geschwindigkeit der leer fahrenden Lokomotive auf 
8 0o Steigung 98km/gt; ein 1900* schwerer Zug wurde auf 
dieser Steigung mit 19 km/gt. befördert bei einem Strom- 
verbrauche von 1800 Amp. und 625 Volt. Zugkraft 27300 ke. 
Angaben über Widerstand der Fahrzeuge; Mittheilungen über 
Oberleitung; Kosten für 1 Lokomotiv-Kilometer. (Dingler's 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 16.) 


Hardie’s Druckluft-Lokomotive fiir die New- 
yorker Hochbahn (s. 1897, S. 117). — Mit Abb. (Mitth. d. 
Ver. f. d. Förderung d. Lokal- u. Straßsenbahnw. 1897, S. 381; 
Uhland's Verkehrsz. 1897, S. 201.) 


Druckluft-Lokomotive für die Manhattan-Hoch- 
bahn in Newyork (s.1898, S. 120. — Mit Abb. (Mitth. d. 
Ver. f. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, S. 380.) 


Lokomotiven mit Oelfeuerung nach Holden 
(s. 1898, S. 121). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 1897, 
S. 170.) 


Lokomotiven mit Oelfeuerung für die Arlberg- 
Bahn (s.1898, S. 121). — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, 
S. 269, 270.) 


Beitrag zur Konstruktion der Schiffs-Loko- 
motivkessel.  Undichtigkeiten wegen der Ausdehnung; 
Größe der Erwärmung einzelner Theile; Wellrohrkessel von 
Pohlmeyer & Knaudt; Vorschlag zur Einführung einer 
Ausdehnungswelle auf der Mitte der Feuerbüchs-Seitenwände. 


Beachtenswerth für Lokomotivkessel. — Mit Zeichn. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1045.) 
Flusseisen zu Lokomotivfeuerkisten; Mitthei- 


lungen von v. Borries (s. 1897, S. 602) von Sauvage und 
Anderen zur Klärung der Sachlage. (Stahl u. Eisen 1897, 
S. 644.) 


Mit eisernen Feuerkisten hat die Great Eastern r. 
nach Holden's Angaben an einigen Lokomotiven gute Er- 
fahrungen gemacht. Die Rohrwand war 12,79», die übrigen 
Theile 6,3; mm stark. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. de 
fer 1897, II, S. 119.) 


Wirksamkeit der Heizrohre in Lokomotiv- 
kesseln. Ableitungen für den Durchgang der Wärme unter 
Hinzuziehung von Versuchen für glatte und gerippte Rohre 
(Serve-Rohre). — Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 1073.) 


Verschiedene Stehbolzen - Ausführungen bei 
Lokomotiven und die Beanspruchung der Bolzen 
in erwärmtem Zustande (s. 1898, S. 121). — Mit Abb. 
(Eng. news 1897, II, S.28, 29.) 


Watkeys hat den Trick'schen Schieber, was den 
Angriff anbelangt, als Gitterschieber ausgeführt.  Grófsere 
Expansion. — Mit Abb. (Rev. techn. 1897, XVIII, S. 425; 
Engineer 1897, II, S. 39.) 


Bonnefond'sche Vierkolben-Schiebersteuerung 
für Lokomotiven. — Mit Abb. (Supplement zu Uhland’s 
techn. Zeitschr. 1897, S. 31.) 


Steuerungen von Verbund-Lokomotiven. Vier- 
cylindrige Lokomotiven mit 2 Steuerungen von v. Borries 
(s. 1898, S. 121). Die beiden Dampfschieber jedes Cylinder- 
paares erhalten nur eine äufsere Steuerung. — Mit Zeichn. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 141.) 

Anfahr- und Wechselvorrichtungen bei den Ver- 
bund-Lokomotiven der preußischen Staatseisen- 
bahn-Verwaltung; Vortrag von Thuns. Beschrieben 
werden das Anfahrventil von v. Borries (8.1896, S. 559 [215]), 
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die Anfahrvorrichtungen von Lindner, Brüggemann, 
Schäfer, Gölsdorf (s.1897, S. 88), die Wechselventile von 
Mallet- v. Borries (s.1896, S. 442 (98), Jost- v.Beoorries, 
Dultz und Colvin. — Mit Zeichn. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 
1897, II, S. 41, 94) 


Anfahr- und Wechselvorrichtung für Verbund- 
Lokomotiven, Bauart Pitkin und Sagne, verwendet 
von den Shenectady-Lokomotivwerken. — Mit Zeichn. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 150.) 


Müller & Roger’s Strahlpumpe „International“ 
von Reisert in Köln vertrieben, soll bei 2 bis 162 Druck 
arbeiten und bei 6m Saughöhe noch Wasser von 60° an- 
saugen (8.1808, S. 114). — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 261.) 


Lunkenheimer’s Strahlpumpe (s. 1898, S. 114). — Mit 
Abb. (Eng. record 1897, II, S. 58.) 


Versuche über die Geschwindigkeit der Berliner 
Stadtbahnzüge. Beschreibung einer einfachen Vorrichtung 
zum Aufschreiben der Geschwindigkeit und Wiedergabe von 
Geschwindigkeitslinien zwischen 2 Stationen. — Mit Schau- 
bildern. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, 3.28.) 


Lokomotiv-Prüfungsanlage der Chicago & Nord- 
West-Bahn. 3 Paar ungeflanschte Tragrollen, deren‘ Achsen 
mit Bremsscheiben versehen sind. Die Tragrollen unterstützen 
die Lokomotivräder, während die Lokomotive selbst sich 
gegen ein Gerüst absteift, das der gröfsten Zugkraft der 
Lokomotive widersteht. Die verbrauchte Wasser- und Brenn- 
stoffmenge wird bestimmt. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, 
S. 66, 61.) 


Vergleichende Versuche zwischen einer vier- 
cylindrigen Verbund-Lokomotive der Compagnie 
du Midi und den Lokomotiven der Ostbahn, Serie 800. 
Hiernach ist eine viercylindrige Lokomotive nur dann zu 
wählen, wenn die grifste Zugkraft bei einer durch das Ge- 
wicht beschränkten Heizfläche erzielt werden soll. — Mit 
Zeichn. (Rev. gener. d. chem. de fer 1897, II, S. 127, 170.) 


Versuche mit einer %4-Schnellzug-Lokomotive 
auf derLondon &South Western r. Cylinder 489» 660mm; 
Triebraddurchmesser 2160 ™™; Rostfliche 1,699™; Heizfläche 
126,34 am; Dampfdruck 12,54t; Dienstgewicht 48t. Die Loko- 
motive leistete 610 bis 804 PS. und erreichte eine Hichst- 
geschwindigkeit von 129 km/st. Auf 1am Rostfläche werden 
stündlich 662 bis 866 k& Kohlen verbrannt und für 1 PS. 
1,04 be Luke Kohlen verbraucht, bei 9,0 bis 10,35 kg Dampf- 
verbrauch für 1 P.S. und einer Verdampfungsziffer von 7,91 bis 
9,4. — Mit Schaubildern. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, 
II, S. 48.) 

Lokomotiv - Explosionen auf den nordamerika- 
nischen Eisenbahnen. In den letzten 10 Jahren sind durch- 
schnittlich jährlich 16 Lokomotiven explodirt. Hauptsächlich 
ist die Explosion im Stehkessel und in der Feuerkiste vor 
sich gegangen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 676.) 


Sonstige Einrichtungen des Eisenbahn-Maschinen- 
wesens. 


Waage zur Bestimmung des Schienendruckes bei 


Lokomotiven (s. 1698, S. 122). — Mit Abb. 
1897, Bd. 31, S. 205.) 


Verwendung kleinerer Drehscheiben für Wagen 
von größerem Radstande durch Verkuppelung der 
Scheibe mit einem kleinen Rollwagen, der auf den um die 
Drehscheibe angeordneten Gleisen läuft. — Mit Abb. (Z. d. 
öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 428.) 


Eisenbahnwerkstätte zu Oberhausen. — Mit Grund. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 80.) 


Schneepflug mit elektrischem Betriebe für elek- 
trische Straßenbahnen. Zur Fortbewegung des Pfluges 
dient ein 30pferdiger Motor. Der Schnee wird mittels eines 
elektrisch angetriebenen Centrifugalgebläses zerstäubt. (Z. d. 


(Genie eivil 


Tiss. 


K. Eisenbahn-Maschinenwesen. — L. Allgemeines Maschinenwesen. 
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öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 14; Z. f. Transportw. u. 
Strafsenbau 1897, S. 408.) 


L. Allgemeines Maschinenwesen, 


bearbeitet von H. Heimann, Ingenieur in Berlin. 





Dampfkessel. 


Dampfkessel mit Dubiau’scher Rohrpumpe. 
v. Ihering bespricht das Wesen der Robrpumpe, welches darin 
besteht, dass ein oder mehrere Dampfräume unter dem Haupt- 
dampfraume des Kessels angeordnet werden, der mit ihnen 
durch eine gröfsere Anzahl von Röhren verbunden ist. An- 
wendung auf einen Wasserrohrkessel von Leinhaas in 
Freiberg i. S. und einen Flammrohrkessel.  Einwandfreie 
Versuche lieferten sehr glinstige Ergebnisse in Bezug auf Ver- 
ringerung der Heizfläche, starke und rasche Verdampfung, 
verminderte Kesselsteinbildung und geringere Explosionsgefahr. 
— Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 807.) 


Kesselanlage des Donaudampfers ,I Ferenez 
Jöseph“. Die Koffer-Doppelkessel haben 300 am Heizfläche 
bei 11 ** Dampfspannung für 840 indieirte PS. und 45 Um- 
drehungen i. d. Min. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 852.) | 


Neue Wasserreiniger für Kesselspeisung und 
gewöhnliche Zwecke. Nach Aufstellung der für die 
Wasserreinigung mafsgebenden Grundsätze folgt eine Vor- 
führung der Einrichtungen nach den Patenten und Bauarten 
von Nuss. Der Wasserpriifer „Securitas“ von Dr. Hundes- 
hagen und Philipp soll dem Kesselwärter ermöglichen, 
rasch und sicher eine fehlerhafte Beschaffenheit des Wassers 
und die Ursache des Fehlers zu erkennen und zu beseitigen. 
— Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 944.) 


Entfettung des kondensirten Abdampfes. Die 
Vorrichtung von Dehne fängt die gröfseren Fett- und Oel- 
theilchen an der Oberfläche ab, um sie wieder zu gewinnen, 
während das noch milchigtrübe Wasser mit Thonerdehydrat 
vermischt und gefiltert wird, um das Hydrat mit den an- 
hängenden Oeltheilchen abzusondern. — Mit Abb. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 947.) 


Beitrag zum Bau der Schiffs-Lokomotivkessel 
(8. oben); vom Marine-Bauinspektor Kóhn von Jaski. Der 
Schwierigkeit, die durch Ausdehnungsspannungen verursachten 
Leckagen bei Schiffs-Lokomotivkesseln wirksam zu verhliten, 
wird das Aufkommen der Wasserrohr - Schiffskessel zu- 
geschrieben. Die Beanspruchungen werden besprochen und 
die Mittel, durch die den Ausdehnungen der feuerberührten 
Kesselwände und Feuerrohre bereits bei der Ausbildung der 
Kessel Rechnung getragen wird. Empfohlen werden Aus- 
dehnungswellen dicht an der Feuerrohrwand, über deren 


Wirksamkeit aber noch Versuche anzustellen wären. — Mit 
Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1045.) 
Wasserröhrenkessel in Schnelldampfern. Ent- 


wurf einer Kesselanlage für eine Leistung von 23000 PS. 
mit 16 doppelten Róhrenkesseln der Bauart ,Normand- 
Sigaudy“. Die Aufnahme der Wasserrührenkessel für 
Schnelldampfer wird mit dem Uebergange von Rad- zu 
Schraubendampfern oder mit der Anwendung von mehr- 
cylindrigen an Stelle von eincylindrigen Damfmaschinen ver- 
glichen. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 195.) 


Vorwärmer mit verstärktem Wasserumlaufe von 
Joseph Pimbley & Co. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, 
S. 197.) 


Kesselspeiseregler von Normand soll bei schneller 
Verdampfung und geringer Wassermenge die Speisung mehrerer, 
eine Maschine bedienender Kessel regeln. Die Kessel sind 
durch Róhren verbunden, die nahe an der Wasseroberflüche 
einmünden. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, 3.227.) 
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Wasserröhrenkessel nach dem Patente von 
Gehre, gebaut von der Rather Röhrenkesselfabrik vorm. 
M. Gehre in Rath bei Düsseldorf. Die Entstehung von 
Dampfräumen in den Röhren bildet den Hauptgrund, weshalb 
die Leistung der Wasserrohrkessel in Bezug auf die Menge 
der Verdampfung hinter anderen Kesselarten zuriicksteht. 
Das ist beim Gehre-Kessel dadurch vermieden, dass die 
Wasserkammer in kleine Kammern getheilt ist, deren obere 
Theile mit dem Dampfraume des Oberkessels verbunden sind. 
Versuche haben das bestätigt und auch eine bedeutende 
Kohlenersparnis nachgewiesen. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. 
Bauw. 1897, II, S. 36.) 


Unfälle beim Oeffnen von Mannlochdeckeln. 
Vorsicht ist beim Oeffnen von Mannlochdeckeln geboten; be- 
achtenswerth sind die von Fletcher gegebenen Unfall- 
verhiitungsvorschriften. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 58.) 


Burgdorf’s Cirkulationsvorwärmer, ausziehbar 
und mit Schlammsack. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. 
Bauw. 1897, II, S. 87.) 

Leistungsversuche mit Flammrohrkesseln von 
Pauksch. Die vertragsmälßigen Bedingungen, die die Ma- 
schinenbauanstalt H. Pauksch in Landsberg a. W. bei 
Lieferung von 22 Dampfkesseln mit geflantschtem Flammrohr 
in Stufenform für den Neubau einer Zuckerraffinerie eingegangen 
war, wurden durch die Garantieversuche als erfüllt erwiesen. 
(Mitth. aus d. Praxis d. Dampfkessel- u. Dampfmaschinen- 
Betr. 1897, S. 304.) 

Bruch eines Riickschlagventiles an einem 
Dampfkessel. Das Ventil war für die hohe Spannung von 
83t nicht stark genug gebaut, besonders hatten die Flanschen 
keine Verstärkung durch Rippen. — Mit Abb. (Mitth. aus d. 
Dampfkessel- u. Dampfmaschinen-Betr. 1897, S. 305.) 


Dampferzeugung und Dampfverwendung; Vortrag 
von F. Munter im Vereine für Zuckerindustrie. Bedeutung 
der Kesselaufsicht und Mittel, die Leistung und Wirkungs- 
weise einer Kesselanlage laufend festzustellen. (Mitth. aus d. 
Praxis d. Dampfkessel- u. Dampfmaschinen-Betr. 1897, S. 331.) 


Erprobungen von Belleville-Kesseln. Die Ver- 
suche waren seitens der deutschen Marineverwaltung am 
Land ausgeführt. (Mitth. aus d. Praxis d. Dampfkessel- u: 
Dampfmaschinen-Betr. 1897, S. 375.) 


Sind Schutzhülsen ftir Wasserstandsgliser 
nöthig? Die Frage wird im Hinblick auf mannigfache Un- 
fälle für die im Bereiche der Arbeiter befindlichen Gläser 
bejaht. Den Bedingungen, die eine gute Hülse genügen muss, 
wird bisher am besten durch die Hülsen entsprochen, deren 
Hauptbestandtheil Glas ist. Es wird eine Reihe von Schutz- 
hülsen vorgeführt. — Mit Abb. (Mitth. aus d. Praxis d. Dampf- 
kessel- u. Dampfmaschinen-Betr. 1897, S. 406.) 

Kohlenstaubfeuerung von Friedeberg (8.$.252). — 
Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 294.) 

Wasserröhrenkessel von Buttner, ausgeführt von 
Biétrix, Nicolat & Co. — Mit Abb. 
S. 333.) 

Normal-Schiffskessel der Marine der Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika. — Mit Abb. 
(Engineer 1897, II, S. 82.) 


Zugregler von Krüger bezweckt, die Luftzufuhr zur 
Feuerung von der Stärke der Verbrennung abhängig zu 
machen. — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 210.) 


Neuerungen an Kohlenstaubfeuerungen. Kohlen- 
staubmühle von Schütze, Centrifugalwalzenmahlgang von 
Propfe, — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 272.) 


Dampfkessel - Explosionen. 


Kesselexplosion zu Weymouth. Untersuchung und 
Bestrafung. (Engineering 1897, II, S. 304.) 


(Rev. industr. 1897, 
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Dampfmaschinen. 


Beschreibung einzelner Maschinen. Stehende Dampf- 
maschine von Clayton & Shuttleworth auf der Aus- 
stellung zu Manchester. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 5.) 


Maschinenanlagen der Schraubendampfer 
„Pointer“ und „Spaniel“, erbaut von A. & J. Juglis. Die 
Dreifach-Expansions-Maschinen werden von 2 einfachen Koffer- 
kesseln mit je drei Feuerstátten bedient. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 11.) 

Maschinenanlage der dänischen Dampffähre 
„Kjöbenhagn“. Es ist eine Verbundmaschine gewählt, weil 
die Kessel, wenn das Boot bei Eis rammt, keinen hohen 
Druck vertragen. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 88.) 


Maschinen der Kriegsschiffe „Spitfire“ und 
Swordfish“, erbaut von Belliss & Co. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, II, S. 161 u. 177.) 


600-pferdige Maschine mit Joy-Steuerung für 
Raddampfer, erbaut von Alley & Maclennan. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, II, S. 258.) 

Maschinenanlage des rumänischen Zwei- 
schraubendampfers „Princess Mary“ — Mit Abb. 
(Engineering 1897, IT, S. 288.) 

Maschinenanlage der Margarinefabrik von 
Southall. 4 wagerechte Verbundmaschinen von je 200 PS., 
5 Lancashire- Kessel. — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, 
S. 247.) 

Maschinenanlage des Doppelschrauben-Schnell- 
dampfers „Kaiser Wilhelm der Große“, erbaut vom 
Vulkan. Die nach dem Schlick’schen Verfahren aus- 
balancirten Maschinen indiciren 30000 PS., werden durch 
12 Doppelkessel und 2 Einenderkessel gespeist und verbrauchen 
täglich rd. 500t Kohlen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 83.) 


Dreifach-Expansionsmaschine von S. S. Walton 
Belle. — Mit Abb. (Engineer 1897 II, S. 64.) 


Andere Wärme -Kraftmaschinen. 


Petroleummotor von Blackstone & Co. auf der 
Ausstellung zu Manchester. Ein Blaubrenner beheizt dauernd 
das Zündrohr und den Verdampfer. Das Petroleum wird von 
einer Pumpe gefördert, die jedesmal dann einen Hub ausführt, 
wenn die Steuerung einsetzt. — Mit Abb. (Engineering 1897, 
II, S. 5 u. 10) 

Vierpferdiger Gasmotor der National Gas 
Engine Comp. zu Ashton giebt als Hichstleistung 9 Brems- 
PS. bei 200 Umdrehungen in der Min. — Mit Abb. (Engineering 
1897, 11, 8. 53.) 

Gasmaschinenin französischen Mühlen. Geschiehte 
der ,Simplex"-Gasmotoren von Delamarre-Deboutteville 
& Malandin und der Gaserzeuger von Biure-Lencauchez 
in ihrer Anwendung in Mühlen, Die neue Anlage der Société 
Truffaut bei Paris enthált 3 Simplexmotoren für 530 PS. 
wobei die beiden gröfseren Maschinen je 250 PS. leisten. Das 
Gas liefern 3 Erzeuger. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, 
S. 190.) 

Gasmotor von Ruston, erbaut von Ruston, 
Proctor & Co., auf der Ausstellung zu Manchester. Selbst- 
zündung durch die Wärme der Explosion; Viertaktmotor; 
Regelung durch Aussetzen der Ladung. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 258.) 

Neue Luftmaschinen. Feuerluftmaschine von Albrecht; 
Generator der Société anonyme des moteurs thermiques Gardie; 
Feuerluftmaschine von Genty; Heilkluftmaschine von Jenne- 
feldt. — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 28.) 


Neue Gasmaschinen. Viertaktmaschinen. Tandem- 
maschine von Körting; Kondensations-Verbundmaschine von 
Schimming; Zündung von Brünler & Grob; Maschine 
für die Verwendung fester pulverförmiger Brennstoffe von 


20* 


295 


Diesel; Davy’s Zündvorrichtung — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 805, S. 149.) 


Prüfung eines Spiritusmotors in der Fabrik der 
Gebr. Körting. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 67.) 


Petroleummotoren von Clayton, Shuttleworth 
& Co. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 281.) 


Petroleum- und Gasmotoren von Ganz & Co. — 
Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 313.) 


Diesel’s rationeller Wärmemotor; Vortrag von 
R. Diesel auf der Hauptversammlung des Vereins 
deutscher Ingenieure 1897. Durch die Förderung seitens der 
Herren Kommerzienrath Buzin Augsburg und Friedrich Krupp 
in Essen ist eine vielversprechende praktische Ausgestaltung 
der von Diesel aufgestellten Theorie geschaffen. Nach dieser 
Theorie soll bei einer wirtbschaftlichen Wärmekraftmaschine 
die Verbrennungstemperatur vor der Verbrennung lediglich 
durch mechanische Kompression reiner Luft erzeugt werden; 
muss man vom vollkommenen Processe abweichen, darf die 
auf die Verbrennungstemperatur diabatisch komprimirte Luft 
nur ganz allmählich eingestreut werden und ist schliefslich 
ein ganz beträchtlicher Luftüberschuss erforderlich. Der 
Entwickelung der Bauart des Motors folgt die Entwickelung 
des Verfahrens an der Hand der bei den langjährigen Versuchen 
genommenen Diagramme. Danach bedeutet der neue Motor 
nach vielen Richtungen hin einen Fortschritt von weittragender 
Bedeutung. — Mit Abb. und Diagrammen. (Z. d. Ver. deutsch, 
Ing. 1897, S. 785.) — Prof. M. Schröter berichtet über die 
von ihm angestellten ausgedehnten Versuche, die zwei Eigen- 
schaften des neuen Motors vornehmlich hervortreten liefsen, 
die ihn vor allen bekannten Wärmemotoren auszeichnen: die 
Gröfse des in indicirte Arbeit umgesetzten Theiles der ge- 
sammten im Brennstoff enthaltenen Wärme und die Zunahme 
des Procentsatzes mit abnehmender Leistung. Der wirthschaft- 
liche Wirkungsgrad schwankt nur zwischen rd. 26 und 22,5%). 
— Mit Tab. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 845.) 


Die Beurtheilung der Kreisprocesse von Wärme- 
kraftmaschinen mit besonderer Berücksichtigung 
des Diesel-Motors; von Prof. E. Meyer in Hannover. 
Kritik der Diesel’schen Grundanschauungen. — Mit Diagr. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1108.) 


Astatischer Regler von Pilet zur Verstellung eines 
ausbalancirten Doppelventils. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897 
S. 323.) Ä 


Wasser - Kraftmaschinen. 


Neuere Turbinenanlagen, ausgeführt von der 
Maschinenfabrik J. M. Voith in Heidenheim; von A. Pfarr. 
Wichtige Hinweise auf die Anlage der Gräben, Wahl der 
Turbinengattung, Bauart der Reglervorrichtungen. Als Bei- 
spiele werden vorgeführt eine Reaktionsturbine mit wage- 
rechter Achse, äufserer Beaufschlagung und Saugrohr; dieselbe 
Anordnung mit zwei Theilturbinen (um bei gröfserer Wasser- 
menge doch hohe Umdrehungszahl zu erreichen); Hochdruck- 
turbinen (Schwamkrug) mit wagerechter Achse; Francis- 
Turbinen mit stehender Welle und Rädergetriebe; Franecis- 
Turbinen mit liegender Welle im offenen Schachte; Zwillings- 
Francis-Turbinen mit liegender Welle im offenen Schachte; 
Spiralturbinen. — Mit Abb.  (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 192.) 


Turbinen von Ganz & Co. auf der Millenniums- 
Ausstellung zu Budapest 1896. — Mit Abb. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 962.) 


Vermischtes. 


Motoren und Hülfseinrichtungen für elektrisch 
betriebene Hebezeuge. Anregungen für den Maschinen- 
ingenieur, der im Krahn- und Aufzugbau arbeitet, sich auf dem 
einschlägigen Gebiete der Elektrotechnik möglichst gründ- 
liche Kenntnisse zu erwerben. — Mit Abb. (Z.d. Ver. deutsch. 
Ing. 1897, S. 758.) 
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Werkzeugmaschinen in der Sächsisch-Thürin- 
gischen Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1897; von 
H. Fischer. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 826.) 


Versuche mit Schneckengetrieben zur Erlangung 
der Unterlagen für ihre Berechnung und zur Klarstellung ihres 
Verhaltens im Betriebe Zahnform und Eingriffsverhältnisse 
der Getriebe. Von Prof. R. Stribeck in Dresden. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 936.) 


Schwere Drehbank der Gisholt Machine Comp. — Mit 
Abb. (Engineering 1897, II, S.317 u. 324.) 


Neuere Stanzwerkzeuge. Lochstanzen; Schnittstanzen; 
Garvin's Matrizenstofbmaschine; Stanzwerk von Lucas; 
Stanz- und Schnittwerke von Bliss für grofse Armaturen. — 
Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 8.) 


Stanz- und Ziehpressen für die Herstellung von 
Fahrradrahmentheilen. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 
1897, Bd. 305, S. 73.) 


Neuere Maschinen zur Herstellung von Fahr- 
rädern. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 97.) 


Sicherheitsvorrichtungen an Kreissägen. — Mit 
Abb. (Rev. industr. 1897, S. 284.) 


Spiralfeder-Kuppelung von Lindsay. Einfache, 
den verschiedenen Anwendungen leicht anzupassende Bauart; 
geeignet zur Uebertragung bedeutender Leistungen wie 6000 PS. 
— Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 304.) 


Massenwirkungen am Kurbelgetriebe und ihre 
Ausgleichung bei mehrkurbeligen Maschinen; von 
Prof. H. Lorenz. Gegenüber den Bestrebungen, die un- 
erwünschten Massenwirkungen durch Gegengewichte oder todt 
hin- und hergeführte Kurbelgetriebe zu unterdrücken oder zu 
verringern, andererseits nach dem Vorgange von Schlick 
durch gesetzmüísige Anordnung der arbeitenden Getriebe und 
Bemessung ihrer Gewichte zu vermeiden, werden die ver- 
schiedenen Verfahren auf einheitlicher Grundlage entwickelt. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 998.) 


Neuere Messinstrumente für Gaskraftmaschinen. 
Druckanzeiger von Dreyer, Rosenkrauz & Droop; Vor- 
richtung zur Ermittelung der Anzahl von Explosionen im Arbeits- 
cylinder einer Gaskraftmaschine von Christy & Hasbrouck; 
Vorrichtung zum Indiciren von Gas- und Erdölmotoren von 
Maihak.— Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 57.) 


Betriebstörungen durch Maschinenbrüche. (Ann. 
f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 86.) 


Centrifugalguss. Ein patentirtes Centrifugal - Giefb- 
verfahren (s. S. 298) bezweckt, Maschinenkonstruktionstheilen 
aus Stahlguss in einem Gusse verschieden harte und weiche 
Theile zu geben. Beispiele für die Anwendbarkeit des Ver- 
fahrens. (Stahl und Eisen 1897, S. 572.) 

Neuere Bohrwerke. — Mit Abb. 
1897, Bd. 305, S. 265.) 

Neue Regler. Regler von Brauneis; Achsenregler zum 
Aendern der Umlaufzahl im Gange der Maschine von Dürfel; 


(Dingler’s polyt. J. 


- Verstellung der Umlaufszahl bei Achsenreglern von Frikart. 


— Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 268.) 

Mit Maschinen geformte Räder. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, II, S. 4.) 

Kantenbestofsmaschine von W. Asquith. Geeignet 
zum Bestofsen rechtwinkliger oder schräger Endflächen von 
Platten bis zu 7,0m Länge in einem Schnitte. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, II, S. 37 u. 39.) 


Doppelte Druckwasserpresse für Panzerplatten 
von Hayward Tyler & Co. — Mit Abb. (Engineering 1897, 
II, S. 135 u. 140.) 

Sägenschärfmaschine von Schmaltz, erbaut von 
Luke & Spencer. — Mit Abb. (Engineering 1897, Bd. II, S. 149.) 

Maschinen zur Herstellung von Linoleum von 
Urquhart, Lindsay & Co. — Mit Abb. (Engineering 1897, 
II, S. 155.) 


297 


Druckwasser-Bördelpresse, erbaut von der Morgan 
Engineering Comp. zu Alliance (Ohio) für die Shenectady- 
Lokomotivwerke. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 160, 162.) 


Revolverdrehbank vonHeilmann-Ducommun. Die 
Werkzeuge sind auf der Drehplatte angebracht. — Mit Abb. 
(Génie civil 1897, Bd. 31, S. 199.) 


Boyer's Pressluftwerkzeug. — Mit Abb. (Dingler's 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 11.) 


Rinsche’s Pressluftwerkzeug. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 124.) 


Gewindeschneidkipfe. Gewindeschneidkopf der 
Bunker Hill Manufacturing Comp.; dgl. von Hartness; 
dgl. von der National Chuck Comp. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 157.) 


Amerikanische Ansichten iiber Nietverbin- 
dungen. Betrachtungen über schräglaufende Nähte und ihre 
Festigkeit. — Mit Abb. (Mitth. aus d. Praxis d. Dampfkessel- 
u. Dampfmaschinen-Betr. 1897, S. 401.) 


Holzfrásmaschine der Defiance Machine Works. 
— Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 343.) 


Maschinenelemente. Für Lager werden die Verwendung 
von Glas, die Anordnung rollender Hülfs- und Zwischentheile 
und eine Reihe anderer Neuerungen besprochen. — Mit Abb. 
(Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 252.) 
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bearbeitet von Professor Rudeloff, stellvertretendem Direktor der 
Kgl. mecbanisch-technischen Versuchs-Anstalt zu Charlottenburg bei Berlin 





Holz. 


Unverbrennbares Holz wird dadurch hergestellt, dass 
dem Holz in der Luftleere die Säfte entzogen und nach 
Dämpfung Salzlösungen eingelaugt werden. Derartig getränktes 
Holz behält sein Aussehen, nimmt etwas an Gewicht zu, ver- 
Uert 5U än der Wärmedurchlässigkeit und ist unverbrennbar. 
Die Kosten für das Tränken eines Geviertmeters einzölliger 
Bretter betragen 2,10. 4. (Engineering 1897, II, S. 41; Central- 
blatt d. Bauverw. 1897, S. 310.) 


Holzpflaster. Auswahl, Behandlung und Priifung des 
Holzes, sowie dessen Werthbemessung nach den Versuchs- 
ergebnissen. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 321.) — Bemer- 
kungen hierzu. (Ebenda, S. 362.) 


Natürliche Steine. 


Prüfung natürlicher Gesteine. Eintheilung nach 
den Ergebnissen petrographischer Untersuchungen. (Thonind.-Z. 
1897, S. 923.) 

Künstliche Steine. 


ZurWasserdurchlüssigkeits-Prüfung an Ziegeln 
und Steinen mit ebener Oberfliche empfiehlt Mark an Stelle 
des Aufkittens von beiderseits offenen Cylindern die Anwen- 
dung oben geschlossener Cylinder, die ohne Kittmasse auf- 
gesetzt werden sollen. (Thonind.-Z. 1897, S. 917.) 


Schlackensteine aus Kupferhochofenschlacke, 
hergestellt von der Mansfelder Kupferschiefer bauenden Ge- 
sellschaft, haben sich als Strafßkenpflaster wie Granit bewährt. 
Die flüssige Masse wird in eiserne Formen gegossen und muss 
zur Vermeidung glasigen Gefliges langsam erkalten. Hierzu 
werden die Formen gut vorgewürmt, sofort nach dem Gusse 
hoch mit Sand bedeckt und frühestens nach 72 Stunden ent- 
leert. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 47.) 

Aus granulirter Hochofenschlacke und Kalk her- 
gestellte Schlackensteine (s.1897, S. 609) verwendet Meurer 
an Stelle von Holzdübeln zur Befestigung von Brettern auf 
Cementfufsboden. Sie verbinden sich gut mit dem Cemente, 
während Dübel lose werden, und lassen sich gut nageln. 
(Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 805, S. 118.) 
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Cementdachplatten mit selbstdichtenden StofBfugen. 
(Thonind.-Z. 1897, S. 849.) 


Zerstórung von StampfbetonróhrendurchQuell- 
wasser, welches auf 100000 Theile 35 Theile Abdampf- 
rückstand und 10 Theile als Bikarbonat gelósten Kalk ent- 
hielt. Die gelösten Bikarbonate und die freie Kohlensäure 
hatten den Kalk und das Eisenoxyd des Betons völlig auf- 
gelöst, sie unter Zurücklassung des reinen Kieses in Bikarbonate 
überführend. Nur die nach dem Verfahren von Kessler mit 
Cementfluat versehene Innenfläche der Rohre war unversehrt 
geblieben. Es ist daher geboten, etwaige Quellen von Beton- 
rohrleitungen fernzuhalten. (Baumaterialienkunde 1897/98, 3.121.) 


Metalle. 


Schmiedbares Gusseisen erzeugte Royston aus 
weilsem Hämatit-Roheisen, das aus Tiegeln in Sandformen ge- 
gossen wird, durch siebentägiges Glühen in einer Mischung 
aus Hämatiterz mit 3—4 Theilen gebranntem, sauerstoffarmem 
Erz. (Oest. Z. f. Berg- und Hüttenw. 1897, S. 444). 


Temperguss. Kurz besprochen sind Einsatz, Schmelzung, 
Formen, Glühung und Abkühlung. (Mitth. d. Ver. d. Kupfer- 
schmiedereien Deutschlands 1897, S. 1936.) 


Centrifugalguss nach dem Verfahren von Huth (8. 1895, 
S. 606 u. oben) in Gelsenkirchen erzielt bei ringförmigen Stahl- 


. gussstücken, als Radreifen, Brechringen, Mörsern und Walz- 


ringen, harte Oberfläche dadurch, dass zunächst harter Stahl 
und dann weicher in die sich drehende Form gegossen wird. 
Vorzüge sind vor dem bei Stahl wegen seines geringen Kohlen- 
stoffgehaltes ohnehin wirkungslosen Schalengusse gleichmäfßsige 
Härte in beliebiger Dicke, ferner dichter, die Form scharf 
ausfüllender Guss und Sicherheit gegen Bruch, da die harte 
Masse mit der weichen fest verbunden ist. (Stahl und Eisen 
1897, S. 572.) 


Unterseekabel durch Insekten beschädigt. Ter- 
miten waren jedenfalls durch verletzte Stellen der das Kabel 
schützenden Bleiröhre in das Innere der Bleiröhre gelangt 
und hatten dort die Isolirmasse verzehrt, so dass die nackten 
Drähte aneinanderlagen. (Stahl u. Eisen 1897, S. 607.) 


Patent verschlossene Seile haben vor gewöhnlichen 
Seilen den Vorzug, dass sie sich bei der Belastung weder 
längen noch drehen, nicht rosten, sich nur wenig und dann 
gleichmäßig abnutzen, dass Drahtbrüche stets zuerst in der 
Decklage eintreten, das Schadhaftwerden des Seiles also leicht 
erkannt werden kann, dass die gebrochenen Drähte nicht aus 
der Oberfläche heraustreten und dass die Seile grifsere 
Leistungsfähigkeit besitzen. (Z. f. Berg-, Hütten- u. Salinenw. 
1897, S. 149.) 


Central geblasene Kupolófen, ihre Anordnung und 
Vorzüge. — Mit Abb. (Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 221.) 


Hürte- und Schweißmittel für Stahl. Behandlung 
und Zusammensetzung. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, S. 128.) 


Aluminium-Legirung von Karl Berg, die neben 
Kupfer und Eisen noch Chrom enthält, übertrifft an Härte, 
Schmiedbarkeit und Festigkeit alle anderen Aluminium- 
Legirungen. Bei der Herstellung wird zuerst das Aluminium 
mit Kupfer legirt und dann zur Erhöhung der Festigkeit und 
Härte Ferrochrom zugesetzt. ^ (Dinglers polyt. J. 1897, 
Bd. 305, S. 288.) 


Nickelstahl wird im englischen Torpedobootsbau mit 
5900— 6600 ar Festigkeit bei 10—15 %, Dehnung auf 203 mm ver- 
wendet. Beardmore empfiehlt, Nickelstahl von 4300 at 
Elasticitätsgrenze, 8100 at Festigkeit und 13,5% Dehnung zu 
verwenden. Neben der höheren Festigkeit bietet der Nickel- 
stahl vor Siemens - Martin -Stahl den Vortheil gröfserer 
Widerstandsfähigkeit gegen Rosten. (Engineering 1897, II, 
S. 25; Stahl und Eisen 1897, S. 765.) 


Bedingungen für Bauwerksstahl und Art der Prüfung. 
(Digest of physical tests 1897, S. 180.) 
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Verwendung von Flusseisen zu Lokomotiv- 
feuerkisten (s. 1898, S. 128 u. oben). Nach den Erfahrungen der 
preußischen und anderer europäischen Bahnen scheinen die 
flusseisernen Feuerkisten vor den kupfernen keine Vorzüge 
voraus zu haben. Die schlechten Ergebnisse der Verwendung 
von flysseisernen Feuerkisten auf den deutschen Bahnen im 
Gegensatze zu den amerikanischen sind herzuleiten aus der 
verschiedenen Behandlungsweise im Betriebe, der Verwendung 
anderer Heizstoffe und wohl hauptsächlich aus der Ver- 
schiedenheit der in beiden Ländern angewandten Blechstürken. 
(Stahl u. Eisen 1897, S. 644.) 


Biegeproben bei niederen Wärmegraden (s. 1898, 
S. 128) lassen nach den Untersuchungen von Rudeloff den 
Einfluss der Kálte, bestehend in Zunahme der Spródigkeit, an 
eingekerbten Stücken sowohl unter der Presse als unter dem 
Fallwerke besser erkennen als an unverletzten Stücken. Die 
Art der Ausführung nach den beiden Verfahren (Presse oder 
Fallwerk) hat keinen Einfluss auf das Ergebnis hervortreten 
lassen. (Mitthl. a. d. techn. Versuchsanstalten zu Berlin 1897, 
Heft 2; Stahl u. Eisen 1897, S. 723,) 


Lochstanzen als Prüfungsverfahren für die 
Metallfestigkeit. Mittheilungen und Formeln über den 
Arbeitswerth beim Lochstanzen. Das durch das Elasticimeter 
von Fremont (8.1896, S. 455) aufgezeichnete Schaubild'ergiebt 
die beim Lochstanzen aufgewendeten Arbeiten der Reihe nach 
als Theile der umschriebenen Fläche, und zwar 1) die Arbeit 
zum Eindringen der Kórnerspitze, 2) die Arbeit des Stempels 
bis zum Hóchstdruck, 3) die Scheerarbeit, 4) die Arbeit zum 
Abtrennen des Lochkernes. Da nun die Schaubilder für ein 
und denselben Stempel und gleichen Stoff bei verschiedenen 
Blechdicken ähnlich sind, die Abscheerkräfte sich also wie 
die Plattenstärken verhalten, so schliefst Fremont, dass die 
Materialbeschaffenheit durch das Schaubild festgelegt ist und 
die einzelnen Festigkeiten Funktionen der zu ihnen gehörigen 
trigonometrischen Tangenten sind. Zu berücksichtigen bleiben 
hierbei noch die auf das Stanzverfahren wirkenden Neben- 
einfliisse, wie Geschwindigkeit der Stanzarbeit, Durchmesser- 
unterschied zwischen Stempel und Matrize, Form der Schneid- 
kante des Stempels usw. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 49.) 


Die mikroskopischen Untersuchungen der Me- 
talle bezwecken nach Osmond 1) die Unterscheidung der 
verschiedenen Bestandtheile einer Legirung, 2) die Bestimmung 
des Einflusses der Würme und mechanischen Bearbeitung auf 
die Zusammensetzung, Form, Abmessungen und wechselseitigen 
Beziehungen der verschiedenen Bestandtheile und 3) die Unter- 
suchung des Einflusses fehlerhafter Behandlung und fremder 
Beimengungen auf die Eigenschaften der Legirung. Die ein- 
zelnen Verfahren sind in der lehrreichen Arbeit durch Bei- 
spiele und mustergültige Abbildungen erläutert. (Bau- 
materialienkunde 1897/98, S. 62.) 


Fremde Beimengungen in Messing und Bronze. 

Silicium erzeugt hartes, wenig dehnbares und brüchiges Material; 
Eisen vermindert die Festigkeit erheblich; Aluminium ver&ndert 
den Schmelzpunkt nicht, befürdert aber das Hartwerden bei 
der Bearbeitung. Zum Wiederweichmachen ist das Material 
dann aus Rothglühhitze in kaltem Wasser abzuschrecken. 
(Iron and coal trades review 1897, S. 643; Oest. Z. f. Berg- u. 
Hüttenw. 1897, S. 398.) 
.  Legirungen aus 25 Aluminium und !/ Zink be- 
sitzen nach Durand gleiche Festigkeit und grüfsere Elasticitát 
als Gusseisen, giefBen sich ohne Sandkruste, oxydiren sich nicht, 
schmelzen bei 540—600? C. und werden sehr dünnflüssig. Diese 
Legirung ist'daher für kleine Güsse dem Messing tiberlegen, 
lässt sich aber nicht ziehen. (Ind. and Iron 1897, S. 296.) 


Fremde Bestandtheile im Zink. Geringe Mengen 
Kohlenstoff sind unschädlich; Schwefel beeinträchtigt die 
Dehnbarkeit und veranlasst bei Zinkblechen für Dach- 
bedeckungen, wenn sie in heilßem Zustande mit dem Eisen in Be- 
rührung kommen, Kaltbrüchigkeit durch Bildung von Schwefel- 
eisen. Letztere wird vermieden, wenn die Formen für das 


Zink mit Wachs und Kalk bestrichen werden. Eisen ist bis 
zu 0,13 0%, unschädlich, bei 0,25 %, und mehr wird das Zink 
brüchig, ebenso bei 5 %, Kadmium-Gehalt. Blei wirkt bis 
1,5 Da günstig, bei höherem Gehalte macht es das Zink locker 
und weich. (Berg- u. Hüttenm. Z. 1897, S. 232.) 


Einfluss fremder Bestandtheile im Eisen und 
Stahl. (Engineering 1897, II, S. 59.) 

Einfluss des Phosphors auf Kaltbruch. (Oest. Z. 
f. Berg- u. Hüttenw. 1897, S. 414.) 


Vergleichende Versuche mit Molybdänstahl 
und Wolframstahl (s. 1897, S. 408) ergaben bei Tiegelguss- 
Blöcken mit 3,72%, Molybdän- bezw. 3,80 °% Wolfram-Gehalt 
und sonst annähernd gleicher Zusammensetzung, dass geschmie- 
deter Molybdänstahl nach starkem Ausglühen niedrigere Elasti- 
citätsgrenze und Bruchfestigkeit bei grüfserer Dehnung, da- 
gegen nach energischem Abschrecken in Wasser ج٥‎ 
Härte bei niedriger Elastieitätsgrenze besitzt als Wolframstahl 
und sowohl beim Bearbeiten im Feuer als beim Härten weniger 
zu Rissebildungen neigt. Molybdänstahl wird durch starkes 
Erhitzen über Kirschrothhitze verschlechtert und durch Ab- 
schrecken in Oel in seinen Festigkeitseigenschaften kaum ver- 
ändert. (Stahl u. Eisen 1897, S. 571.) 


Veränderungen der Kohlenstoffformen im Eisen 
beim Glühen (s. 1898, S. 128). Im weifgen Roheisen mit 
niedrigem Mangan - Gehalte bildet sich bei anhaltendem Er- 
hitzen auf mindestens 8500 C. und langsamem Erkalten auf 
6700 C. Temperkohle. Die hierzu erforderliche Dauer des Er- 
hitzens ist um so geringer, je höher erhitzt wird. Eisen mit 
einem bestimmten Gehalt an Temperkohle besitzt nach dem 
Erhitzen auf mindestens 9200 C. und schnellem Abkühlen 
weniger Temperkohle. Der Gesammtgehalt des Eisens an 
Kohlenstoff muss zur Bildung von Temperkohle mindestens 
0,9% betragen. Hämmern in der Glühhitze scheint die Bil- 
dung von Temperkohle zu befördern. (Stahl und Eisen 1897, 
S. 628.) 

Beim Abschrecken von reinem Eisen mit 0,079, 
Kohlenstoff, je 0,02% Silicium, Mangan, Phosphor, Schwefel 
und Aluminium, 0,04 % Arsen und 0,01 % Kupfer in eis- 
gekühlter Kochsalzlösung von etwa 59 C. fand Arnold 
(s. nachfolg. Fig.), dass Abschrecken aus Wärmegraden unter 





Warmeqrade kam QU sc acf es 


Rothgluth (5009 C.) nur geringen oder gar keinen Einfluss auf 
die Festigkeitscigenschaften des Eisens ausübt. Beim Ab- 
schrecken aus höheren Wärmegraden nimmt die Festigkeit mit 
letzteren in annähernd gleichem Verhältnisse zu, während die 
Querschnittsverminderung nur unbedeutend beeinträchtigt wird. 
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Arnold schliefst hieraus, dass die Festigkeitserhöhung die 
Folge der beim Abschrecken entstandenen „krystallinischen 
inneren und áufBSeren Spannungen" sei und dass die letzteren 
beim Fliefsen des Stabes vor dem Bruche wieder verschwinden. 
(Engineering 1897, II, S. 48; Eng. and min. j. 1897, II, S. 213.) 

Henning's Dehnungsmesser und Schaulinien- 
zeichner (s. 1897, S. 611) zur Bestimmung der Lüngen- 
änderungen bei Zerreifsversuchen. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 241.) 


Prüfung von Fahrradtheilen. Beschreibung der Ver- 
fahren und der benutzten maschinellen Einrichtung. — Mit 
Abb. (Engineering 1897, II, S. 65.) 


Schraubenförmig gewellte Stahlflaschen, bei 
denen die Wellen wie die Züge eines Geschützes verlaufen, er. 
gaben bei Versuchen eine beträchtlich gröfsere Widerstands- 
fähigkeit als die glatten Flaschen. Zudem trat bei ihnen 
unter plötzlich stark wachsendem Drucke keine Explosion ein, 
sondern sie rissen unter Ausdehnung langsam den Wellen ent- 
lang. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, S. 216.) 

Brüche von Schiffswellen. (Engineering 1897, II, 
S. 74.) 


Verbindungs - Materialien. 


Hydraulische Bindemittel im Meerwasser (8.1898, 
8.130). Beschreibung der an Bauwerken beobachteten Schäden. 
(Thonind.-Z. 1897, S. 820.) 


Festigkeitsuntersuchungen an sechsjührigen, 
mit verschiedenen hydraulischen Bindemitteln 
hergestellten Mörteln; R. Feret. Die Proben waren 
aus 3Gewichtstheilen eines und desselben Sandes und 1 Gewichts- 
theile des Bindemittels hergestellt, 7 Tage in feuchter Luft er- 
härtet und dann je zu einem Drittel in Meerwasser, Süls- 
wasser und feuchter Luft aufbewahrt. Die Druckfestigkeit war 
bei den im Süfswasser aufbewahrten Mörteln am gröfsten, bei 
den in der feuchten Luft aufbewahrten am geringsten. Die 
Zugversuche liefsen ein klares Gesetz nicht erkennen. Der 
Einfluss der Natur des Bindemittels auf die Festigkeit des 
Mörtels war gering. Die Portlandcemente erwiesen sich als 
die in den meisten Fällen zuverlässigen Bindemittel. (Bau- 
materialienkunde 1897/98, S. 86.) 


Cement-Prüfungsverfahren im Cement-Labo- 
ratorium zu Philadelphia. (Digest of phys. tests. 1897, 
S. 151.) 

Ergebnisse von Cementprüfungen. (Mitthl. a. d. 
technol. Gewerbemuseum in Wien 1897, S. 269; Thonind. -Z. 
1897, S. 771.) 

Ungarische Cement-Normen (s. 1898, S. 130). 
ind.-Z. 1897, S. 76.) 


Thon- 


Hülfsmaterialien. 


Lagerschalen aus Glas. 109%, Flintglas und 10% 
Tafelglas, grünes Flaschen- und Lampenglockenglas werden 
zermahlen und das Glasmehl entweder in den Foimen selber 
in 3 Stufen bis zur Dünnflüssigkeit erhitzt oder in teigigem 
Zustande vergossen. Nach Versuchen schwankt die Zugfestig- 
keit dieses Glases zwischen 180—650 *t, die Bruchfestigkeit 
zwischen 240—405 *t. Bei regelmifsigem Schmieren lief das 
Lager gut, bei schlechter Schmierung erfolgte plötzliche, bis 
zum Schmelzpunkte steigende  Erhitzung. (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1897, S. 140.) 


Als Wärmeschutz haben sich Bekleidungen aus Seiden. 
abfällen im Feuer gut bewährt. Die Seide verkohlte, das 
darunter liegende Rohr blieb aber unversehrt. Luftschichten 
eignen sich als Wärmeschutz nur, wenn der vor Wärme zu 
schützende Körper grofses Rückwerfvermögen für Wärme- 
strahlen besitzt. Eisen ist daher zunächst zu verzinnen oder 
zu verzinken oder mit Weifs- und Zinkblech zu bekleiden- 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 354.) 


Brandproben mit Deckenfüllstoffen lieferten für 
Kokegries die besten. Ergebnisse ; Spreuausfüllungen verkohlten 
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theilweise, verhinderten aber ebenfalls die Fortpflanzung des 
Feuers; dagegen erwies sich Torfmull nicht als unbedingt 
widerstandsfähig. Beschreibung der Versuchseinrichtungen und 
der Verfahren für die Wärmemessungen. — Mit Abb. (Bau- 
materialionkunde 1897/98, S. 48.) 


Torfmull als Konservirungs- und Wärmeschutz- 
mittel; von Ing. Claßen. Nach Beschreibung der Ent- 
stehung dor Hoch- und Grünlandsmoore und der Gewinnung 
und Zubereitung von Torfstreu und Torfmull folgen Angaben 
liber Grofse, Gewicht und Preis der im Handel vorkommenden 
Ballen dieser Stoffe und die beste Form, in der Torf für 
Würmeschutzzwecke Verwendung finden kann.  Beachtens- 
werth ist das Ergebnis der Versuche über die Menge von 
Wasser, die Torf aufnehmen kann, und über seine schall- 
dämpfende Eigenschaft. Besprochen werden dann oberirdische 
Eishäuser. Die Angaben sind süddeutschen Verhältnissen ent- 
nommen, treffen aber auch für norddeutsche zu. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 177.) 


Theeranstrich auf Eisen haftet nur, wenn dem Theere 
durch Erhitzen unter Zusatz von 2—3/, gelöschtem Kalk die 
Karbolsáure entzogen ist. (Oest. Z. f. Berg- u. Hüttenw. 1897, 
S. 460.) 

Farben-Prüfungen. (Eng. and min. j. 1897, II, 
S. 159.) | 

Rostbildung unter Oelfarbenanstrich. Durch die 
ungleichen Ausdehnungsbeiwerthe des Eisens und der Farbe 
entstehen bei Würmeschwankungen leicht Haarrisse im An- 
striche, durch die die Luft eintritt und das Eisen oxydirt. 
Die Rostbildung bei unverletzter Farbhaut wurde bisher durch 
ungenügendes Reinigen des Eisens vor dem Anstriche erklärt. 
Simon weist aber durch Versuche nach, dass dies letztere 
nicht der Fall zu sein braucht, sondern dass die Farbhaut 
sowohl hygroskopisch ist als auch durchlässig flir Wasser, 
Kohlensäure und Luft. Den besten Rostschutz bieten fette An- 
striche von guter Deckkraft und gutem Haftvermögen der 
Farbe bei mindestens viermaligem Streichen. Zur Unterstützung 
des Haftvermögens empfiehlt es sich, das Eisen vor dem An- 
streichen mit Salzsäure zu reinigen und dann mit trocknendem 
Oele abzureiben. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 305, 8. 285.) 


Silichromit, ein dem Karborund (s. 1895, S. 611) &bnliches 
Schleifmittel, wird durch Behandlung natürlicher Chromerze, 
Sand und Kohle in einem elektrischen Ofen hergestellt. (Oest. 
Z. f. Berg- u. Hüttenw. 1897, S. 398.) 

Wasserdichte und schlagwettersichere Ueber- 
züge für Sprengpatronen erzeugt Mutzka als Ersatz 
für paraffingetränktes Papier aus Chromleim oder Leim mit 
Zusatz von Gerbsiure, dem zur Erhöhung der Elastieität 
Glycerin oder Permanentweils zugesetzt wird. (Z. f. angew. 
Chemie 1897, S. 352.) 

Patent-Lederin-Dachpappe, ein neuer Eindeckungs- 
stoff, bedarf nur einer ganz dünnen, etwa 12mm starken Unter- 
schalung, da sie nicht mit Theer angestrichen wird wie die 
bis jetzt verwendeten Dachpappen, also auch die Unter- 
schalung nicht öfter betreten zu werden braucht. 100 am 
Dachfläche kosten beim Ziegeldache 391,50 Æ, beim Schiefer- 
dache 700 A, beim Theerpappedach 429 &, beim Lederin- 
Pappdache auf Bretterschalung 288 4 und bei einfacher 
Lattung 218 4. Die neue Dachpappe ist eine ganz aufker- 
ordentlich feste, sehr schwer zerreifBbare, lederartige Pappe, 
die dureh chemische Einwirkungen durch und durch wasser- 
dicht und wetterbeständig gemacht ist, und wird in ziegel- 
rother, schwarzer, cementgrauer und rothbrauner Farbe ge- 
liefert. Sie ist in dem Zustand, in dem sie aus der Fabrik 
kommt, wasserdicht, so dass sie niemals getheert oder asphaltirt 
oder sonst wie getränkt zu werden braucht; auch ist sie feuer- 
sicher. Kosten je nach Stärke (11/ bis 21/, mm) 65 bis 100 I 
für 14m, Für 14* Dachflüche sind 1!/, bis 1!/ am Pappe er- 
forderlich. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 1897, S. 129.) 


Papyrolith, eine in pulverfürmigem Zustande zum Ver- 
sande gelangende Masse, die an Ort und Stelle estrichartig 
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etwa 15mm dick auf Holz-, Beton-, Ziegel- oder sonstige feste 
Unterlage, wie Gips- und Cement-Estrich, aufgetragen wird. 
Besonders geeignet zur Anlage fugenloser warmer Fufsbóden 
aller Art. Mit der Unterlage bindet Papyrolith vollständig 
ab und erlangt nach 8 Tagen eine solche Festigkeit, dass es 
jede Beanspruchung durch Begehen oder Befahren verträgt 
ohne zu leiden. Preis des 15mm starken Fufsbodens ohne 
Unterlage 4,50 A für 1 4». Das Papyrolith ähnelt dem 
Xylolith (Steinholz), das aber insofern dagegen zurlicksteht, 
als es nicht ohne Fugen verlegt werden kann, und ist voll- 
ständig feuersicher, wird auch als Tafeln unter hohem Druck 
in jedem Muster, glatt, gerippt und in Holzmaserung als Ersatz 
für Parket hergestellt, wobei die Farben eingelegt sind. Diese 
Tafeln eignen sich auch als Wandbekleidungen, Treppenbelag, 
Thürschwellen usw. Die Preise für Platten aller Art sind 
angegeben. (Z. f. Bauhandw. 1897, S. 131.) 


Fischer's Patent-Falz-Bautafeln sind schwalben- 
schwanzförmig gefalzte, gegen Fäulnis, Schwamm und alle 
Witterungseinfliisse gesicherte Dachpappentafeln. Sie sollen 
den Vorzug der Billigkeit haben bei Erzielung ausgiebiger 
Lüftung und Isolirung von Wänden, Panelen, Decken und 
Fufsböden und ein sicheres Mittel gegen Schwamm sein, auch 
sehr gut gegen Schall, Nässe, Kälte und Wärme schützen. 
Bei Dächern ersetzen die Tafeln das Holzcementdach; Holz- 
fufsböden sollen sich durch die Tafeln gut gegen aufsteigende 
Erdfeuchtigkeit schützen lassen. Auch zur Bekleidung von 
Fachwerksbauten sollen sich die Tafeln gut eignen, ebenso 
zum Schutze für in die Erde einzugrabende Hölzer, wie Zaun- 
pfähle, Telegraphenstangen usw. — Mit Abb. (Z.f. Bauhandw. 
1897, S. 139.) 


N. Theoretische Untersuchungen, 


bearbeitet vom Geh. Reg.-Rath Keck, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Hannover. 





Die Knickfestigkeit in Theorie, Versuch und 
Praxis; von Fritz v. Emperger, mit anschliefsendem 
Meinungsaustausche. In dem Bericht ist Alles angeführt, was 
bezüglich der Knickfestigkeit bisher geleistet wurde; wesent- 
lich Neues freilich wird man darin nicht finden. (Z. d. österr. 
Ing.- u. Arch.-Vor. 1897, S. 661, 677, 695, 708, 722.) 

Beitrag zur synthetischen Untersuchung der 
Normalspannungen in geraden Stiben; von Wasser. 
bauinspektor F. Rosskothen. (Deutsche Bauzeitung 1897, 
S. 443—448.) 

Bestimmung größter Momente für eiserne 
Brücken mit geringen Stützweiten; vom Ingenieur 
Puller. (Centralblatt der Bauverwaltung 1897, S. 881—384.) 

Gerade, einfache Träger unter der Einwirkung 
periodischer Lastengruppen; von Ingenieur Marcelin 
Duplaix. Diese Aufgabe wird in der vorliegenden Abhandlung 
noch einmal von neuen Gesichtspunkten aus behandelt. 
(Mémoires des ing. civ. 1897, Sept., S. 331—979.) 

Aenderung des Widerstandsmomentes eines 
symmetrischen L-Trägers infolge Schwächung des 
einen Gurtes; von J. Labes. Wird der eine Gurt um eine 
Querschnittsfläche A F geschwächt (etwa durch Nietlöcher), so 
kann die dadurch hervorgebrachte Verminderung des Wider- 
standsmomentes annähernd zu ۹/۸۰۸۵ F angenommen werden, 
wenn À die Trägerhöhe ist. (Centralblatt d. Bauverw. 1897, 8.302.) 

Formeln und Tabellen zur Erleichterung der 
Berechnung von Balkenbrücken von mehr als 
2 Feldern; von Dupuy und Cuénot. (Ann. d. ponts et 
chauss. 1897, III, S. 91—270.) 

Ueber die Berechnung statisch unbestimmter 
Auslegerbrücken; vonH.Müller-Breslau. Der Verfasser 
behandelt die Aufgabe allgemein, gestützt auf die Entwickelungen 
in seiner „Graphischen Statik der Baukonstruktionen“, Bd. II, 
Abth. 1, $ 1, 2 u. 3, und wendet seine Gleichungen an auf ein 
2fach unbestimmtes Bogenfachwerk, auf einen Balken mit 


4 Stützpunkten, aber einem Gelenk in dem Mittelfelde, so 
dass der Balken einfach unbestimmt ist, sowie auf einen 
Balken mit 6 Stützpunkten und einem Gelenke. (Centralblatt 
d. Bauverwaltung 1897, S. 501 u. 513.) 

Ermittelung der Spannkräfte in den Wand- 
gliedern eines ebenen Fachwerkbalkens; von 
Ramisch. (Centralblatt d. Bauverwaltung 1897, S. 488 u. 490.) 

Die Einflussfläche der Spannkraft eines 
Zwischenstabes für ein einfaches Fachwerk; von 
Prof. Rob. Land (Konstantinopel). Zu den schon bekannten 
Verfahren fügt der Verfasser einige neue hinzu. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 466 —468.) 

Einflusslinien für die Spannkráfte der Gitter- 
stäbe beim Parabelträger; von E. Bittner. (Zeitschr. 
des österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 449.) 


Beitrag zur Berechnung dos Zweigelenk-Bogens 
unter Einwirkung wagerechter und schräger 
Kräfte; von L. Geusen (Dortmund). Die Berechnung er- 
folgt auf Grund des Mohr’schen Verfahrens, wobei die Er- 
mittelung der Summenwerthe mittels Kraft- und Seilecks 
geschieht. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 557-561.) 


Bogenträger mit vermindertem Schube; von Prof. 
Melan. In solchen Fällen, wo die Verminderung des Schubes 
eines Bogenträgers sehr erwlinscht ist, empfiehlt der Verfasser, 
jede Hälfte eines Bogenträgers mit 3 Gelenken über dem 
Widerlager durch einen überkragenden Arm zu verlängern und 
letzteren so zu beschweren, dass der vom Eigengewichte her- 
rührende Seitenschub Hy auf einen bestimmten Brachtheil 
(1—p) H; herabgemindert werde. Die Enden D und E der 
Kragarme sollen bis zur Vollendung der Brücke freischwebend 
bleiben, dann aber bei D und E auf bewegliche Lager gesetzt 
werden. Für die Eigenlast ist der Bogen statisch bestimmt, für 
die Einwirkung der beweglichen Last zweifach statisch un- 
bestimmt. Der Verf. erläutert die Berechnung. (Oesterr. Mo- 
natsschrift f. d. öff. Baudienst 1897, Heft 7, S. 342—345.) 


Berechnung von Bogenbrücken bei Wirkung seit- 
licher Kräfte, von Obering. A.Zschetzsche. (1897, S. 241 
bis 292.) 

Ueber die Angriffe eiserner Balkenbrücken auf 
Pfeiler und Widerlager; von Prof. Engesser in Karls- 
ruhe. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 341—946.) 


Ueber die Vertheilung der Spannungen im Mauer- 
werke (s. 1897, S. 413) stellt Hofmann neue Untersuchungen 
an auf Grund des von Bach aus Versuchen hergeleiteten 


Dehnungs-Gesetzes ¢ = : -o™ (s. 1897, S. 614). Für Mauer- 


werk setzt der Verf. im Mittel m = 1,1 und E — 240000 «t bei 
Druck, &-—1, und E— 20000053! bei Zug. Das Ergebnis 
ist, dass man sich ohne Bedenken der alten, auf lineare 
Gleichungen begründeten Formeln bedienen möge. (Deutsche 
Bauzeitung 1897, S. 438.) 


Einfluss geneigter Ueberschüttungs-Oberflücho 
auf symmetrische Gewólbe; vom Ing. Joh. Hermanek. 
Das symmetrische Gewölbe erfährt in Folge der oben durch 
eine geneigte Ebene begrenzten Ueberschüttung eine unsym- 
metrische Belastung, deren Einwirkung vom Verf. mittels des 
Satzes der kleinsten Formiünderungs- Arbeit berechnot wird. 
(Z. d. Sst. Ing.- und Arch.-Ver. 1897, S. 565—467.) 

Zeichnen eines Seilecks durch 3 gegebene 
Punkte; von Ramisch. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 491.) 

Theorie der Standsicherhoit der Lokomotiven; 
von Ing. J. Nadal. Eine frühere Abhandlung über den 
gleichen Gegenstand (s. 1897, S. 106) wird hier theils kürzer 
gefasst, theils weiter ausgebildet. (Ann. d. ponts et chauss. 
1897, III, S. 271—311.) 

Ueber verschiedene Methodon der Stabilitäts- 
bestimmung von Schiffen; Vortrag von Regierungsrath 
A. Schromm. (Zeitschrift d. österr. Ing.- und Arch.-Ver. 1897, 
S. 509, 519, 534.) 
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Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 


Die früh- mittelalterliche Kunst der ger- 
manischen Völker, unter besonderer Be- 
rücksichtigung der skandinavischen Baukunst in 
ethnologisch - anthropologiseher Begründung  dar- 
gestellt von Friedrich Seeßelberg; Berlin, 
Verlag von Ernst Wasmuth. 


Dem Verfasser des vorliegenden Werkes wurde im 
Jahr 1891 das Louis Boissonnet-Stipendium verliehen, womit die 
Aufgabe verbunden war, den Dom zu Lund aufzunehmen und 
kunstgeschichtlich zu beschreiben. Er gewann indessen bald 
die Ueberzeugung, dass dieses Bauwerk nur im Zusammen- 
hange mit der ganzen nordischen Kultur in allen seinen Eigen- 
 thümlichkeiten erklärt werden könne, und er erweiterte des- 
halb seine Studien weit über den Kreis des zur Aufnahme 
unmittelbar Nothwendigen, indem er zunächst umfassende Unter- 
suchungen tiber die gesammte nordische Kulturgeschichte an- 
stellte und dann versuchte, die künstlerische Eigenart der Nord- 
länder bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück zu verfolgen. Da- 
bei wurde es natürlich nothwendig, zu der aufkerskandinavischen 
Kunst des Mittelalters hinüberzugreifen, und so entstand aus 
der Gesammtheit der Untersuchungen und aus der Verknüpfung 
der dabei gewonnenen Ergebnisse ein neues Bild der ger- 
manischen Kunstentwickelung im frühen Mittelalter. Bei 
seinen Untersuchungen suchte der Verfasser sich von der bis- 
herigen, mehr „descriptiven* Methode frei zu machen, und statt 
sich an Jahreszahlen und an die Verknüpfung  zufülliger 
kultureller Verhültnisse anzuklammern, will er die frühesten 
und tiefsten ,Ursachenzusammenhünge" so weit wie müglich 
rückwärts verfolgen. Auf diese Weise versucht er das im 
Titel des Werkes angegebene Ziel zu erreichen und mit Be- 
rücksichtigung der  umgestaltenden  Nachwirkungen und 
Reaktionen der ursprünglichen Rassenkultur die früh-mittel- 
alterliche Kunst nach der „entwickelnden“ Methode nunmehr 
in ethnologisch-anthropologischer Begründung vorzuführen- 
Diese allgemeinen, im Anfange mit so grofser Bestimmheit und 
Klarheit aufgestellten Gesichtspunkte verschwinden weiterhin 
etwas bei der Fülle der Einzelbeobachtungen und bei der 
Masse des mit aufBerordentlichem Fleifse zusammengetragenen 
Materiales. — Der Verfasser macht mit Recht darauf auf- 
merksam, dass die Schwierigkeiten ganz ungewöhnlich waren, 
die er bei seiner Arbeit zu bewältigen hatte; er nennt die 
germanische Kunstmaterie ein literarisches „Hinterland“ und 
bezeichnet sein Werk als einen Versuch, als einen Vorstofs 
in dieses unbekannte Gelände. Dieser Versuch ist aber 
auf. breitester Grundlage und mit aufserordentlicher Um- 
sicht und Sorgfalt unternommen und durchgeführt worden. 
Es werden dabei nicht nur die rein germanischen Elemente 
in den Bausystemen kenntlich gemacht, sondern es wird auch 
festgestellt, inwieweit die deutschen und skandinavischen 
Ornamente auf yermanische, orientalische und römische 
Grundformen zurückgehen. Im ganzen wird — und zwar wie 
aus den Ergebnissen der Untersuchungen des Verfassers her- 
vorgeht, durchaus mit Recht — unsere frühe Kunst als 
Produkt der Rafse, nicht als Produkt des Christenthumes er- 
fasst, und es wird gezeigt, wie trotz des Christenthumes die 
Baudenkmäler Geburten aus der Urkraft der Volksseele heraus 
waren und blieben, ebenso wie die Volkssprache, das Volks- 
lied und die Volkssitten. Es ist dabei freilich u. E. nicht 
nöthig, mit so grofsem Eifer die Doktrin zu bekämpfen, die 
einen Zusammenhang zwischen dem romanischen Säulenfuls 
und der attischen Basis lehrt, und der Versuch, aus der 
Aehnlichkeit zwischen den Profilen altgermanischer Urnen und 
germanischer Säulenfülse einen kunstgeschichtlichen, formalen 


Zusammenhang zwischen der Krugform und der Basisform 
herauszukonstruiren, erscheint doch gar zu gewagt. Weshalb 
soll denn die romanische Basis nicht zunächst eine Entartung, 
später eine Umbildung der attischen Basis sein, da doch an 
anderer Stelle von einer „vergröberten Form des Kapitells 
vom Thurm der Winde“ und von einem ,vergrüberten jonischen 
Kapitell“ gesprochen wird! Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir darauf hinweisen, dass bei kunstgeschichtlichen und 
archäologischen Untersuchungen über Umbildung und Weiter- 
bildung von Formen im Allgemeinen ein viel zu geringer 
Werth gelegt wird auf die rein-menschlichen Grundkräfte, die 
dabei in Frage kommen, und deren Bethätigung dabei eine 
aufserordentliche Rolle spielt, das ist vor allem das Auffassungs- 
vermögen und das Wiederherstellungs- und Erinnerungs- 
vermögen. Wer als Lehrer Gelegenheit hat, die Entwickelung 
und Ausbildung junger Baukünstler zu beobachten und zu 
verfolgen, der erhält hierbei viele auch für die weitere kunst- 
geschichtliche Anschauungsweise bedeutungsvolle Fingerzeige. 
Nach einer Vorlesung, in der das Wesen und der Grund- 
gedanke der attischen Basis, ihre Entwickelung und ihre Ver- 
hältnisse vorgetragen werden, in der an klaren Tafeln, 
Modellen und Zeichnungen alle ihre Formen erläutert und 
gezeigt werden, entsteht im Zeichensaale beim rein gedächt- 
nismáísigen Wiedergeben des Gelernten aus der Erinnerung 
nicht selten eine Basis die unmittelbar an früh-romanische 
Formen erinnert, und es kann doch hierbei sicherlich nicht 
behauptet werden, dass dieser Vorgang auf die ,umgestaltenden 
Nachwirkungen und Reaktionen der ursprünglichon Rafsen- 
kultur“ zurückzuführen ist. 


Wenn der Verfasser an anderer Stelle zusammenfassend 
sagt, dass die Germanen trotz der Romanisirungsbestrebungen 
unserer romanischen Bekehrer eine germanische, nicht aber 
eine romanische Baukunst hervorgebracht haben, dann 
muss daran erinnert werden, dass die Bezeichnung der früh- 
mittelalterlichen Kunst als romanische Kunst seit längerer 
Zeit bereits als unzureichend empfunden worden ist, und dass 
man ebenfalls bereits seit längerer Zeit die darin liegende 
Gefahr erkannt hat, dass aus dieser Bezeichnung eine zu enge 
Beziehung zwischen der genannten Kunst und den rein 
romanischen Völkern könnte geschlossen werden. 


Zum Glück ist der Verfasser bei der Auffassung der 
früh - mittelalterlichen Kunst als einer germanischen Kunst 
nicht so engherzig, wie es den Anschein hat; stellt er doch 
eingehende Studien an über den Zusammenhang der romanischen 
Formen mit den orientalischen. Neu ist die Erkenntnis dieses 
Zusammenhanges nicht, und es wird hier alte Weisheit in 
neuer Fassung dargeboten; aber diese neue Fassung ist aufBer- 
ordentlich kostbar und reichhaltig. Wohl wusste man, dass 
durch die Vermählung deutscher Kaiser mit. byzantinischen 
Prinzessinnen ein reger Verkehr zwischen dem Abendland und 
dem Oriente stattfand, der sich auch auf Kunstwerke erstreckte; 
wohl vermuthete man selbst in den Reliquien, die Karl der 
Grofse nach Aachen brachte, zum Theil orientalische Webereien, 
aber Seeßßelberg führt gerade diese Untersuchung, die 
eigentlich weit von seinem ursprünglichen Beginnen liegt, 
mit grofser Klarheit durch, erweitert und klärt die An- 
schauungen auf diesom Gebiet, indem er die Formenarten auf- 
sucht, die beeinflusst haben und die beeinflusst wurden. Dabei 
giebt er ein umfangreiches figürliches Vergleichungsmaterial, 
das sich in solcher. Vollständigkeit wohl hier zum ersten 
Male findet. Der Verfasser stellt diese Untersuchungen an bei 
seinen Betrachtungen über das germanische Ornament; hierbei 
wird das germanische Ornament auf seine Grundelemente zu- 
rückgeflihrt, und zwar auf seine rein germanischen Motive, wie 
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Strickformen, Flechtungsformen, Krugformen, religiös-sym- 
bolische Formen und dergleichen, und ferner auf importirte 
ornamentale Motive, worunter mit anderen auftritt das Motiv 
der orientalischen Baumverehrung, das orientalische Motiv 
der bewachenden Löwen- und Greifenpaare, das Motiv des 
Löwen oder Greifen, der ein Thier überfällt, das Motiv des 
griechischen und römischen Kannenhenkels, das orientalische 
Motiv des Königs auf der Jagd und andere mehr. Die grofse 
Bedeutung: eines der Hauptmotive, das der Baumverehrung, 
für die ganze kunstgeschichtliche Entwickelung, auch der 
Antike, wird in einer besonderen Einleitung klargelegt. In 
den weiteren Kapiteln werden dann die wichtigsten Bau- 
systeme in den germanischen Ländern behandelt, und zwar 
zunächst die skandinavischen Holzbausysteme, dann die 
germanischen Centralbausysteme, ferner die deutsche Lang- 
hauskirche in Skandinavien und endlich die englische und die 
englisch-normannische Baukunst in Skandinavien. Allen einzelnen 
Kapiteln ist eine grofse Anzahl von Abbildungen, meistens 
Zeichnungen nach eigenen Aufnahmen beigegeben, in denen 
sowohl Gesammtansichten, Schnitte, Grundrisse und Einzel- 
heiten wiedergegeben sind, so dass im ganzen ein aufer- 
ordentlich umfangreiches und bedeutendes Material über dieses 
Gebiet zu Stande gekommen ist. Am Schluss eines jeden 
Kapitels fasst der Verfasser die Ergebnisse seiner Unter- 
suchungen kurz zusammen; diese Ergebnisse führen ihn manch- 
mal zu überraschenden Anschauungen, wodurch manche kunst- 
geschichtliche Theorie, die bisher traditionell weitergeführt 
wurde und scheinbar fest zu stehen schien, einen kräftigen 
Stoß erhält. So weist er nach, dass die Doppelkapellen sich 
aus den alten Rundkirchen entwickeln, die heute noch in 
Jütland, Südschweden und auf Bornholm vorhanden sind und 
die, in den prähistorisch-germanischen Burgbauten wurzelnd, 
hauptsächlich zu Vertheidigungszwecken dienten. Die Karls- 
kapelle zu Nymwegen und das Aachener Münster schliefst der 
Verfasser an dieselbe Reihe an; er führt sie also auf einen 
original-germanischen Bautypus zurück und bekämpft die Ab- 
leitung des Aachener Bauwerkes aus S. Vitale in Ravenna 
auf das entschiedenste. Ä Ä 
Gerade bei diesen Untersuchungen kommt der grofse 
Werth der vom Verfasser befolgten Methode recht zur 
Geltung; die jedenfalls vorhandenen, auch von ihm an- 
genommenen kulturellen Beziehungen genügen ihm nicht zur 
Begründung künstlerischer Abhängigkeitsverhältnisse, und er 
unterscheidet scharf zwischen „baulichen Stammformen" und 
„baulichen Assimilationen und Alliterationen“. Aus gewissen 
äußeren Aehnlichkeiten folgert er höchstens eine bauliche 
Assimilation, wie er auch annimmt, dass der Bau in Ravenna 
für einzelne struktive und formale Anordnungen vorbildlich 
gewesen sei bei der Erbauung des Aachener Münsters; die 
wesentliche Grundlage für das Münster erblickt er indessen 
in den Doppelkapellen und den Rundkirchen mit deutlichem 
Befestigungscharakter. In: die Entwickelungsreihe, die auf 
dieser Anschauung aufgebaut wird, fügt er, beginnend mit der 
altgermanischen Burganlage, eine grofse Zahl von Bauwerken 
ein, unter anderen den „zweifellosen Vorläufer“ des Aachener 
Miinsters, die Karlskapelle in Nymwegen, ferner St. Michael 
in Fulda, die Georgenberger Kirche in Goslar und mehrere 
Kirchen in Jütland, Seeland und auf Bornholm. Es ist eine 
Art von „Bau-Darwinismus“, die sich darin ausspricht, dass 
eine Stammform durch ihre verschiedenen Entwickelungen hin- 
durch verfolgt wird, und dass die Gründe für die Abänderung 
aufgesucht werden und die Kräfte, die dabei wirksam waren. 
In dieser Weise die baulichen Gegenstände zum ersten 
Mal auf ihre innerste Wesenheit untersucht zu haben, ist 
das hervorragende ‚Verdienst des Verfassers, und zu den 
Erfolgen seiner Methode können wir ihn auf das lebhafteste 
begliickwiinschen, selbst wenn wir nicht immer seine Auf- 
fassung zu theilen vermögen. Gerade gegenwärtig, wo auch 
auf dem Gebiete der Baukunst sich eine so lebhafte Bewegung 
bemerklich macht, nationale Eigenthümlichkeiten zu bewahren 
und neu zu schaffen, wird das mit so aufserordentlicher Liebe 


und Hingebung bearbeitete Werk von Seefselberg nicht ver- 
fehlen, die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich zu ziehen. 
Giebt es doch jener Bewegung neue, kräftige Nahrung und 
zeigt es doch für diese Bestrebungen neue gangbare Wege, 
die nicht ängstlich und engherzig auf die Nachahmung des 
Vorhandenen zurückführen, sondern an dem Vorhandenen vor- 
bei in das freie Feld neuer selbständiger Entwickelungen 
leiten. Indem der Verfasser im Sinne der Entwickelungs- 
theorie die breiten Bahnen rückwärts bis zu ihrer allmählichen 
Verengerung und bis zu ihrem endlichen Ausgangspunkte ver- 
folgt, macht er sie vorwärts zugleich frei für weitere Reihen- 
bildungen, Neuschöpfungen und Umbildungen bis in eine un- 
übersehbare Ferne hinein. 

Zum Schlusse zieht der Verfasser selbst diese „anthropo- 
logischen Konsequenzen“, und wir verfehlen nicht, das in- 
haltsvolle und anregungsreiche Werk allen Baukiinstlern, 
Archäologen und Kunstfreuden, sowie allen mit Germanistik 
Beschäftigten aufs wärmste zu empfehlen, indem wir hoffen, 
dass die darin entwickelten Anschauungen reiche 1۵٥ 
tragen werden. Ross. 


Ein Jahrhundert nordgermanischer Kunst- 
blüthe, in ausgewählten Beispielen bildlich 
vorgeführt von F. Seeßselberg. Berlin, Verlag 
von Ernst Wasmuth. | 


. A Das vorliegende Werk gehört zu dem oben besprochenen 
Buche desselben Verfassers: Die früh-mittelalterliche Kunst 
der germanischen Völker. Es bildet dazu eine Art von Tafel- 
werk, da es einige der in dem genannten Buche besprochenen 
Bauwerke in hervorragend schönen Abbildungen darstellt. 
Zu diesen Bauwerken gehören die St. Olafskirche und St. Petri 
in Sigtuna, die Kirchen zu Aa und Oesterlais auf Bornholm, 
die Kirche zu Gumlösa und vor allen der Dom zu Lund, der 
den Ausgangspunkt bildete, an den der Verfasser seine weiteren 
Untersuchungen und Studien anknüpfte. Den Grundsatz, nach 
dem die Auswahl der Beispiele erfolgte, hat der Verfasser in 
dem genannten Buche deutlich ausgesprochen, indem er aus- 
führt, dass eine sichere Pfadpfindung durch das Wirrsal der 
verschiedenen Formen nur dann denkbar ist, wenn die Unter- 
suchungen mehr auf Schöpfungen solcher Kunststätten be- 
schränkt bleiben, an denen das gesammte Geistesleben sich 
auf den Höhen der Zeit bewegte. Wenn danaclı die Auswahl der 
Beispiele erfolgte, durch welche die skandinavische Baukunst 
der ersten nord-christlichen Jahrhunderte dargestellt wird, so 
verdient noch besonders hervorgehoben zu werden, dass die 
Darstellungsweise sich auf derselben grundsätzlichen Höhe 
bewegt. Die Tafeln sind hergestellt nach eigenen Aufnahmen 
und Zeichnungen des Verfassers und durch Lichtdruck ver- 
vielfältigt. Dabei hat sich der Verfasser mit solcher Innigkeit 
und Begeisterung in die von ihm behandelte Materie versenkt, 
dass seine Persönlichkeit ganz verschwindet und die dar- 
gestellten Gegenstände ganz absolut mit ihrer Wesenheit zur 
Erscheinung kommen, ganz unabhängig von der darstellenden 
Persönlichkeit. Für ein Werk dieser Art bedeutet eine solche 
Entäufserung des Persönlichen aber das Höchste, was über- 
haupt erreichbar ist. Dabei sind viele Tafeln, vor allem 
solche mit Einzeldarstellungen, Meisterwerke zeichne- 
rischer Kunst; wir wollen hier nur — um aus der Fülle eines 
herauszugreifen — auf die Tafel XXV hinweisen, auf der 
Kapitelle aus dem Dome zu Lund mit so aufserordentlicher 
Klarheit und Bestimmtheit und dabei doch so zart und innig 
zur Darstellung gebracht sind. Solche Abbildungen und noch 
viele andere lassen die Hingebung und Liebe, womit der 
Verfasser seinen Gegenstand behandelt, geradezu bewunderne- 
werth erscheinen. Im Zusammenhange mit dem oben an- 
gefiihrten Textwerke bildet der vorliegende Band eine ganz 
hervorragende Erscheinung auf dem Gebiete der architekto- 
nischen Litteratur, eine Erscheinung, die sich durch eine 
seltene Vertiefung und Innigkeit in zeichnerischer Darstellung 
und wissenschaftlicher Untersuchung auszeichnet. Ross. 
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Beschreibende Darstellung der älteren Bau- 
und Kunstdenkmäler des Fürstenthums 
Schaumburg-Lippe; bearbeitet vom Dr. phil. 
Gustav Schönermark. Berlin, Verlag von 
Wilhelm Ernst & Sohn. 


Das vorliegende Werk, welches im Auftrage der fürst- 
lichen Hofkammer bearbeitet ist, enthält eine umfassende und 
genaue Beschreibung der im Fürstenthume Schaumburg-Lippe 
vorhandenen Bau- und Kunstdenkmäler, wobei die zur Datirung 
und Würdigung erforderlichen Theile auf 6 Lichtdrucktafeln 
und in 278 Textabbildungen dargestellt sind. Die Beschreibung 
folgt der geographischen Vertheilung, so dass der Reihe nach 
die einzelnen Städte, Dörfer und Ortschaften mit ihrem kunst- 
geschichtlichen Inhalte behandelt werden; den Hauptraum 
nehmen dabei naturgemäfs die wichtigsten Städte Bückeburg 
und Stadthagen ein. Da der Verfasser als Architekt über 
gewandte Darstellungsmittel verfügt, konnte er manche für 
die Zeitbestimmung wichtige Einzelheiten in genauen, klaren 
Skizzen — meist Federzeichnungen — beigeben. Die im ‘Titel 
des Werkes gegebene Grenzbestimmung, wonach die älteren 
Bau- und Kunstdenkmäler beschrieben werden sollen, ist 
ziemlich ‚weit gefasst, indem auch Bauwerke aus den letzten 
Jahrzehnten des laufenden Jahrhunderts aufgenommen worden 
sind. Den Schluss bilden eino Darstellung des dem Fürsten- 
thum eigenthümlichen Bauernhauses und eine kunstgeschicht- 
liche Uebersicht, in der die einzelnen Kunstwerke nach der 
Zeit ihres Entstehens zusammengestellt sind. ‚Ross. 


Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig; photo- 

. graphisehe Original-Aufnahmen nach der Natur in 
Liehtdruck; herausgegeben von Hermann Rück- 
wardt. Leipzig, Verlag von Paul Schimmel- 
witz. 


Die Verlagsbuchhandlungen, die sich mit der Herausgabe 
architektonischer Werke befassen, haben neuerdings ihre be- 
sondere Aufmerksamkeit älteren und neueren Bauworken von 
hervorragender Bedeutung zugewandt, die sie in mehr oder 
weniger umfangreichen abgeschlossenen Werken veröffent- 
lichen. Soweit os sich hierbei um neuere Bauten handelt, 
erscheint es besonders werthvoll, wenn diese Vorüffentlichungen 
möglichst bald nach der Fertigstellung derselben erscheinen, 
damit die darin enthaltenen allgemeinen bedeutenden Ge- 
danken und Anregungen so schnell wie müglich einem grof&en 
Kreise von Fachgenossen zugänglich werden und damit dio 
besonderen Verdienste eines hervorragenden Künstlers durch 
das Bekanntwerden seiner Leistungen möglichst bald in das 
rechte Licht gerückt werden. Aus diesen Gründen erscheint 
das in der ersten Lieferung uns vorliegende Werk über das 
Reichsgerichtsgebäude in Leipzig besonders verdienstvoll, 
weil es so bald nach der Fertigstellung des Gebäudes eine 
vollständige Darstellung desselben giebt. — Die Verlags- 
buchhandlung, von der das Unternehmen ausgeht, hat sich 
überhaupt auf dem oben bezeichneten Gebiete der architekto- 
nischen Litteratur bereits mehrfach besonders hervorgethan; 
noch kürzlich (1898, S. 178) hatten wir Veranlassung, auf einige 
von derselben Stelle herausgegebenen Werke lobend hinzu- 
weisen, in denen hervorragende und bisher wenig bekannte 
Bauwerke eingehend in allen ihren Theilen dargestellt wurden. 
Auch das vorliegende Werk zeigt wieder die guten Eigen- 
schaften der ilbrigen Unternehmungen der Verlagsbuchhand- 
lung. Die Aufnahmen zeigen durchweg eine glückliche Wahl 
des Standpunktes uud der Beleuchtung, wie es bei einem 
auf diesem Gebiete so erfahrenen und bedeutenden Heraus- 
geber auch nicht anders zu erwarten war; die Blätter sind 
so grofs, dass die reine Bildfläche rund 26 zu 34cm beträgt, 
eine bedeutende Gröfse, die es gestattet, alle Einzelheiten mit 
grofser Klarheit zur Darstellung zu bringen. Viele Tafeln 
sind sogar, ganz abgesehen von ihren architektonischen Zwecken, 


in ihrer Bildwirkung von grofser Schönheit, wie u. a. die Theil- 
ansicht der groben Halle auf Tafel 3. Wenn man die Tafeln 
zu Studien verwerthen will, fällt es angenehm auf, dass, so 
weit dies irgend möglich war, auf die Klarstellung der wirk- 
lichen mafsstäblichen Abmessungen der einzelnen Bautheile 
besondere Aufmerksamkeit verwandt ist. Es ist dieses da- 
durch erreicht worden, dass entweder eine menschliche Figur 
zweckmiüfsig bei der Aufnahme aufgestellt wurde, die dann 
beim Vergleiche mit herangezogen werden kann, oder dass ein 
Mafsstab unmittelbar mit aufgenommen wurde, auf dem sich 
die Abmessungen aller in derselben Ebene liegenden Theile 
mit dem Zirkel sofort abgreifen lassen. Obgleich beide Ver- 
fahren verhältnismäfsig einfach sind und die damit aus- 
gestatteton Tafeln für Studienzwecke sehr viel werthvoller 
werden, wird leider meistens darauf bei architektonischen Ab- 
bildungen viel zu geringes Gewicht gelegt. Wir wollen des- 
halb hoffen, dass das gute Beispiel im vorliegenden Werk 
Andere zur Nachfolge bewegt. — Die Aufnahmen von Einzel- 
heiten sind so gew&ühlt, dass nicht nur die Architektur des 
Bauwerkes dargestellt wird, sondern dass im Zusammenhange 
damit auch der bildnerische, malerische und kunstgewerbliche 
Schmuck vollständig zur Geltung kommen. Indem wir noch 
darauf hinweisen, dass das Werk in 5 Lieferungen jede zu 
12 Blatt vollständig sein wird, verfehlen wir nicht, dasselbe 
allen Fachgenossen und allen Freunden monumentaler Kunst 
aufs wärmste zu empfehlen. Ross. 


Der deutsche Cicerone, von G.Ebe. Führer durch 
die Kunstschätze der Länder deutscher Zunge; Archi- 
tektur, II. Theil. Leipzig, bei Otto Spamer. 


Mit dem vorliegenden Bande (s. 1897, S. 413), der die Bau- 
kunst der Renaissance und der Neuzeit, soweit letztere als 
geschichtlich abgeschlossen betrachtet werden kann, behandelt, 
ist der erste, die Architektur umfassende Theil des Ebe’schen 
Führers zum Abschlusse gelangt. Der Verfasser theilt diesen 
Band seines als eine umfassende Uebersicht der deutschen 
Baudenkmale zu bezeichnenden Werkes nach den 6 Zeit- 
abschnitten der Früh- und Hochrenaissance, der Spätrenaissance 
(bis 1648), des Barockstils (bis 1720), des Rokoko (mit &ufBerem 
Zopfstil), des eigentlichen Zopfstils und Neuklassicismus, end- 
lich des 19. Jahrhunderts. Innerhalb dieser Zeitgrenzen werden 
die Baudenkmale, nach Laudschaften oder Städten geordnet, 
namhaft gemacht und kurz besprochen. Es ist das Ergebnis 
eines mit grofßer Sachkunde gepaarten unermüdlichen Fleifses, 
welches vor uns liegt; eine Denkmalstatistik von Alldeutsch- 
land in handlicher Form, zwar ohne zeichnerische Darstel- 
lungen, aber doch werthvoll für alle Kunstgelehrten und 
Kunstfreunde. Namentlich die Einleitungen zu den verschiedc- 
nen Stilabschnitten sind anschaulich und geistvoll geschrieben 
und lassen die architektonische Entwickelung in sehr lehr- 
reicher Weise auf dem Hintergrunde der gesammten Zeit-Kultur 
in die Erscheinung treten. So ist der Ebe’sche Kunstführer 
ein Werk von aufsergewöhnlicher Bedeutung. J. Stübben. 


Vergleichende Versuche über die Feuer- 
sicherheit gusseiserner Speicherstützen; 
Kommissions - Bericht, erstattet im Auftrage des 
Hamburger Senates. Hamburg 1897. O. Meisner. 


Nachdem schon 1894 im Auftrage des Hamburger Senates 
Versuche mit schmiedeisernen und hölzernen Speicherstützen 
angestellt waren, sind solche nun auch mit gusseisernen Stützen 
vorgenommen, wozu ein Betrag von 12000 A zur Verfügung 
gestellt wurde. Die vorliegende Denkschrift enthält einen 
ausführlichen Bericht über die Versuche, aus welchem wir 
folgende Schlüsse entnehmen: 

Ungeschützte, mit 500 ke/gcm belastete, gusseiserne Stlitzen 
verlieren ihre Tragfähigkeit, wenn sie eine Erwärmung auf 
700 bis 8500C., vermuthlich auf etwa .8009 C., erfahren haben, 
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während schmiedeiserne Stützen, mit 1000 K8/gem beansprucht, 
bei 600°C. ihre Tragfähigkeit verlieren. 

Die Widerstandsfähigkeit einer dem Feuer ausgesetzten 
gusseisernen Stütze ist auch wesentlich abhängig von der 
Wandstärke. 

Zweckmälßig angeordnete und aus gut schützendem Materiale 
bestehende Ummantelungen vermögen den Verlust der Trag- 
fähigkeit von gusseisernen Stützen selbst in einem starken 
Feuer langdauernd aufzuhalten. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den abnehmbar 
und den nicht abnehmbar ummantelten Stützen ist nicht fest- 
gestellt worden. 

Der mit erläuternden Darstellungen ausgestattete Bericht 
wird Allen, die mit derartigen Fragen zu thun haben, werth- 
voll sein. Keck. 





Preufsisches Baupolizeirecht, im Anschluss 
an die Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin 
vom 15. August 1897 für den praktischen Gebrauch 
dargestellt von Dr. jur. Constanz Baltz, 
Regierungsrath und Dirigent der Bauabtheilung 
des königl. Polizeipräsidiums zu Berlin. Berlin, 
J. J. Heine’s Verlag 1897. 

Das Baltz'sche Werk soll ein Handbuch sein zur Be- 
lehrung über die wichtigsten allerorten wiederkehrenden 
Fragen des Baupolizeirechts sowohl für die zur Verwaltung 
der Baupolizei im Preufsischen Staate berufenen Behörden, 
als für Bauherren, Baumeister und Bauunternehmer, Rechts- 
anwälte und Richter. Der Verfasser glaubt, dass die An- 
lehnung seiner Schrift an die neueste Berliner Baupolizei- 
Verordnung von besonderem Werthe sei, weil erfahrungsgemäls 
die Berliner Bauvorschriften von vorbildlichem Einflusse seien 
für das ganze Land. Das ist in der That im guten wie im 
bösen Sinne der Fall, und die Erläuterungen und Erörterungen 
eines im Berliner Baupolizeiwesen an hervorragender Stelle 
thätigen Verwaltungsbeamten sind deshalb von einleuchtender 
Bedeutung, obschon eine freimüthige Kritik von dem Verfasser 
nicht erwartet werden kann, übrigens auch nicht Zweck seiner 
Arbeit ist. Der Verfasser giebt im I. Theile die reichsrecht- 
lichen, im II. Theile die landesrechtlichen Bestimmungen und 
im III. Theile die Vorschriften des örtlichen Baupolizeirechts 
der Stadt Berlin und fügt ausführliche Erläuterungen bei. 
In Berlin theilt sich das örtliche Baupolizeirecht noch in die 
Vorschriften der örtlichen Strafsenbaupolizei, welche vom 
Oberbürgermeister, und in diejenigen der allgemeinen Bau- 
polizei, die vom königl. Polizeipräsidenten wahrgenommen 
werden. Zur Ergänzung der allgemeinen baupolizeilichen 
Vorschriften wird ferner eineReihe von Polizeiverordnungen über 
Sondergegenstände, so liber die Baugerliste, über 15 Arten neuerer 
Deckenbildungen, über Theaterbauten, Einfriedigungen u. dgl. 
mitgetheilt. Man hat beim Durchlesen das Gefühl, als ob in 
Berlin eher zu viel als zu wenig polizeilich geregelt werde, 
und als ob man davor warnen müsse, allzu leicht Berliner 
Vorschriften anf Provinzialstädte, deren Verhältnisse zuweilen 
von jener der Reichshauptstadt völlig verschieden sind, zu 
übertragen. Dies beeinträchtigt aber nicht den grofsen Werth 
der Baltz’schen Schrift, deren sachkundige, aufmerksame 
und erschöpfende Bearbeitung die vollste Anerkennung 
verdient. J. Stübben. 


Die Eisenbahn-Technik der Gegenwart, 
herausgegeben von Blum, Geh. Baurath, Berlin; 
von Borries, Regierungs- und Baurath, Hannover; 
Barkhausen, Geb. Regierungsrath und Professor 
an der Technischen Hochschule Hannover. I. Band: 
Das Eisenbahn-Maschinenwesen, 2. Abschnitt: Die 
Eisenbahn-Werkstätten; bearbeitet von v. Borries, 
Hannover; Grimke, Frankfurt a. M.; Troske, 
Hannover; Wagner, Breslau; Weifs, München; 





Zehme, Nürnberg. Preis 5,40 M. C. W. Kreidel 8 

Verlag, Wiesbaden. 

Die „Eisenbahn-Technik der Gegenwart“ (s. 1898, S. 184) 
nimmt in der Fachlitteratur einen hervorragenden Platz ein 
und verdankt diesen Erfolg der eingehenden und sorgfältigen 
Bearbeitung, welche die sämmtlichen bisher erschienenen 
Theile erkennen lassen. Mit dem jetzt vorliegenden Ab- 
schnitte wird der I. Band abgeschlossen. 

Das Werkstüttenwesen hat im Laufe der Zeit immer 
gröfsere Bedeutung angenommen, namentlich in Amerika und 
England, wo in den Werkstätten der grüfBeren Bahnverwaltungen 
Lokomotiven und Wagen auch gebaut werden, während in 
den übrigen Ländern die neuen Betriebsmittel in sonstigen 
Bauanstalten hergestellt und alle in Menge gebrauchten Theile 
von aufBen bezogen werden. Ueber die Eintheilung der Werk- 
stätten nach ihrer Ausdehnung, Zweckbestimmung und Aus- 
rüstung in Haupt-, Neben- und Betriebswerkstätten giebt der 
vorliegende Abschnitt, dem 119 'Textabbildungen und 2 litho- 
graphirte Tafeln in guter Ausführung beigegeben sind, nähere 
Auskunft, ebenso über die üblichen Grundrissformen unter 
Mittheilung ausgeführter Beispiele. Eingehend besprochen 
sind die Größßenabmessungen der Werkstättenräume und die 
Raumbemessung der einzelnen Abtheilungen, sowie die Aus- 
führung der Gebäude, deren Beleuchtung, Heizung und Lüftung, 
welcher wegen der entwickelten schädlichen Gase besondere 
Sorgfalt zu widmen ist. Im Weiteren wird die Einrichtung und 
Ausrüstung der Lokomotiv-Werkstätten und Kesselschmieden, 
sowie der Wagenwerkstätten und nothwendigen Werkzeug- 
maschinen und Werkzeuge besprochen. Die Antriebsweise 
ist in den meisten Fällen eine mechanische, in besonderen, 
durch die Raumvertheilung der zu betreibenden Werkstätten 
gebotenen Fällen auch eine elektrische. Ist die Dreherei in 
einem Raume vereinigt, so betreibt man sie am einfachsten 
und billigsten durch eine Dampfmaschine mit Wellenleitungen 
und Riemen. Die in anderen Werkstattsräumen befindlichen 
Werkzeugmaschinen, insbesondere diejenigen für Holzbearbei- 
tung erhalten in diesem Falle zweckmäßig elektrischen An- 
trieb, einzeln oder in kleinen Gruppen. 

In den Weichenwerkstätten werden beschädigte und aus- 
gewechselte Weichen wiederhergestellt und die nöthigen Er- 
satzstücke angefertigt. Sind sie mit Werkzeugmaschinen 
vollständig ausgestattet, so werden, um diese ausnutzen zu 
können, auch die neuen Weichen für den gewöhnlichen Be- 
darf hergestellt. Als Beispiel ist die Gesammtanordnung der 
Weichen-Werkstätte in Nippes bei Köln mitgetheilt. 

Die Unterhaltung der sämmtlichen mechanischen Anlagen, 
Drehscheiben, Schiebebühnen, Waagen, Lastkrahne, .Wasser- 
stationen usw. wird von der Bauwerkstätte besorgt, die nur 
wenig Raum erfordert, da die Arbeiter derselben vorwiegend 
auswärts beschäftigt sind. Für die Ausführung der nöthigen 
Arbeiten ist die Ausrüstung von Wagen zweckmäßig, die 
auch wohnlich eingerichtet und mit Betten versehen sind, 
damit die Leute keine Wirthshäuser aufzusuchen brauchen. 

Im 6. Kapitel werden Schmiede, GieíBerei und Kupfer- 
schmiede, deren Einrichtungen und Werkzeugmaschinen, die 
Werkzeuge und sonstigen Hülfsmittel derselben behandelt, 
ebenso im 7. Kapitel Tischlerei, Lackirerei und Polsterei. 
Der Reinlichkeit und Staubfreiheit wegen ist hier die Dampf- 
heizung jeder anderen vorzuziehen. In Lackirereien, wo im 
Winter die Wärme etwa 209 C. und der Luftwechsel ein guter 
sein soll, hat sich die von Amerika tibernommbne Sturtevant- 
Heizung und Lüftung bewährt. Textabbildung 1175 zeigt eine 
derartige Anlage. 

Der 2. Abschnitt schließt mit dem 8. Kapitel: Werk- 
stätten für elektrische Bahnen, die zweckmäfsig in der Nähe 
der Maschinenanlage eingerichtet werden. Eine Werkstatts- 
einrichtung für eine mittelgrolse elektrische Bahnanlage zerfällt 
in eine Wagenhalle, eine mechanische Abtheilung, eine solche 
für Arbeiten an Wagenkasten, die Schmiede, Glaserei und 
Klempnerei. Ein Beispiel zeigt Textabbildung 1186. ^ Becké. 
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Handbuch derIngenieurwissenschaften. Leipzig 
1897. W. Engelmann. 


Die Herstellung des „Handbuches der Ingenieurwissen- 
schaften" wurde unternommen nach Vollendung des von Heu- 
singer von Waldegg herausgegebenen Handbuches der 
speciellen Eisenbahntechnik. Erschienen sind früher die 
Bände I bis IV, u. zw. theilweise bereits in zweiter und dritter 
Auflage. Band I, welcher Vorarbeiten, Erd-, Grund-, Strafsen- 
und Tunnelbau behandelt, schloss sich früher dem vorge- 
nannten Heusinger'schen Handbuche für specielle Eisenbahn- 
technik ergänzend an. Dieses letztere hat aber seit 1882 in 
keinem seiner Theile eine neue Bearbeitung erfahren, und die 
Herausgeber des ,Handbuches der Ingenieurwissenschaften" ver- 
dienen daher Anerkennung, dass sie durch Verfassung eines 
5. Bandes, welcher den ,Eisenbahnbau" behandelt, eine bis- 
herige Lücke in ihrem vortrefflichen Werke ausgefüllt haben. 
Selbstverständlich musste und konnte nunmehr die Beziehung 
zu Heusingers Handbuche gelóst werden, indem Band I des 
Handbuches der Ingenieurwissenschaften eine Umarbeitung und 
Ergänzung erfuhr. Dasselbe bildet also jetzt ein völlig 
selbständiges Werk, von welchem die neu erschienenen Bände 
uns vorliegen, und zwar: I. Band, 2. Abtheilung: Erd- und 
Felsarbeiten, Erdrutschungen, Stütz- und Futtermauern, bear- 
beitet von Gustav Meyer und E. Häseler, heraus- 
gegeben von Gustav Meyer, Baudirektor in Osnabrück, und 
L. v. Willmann, Professor an der Technischen Hochschule 
zu Darmstadt. | 

In Berücksichtigung der neuen Verhältnisse sind in dem 
Kapitel über Erdbau nicht nur die Erdkörper der Eisenbahnen 
bezüglich ihrer Ausführung in Betracht gezogen, sondern auch 
bezüglich der Formen und Abmessungen ihrer Querschnitte, 
sowohl für Haupt- wie Nebenbahnen. Auch ist auf die in 
neuerer Zeit zu grölßerer Bedeutung gelangte Anwendung von 
Maschinen zur Gewinnung und Verladung der Bodenmassen 
näher eingegangen. Die Couvreux’schen Trockenbagger, 
zuerst Anfang der 60er Jahre in Betrieb gesetzt und beim 
Bau des Suezkanals und der Donauregulirung, sowie auf 
anderen Baustellen benutzt, haben im Laufe der Zeit manche 
Verbesserungen erfahren. Solche haben sich C. und H. Vering, 
sowie die Herren Vollhering und Bernhardt patentiren 
lassen. Die Lübecker Maschinenbau - Gesellschaft baut nach 
Ausweis der von ihr ausgegebenen Prospekte als Normalien 
3 Gröfsen von Exkavatoren, deren Leistungsfähigkeit in leichtem 
und mittelschwerem Boden 2000, 1500 und 750 cbm in 10 sttin- 
diger Arbeitszeit beträgt. Die Lübecker Bagger haben bei 
den Hafenbauten in Bremen, Hamburg und Warnemünde, bei 
den Bahnhofsbauten in Köln und Düsseldorf und dem Kaiser 
Wilhelm - Kanal Anwendung gefunden. Für letzteren sollen 
allein 38 Trockenbagger geliefert und mit ihnen über 
33 Mill. bm gefördert sein. 

Eine wesentliche Umarbeitung hat der Abschnitt über 
Fortbewegung des Bodens erfahren in Folge der gesammelten 
neueren Erfahrungen hinsichtlich der ausgedehnten Anwendung 
von Maschinen zum Ersatze der thierischen Kräfte. 


Dass unter besonderen Verhältnissen auch die Anwendung 
des Drahtseilbetriebes beim Erdbau von Nutzen sein kann, 
zeigt ein mitgetheiltes Beispiel aus neuester Zeit. Beim Bau 
der Nebenbahn von Lage nach Hameln, welche einen vor- 
springenden Kopf des Klütberges mittels eines Tunnels durch- 
setzt und dann die Weser auf einer eisernen Brücke tiber- 
schreitet, waren zur Herstellung des Dammes auf dem rechten 
Weserufer etwa 110000 cbm Boden erforderlich, von denen 
nach Lage der Verhältnisse 50000cbm aus dem kurzen Vor- 
einschnitte zwischen Tunnel und Weserbrücke entnommen und 
über die Weser befördert werden mussten. Die Inangriffnahme 
des Tunnels hing von dieser Bodenbeförderung ab, und da 
bis zur Fertigstellung der Brücke nicht gewartet werden 
konnte, eine hölzerne Arbeitsbrlicke aber zu hohe Kosten ver- 
ursacht hätte, so entschloss man sich zur Anlage einer Draht. 
seilbahn, über welche Näheres auf Seite 93/95 des Handbuchs I 


mitgetheilt wird. Bei der in Amerika häufig angewandten 
Erdbewegung mittels Schraper (scrapers) wird das Laden und 
Fortschaffen des Bodens mittels eines und desselben Geräthes 
durch Pferde verrichtet. Diesem Betriebe liegt die Absicht 
zu Grunde, da, wo Dampfkraft nicht verwendet werden kann, 
die grobe Arbeit des Lösens, Ladens und Fortschaffens des 
Bodens möglichst thierischen Kräften zuzuweisen und dabei 
den Boden nicht höher zu heben, als durchaus nothwendig ist. 
Nach den weiteren Angaben unterscheidet man Schlepp-, Rad- 
und Wagenschraper (s. 1891, S. 22). 

Im folgenden 4. Kapitel, welches gleichfalls in entsprechen- 
der Weise erweitert worden ist, werden die Erdrutschungen 
und die dagegen zu treffenden Mafsnahmen behandelt. Von 
besonderer Wichtigkeit für den in der Praxis stehenden Fach- 
mann sind die zahlreichen Beispiele von Rutschungen in Ein 
schnitten, sowie von Dammrutschungen. 

Das 5. vom Geh. Hofrath und Professor an der Technischen 
Hochschule in Braunschweig E. Häseler bearbeitete Kapitel 
über Stütz- und Futtermauern wird eingeleitet mit den zwei 
bisher gebräuchlichen Verfahren zur Ermittelung der Grifse 
des Erddrucks auf eine Stützwand, der „Lehre vom Erdprisma 
des grifsten Druckes“ und der „Lehre vom Erddruck im un- 
begrenzten Erdkürper". Den Schluss bilden Bemerkungen tiber 
den Baustoff und die Bauausführung, sowie Mittheilungen über 
mehrere ausgeführte Stütz- und Futtermauern, sowie von 
Mauern für Thalsperren. Für die Vorzüglichkeit und Voll- 
ständigkeit der Abhandlung bürgt schon der Name des Ver- 
fassers. 

V. Band: Der Eisenbahnbau, herausgegeben von F. Loewe, 
Professor an der Technischen Hochschule zu Miinchen, und 
Dr. H. Zimmermann, Geh. Ober-Baurath und vortragender 
Rath im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Berlin. 

Erste Abtheilung: Einleitung und Allgemeines; Bahn und 
Fahrzeug. Bearbeitet von Alfred Birk und Franz Kreuter. 

Zweite Abtheilung: Berechnung, Konstruktion, Ausführung 
und Unterhaltung des Oberbaues. Bearbeitet von Hermann 
Zimmermann, Alfred Blum und Hermann Rosche. 


Die weiteren Abtheilungen sollen in kürzeren Zwischen- 
räumen folgen, so dass der 5. Band in nicht allzulanger Frist 
vollständig sein wird. Er umfasst in acht Abtheilungen und 
achtzehn Kapiteln den gesammten Eisenbahnbau, jedoch mit 
Ausschluss der Vorarbeiten, des Unterbaues und des Tunnel- 
baues, welche Stoffe schon im 1. Bande des Handbuchs der 
Ingenieurwissenschaften Berücksichtigung gefunden haben. 
Lokomotiven und Wagen sind in allgemeinen Zügen behandelt 
und die Grundformen der verschiedenen Fahrzeuge in Tabellen, 
welche die Hauptabmessungen enthalten, angegeben. Die 
Mittheilungen über die geschichtliche Entwickelung der Eisen- 
bahnen, der Dampffuhrwerke und des Oberbaues, sowie die 
Berücksichtigung der Neuerungen und Fortschritte, die auch 
in letzter Zeit gemacht worden sind, lassen das Werk geeignet 
erscheinen sowohl zum Studium für den angehenden Tochniker, 
wie auch als Rathgeber für den ausführenden Ingenieur. 

Die sorgfältige Bearbeitung, welche die vorliegenden Ab- 
theilungen des 5. Bandes zeigen, sichert demselben in Fach- 
kreisen dieselbe freundliche Aufnahme, welche die früher er- 
schienenen Bände gefunden haben. Becké. 


Fortschritte der Ingenieurwissenschaften; 
2. Gruppe, 5. Heft: Bewegliche Brücken, von 
Prof. Wilh. Dietz (München) — 7. Heft: Ge- 
wölbte Brücken, vom Präsidenten Karl 
vonLeibbrand (Stuttgart). Leipzig 1897. Wilh. 
Engelmann. 

Das Ziel dieser Fortschritte, das Neueste und Beste der 
betreffenden Fachrichtung dem austibenden Ingenieur zu bieten, 
dürfte in beiden Heften vortrefflich erreicht sein. Beztiglich 


des Heftes 5 wird in der Vorrede gesagt, dass es mit grofsen 
Schwierigkeiten verbunden gewesen sei, den umfangreichen 
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Stoff in dem zur Verfügung gestellten Raum unterzubringen; 
und allerdings wird wohl mancher Leser dem Wunsche Aus- 
druck geben, es möchte diese oder jene Zeichnung etwas 
grüfser ausgefallen sein. Andererseits ist die in Heft 5 durch- 
geführte Regel, alle Figuren in den Text zu setzen, dankbar 
anzuerkennen, und mittels eines Vergrifserungsglases kann 
man denn auch aus den kleinen Figuren sehr viel entnehmen. 
Alle bedeutenderen beweglichen Brücken seit 1886 findet man 
dargestellt oder doch wenigstens in den Litteraturnachweisen 
angeführt oder auszugsweise beschrieben. 

Für die gewölbten Brücken hätte man wohl kaum einen 
geeigneteren Bearbeiter finden können als den am 14. März 1898 
leider verstorbenen Verfasser des 7. Heftes, der sich ja um 
die neuzeitliche Förderung des Steinbrückenbaues in Deutsch- 
land die gröfsten Verdienste erworben hat, aber gleichwohl 
auch abweichenden Bestrebungen volle Gerechtigkeit angedeihen 
lässt. In diesem Hefte war es nicht möglich, die Zeichnungen 
sämmtlich in den Text zu bringen; die Bauwerke nehmen sich 
auf den Steindrucktafeln sehr schön und vornehm aus. Keck. 


Hilfstabellen für die Berechnung eiserner 
Träger mit besonderer Rücksichtnahme auf Eisen- 
bahn- und Strafsenbrücken; von Baurath Stöckl 
und Oberingenieur Hauser; Z. Aufl. Wien 1898. 
Spielhagen & Sehurig. (Preis 14 M.) 


Das Buch enthält zunächst eine wissenschaftliche Ein- 
leitung über Balken auf 2 Stützen mit ständiger und beweg- 
licher Belastung, über Trägheitsmomente, Centralellipse u. dgl. 
Dann folgen Tabellen über die Trägheitsmomente von Gurt- 
platten verschiedener Stärke bei verschiedenen Trägerhöhen, 
von Winkeleisen der gängigsten Grifsen und von Stehblechen bei 
verschiedenen Trägerhöhen. Auch für einzelne Winkeleisen, 
T-Eisen, T- Eisen, [-Eisen, -Eisen u. dgl. sind die 
wichtigsten Querschnittsgrüfsen gegeben. Den Schluss bilden 
die neuesten Österreichischen, preufßischen und bairischen Ver- 
ordnungen für Brücken. 

Das Werk dürfte Ingenieuren, die sich häufig mit Brücken- 
entwürfen zu beschäftigen haben, gewiss von Nutzen sein. 

Keck. 


Tabellen zur Berechnung der Trägheits- 
momente von Balkenquerschnitten; vom 
Ing. B. Person. Zürich 1897. E. Speidel. 
(Preis 2 M.) 


Tabellen, welche das Ziel verfolgen, das Trágheitsmoment 
eines beliebigen Trügerquerschnittes unmittelbar zu liefern, 
werden fast immer sehr umfangreich. Die hier vorliegenden 
Tafeln enthalten nur !455-h? für 5—1 bis 10 und A=1 
bis 100,0, erlauben also die Zusammensetzung der gewünschten 
Zahlengröfse mittels einfacher Addition. Keck. 





Traité des machines à vapeur, rédigé con- 
formement au programme du cours de machines à 
vapeur de l'école centrale, par Alheilig et 
Camille Roche. Paris, Gauthier -Villars 
et fils. 


Das umfangreiche Werk umfasst zwei Bände von zu- 
sammen 1164 Seiten und enthält mehr als der Titel besagt, 
denn es werden nicht nur dic Dampfmaschinen, sondern tiber- 
haupt alle Würmekraftmaschinen botrachtet. Der erste Theil 
zerfállt in 9 Hauptabschnitte, von welchen der erste die 
theoretische Thermodynamik und ihre Anwendungen umfasst. 
Die wichtigen Fragen bezüglich des Einflusses der Cylinder- 
wandungen und der Dampfmäntel sind dabei etwas dürftig 
behandelt. Die folgenden Abschnitte handeln von der Kon- 
struktion und Berechnung der Dampfmaschinen, den Indikatoren, 
Bremsen, Steuerungen, Kondensations- und Speisevorrichtungen. 


Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 
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Der zweite enthält, in 7 Hauptabschnitte getheilt, zunächst 
die Berechnung und Konstruktion der Schwungräder und der 
Regulatoren, sodann die Beschreibung der einzelnen Arten 
der Dampfmaschinen. Dabei werden die Lokomotivmaschinen 
sehr knapp, die Schiffsmaschinen ziemlich eingehend betrachtet. 

Es folgen dann die Heilkluft-, Gas- und Petroleum -Kraft- 
maschinen. Die hier beschriebenen Konstruktionen sind zum 
Theil veraltet. 

Die letzten Kapitel sind den Schmiervorrichtungen, dem 
Zusammenbauen der Maschinen, der Anstellung von Ver- 
suchen, sowie der Besprechung von Lieferungsbedingungen 
gewidmet. Den Schluss bilden verschiedene Hilfstafeln. 

Wenn auch einzelne Erörterungen etwas dürftig gehalten 
sind, so bieten dafür andere viel Bemerkenswerthes, und es 
ist der Eindruck, den wir von dem &üufberst reichhaltigen Werke 
gewonnen haben, im Allgemeinen ein günstiger; besonders für 
das Studium der Dampfmaschine kann es wohl von Nutzen 
sein und der Beachtung empfohlen werden. 

Die Ausstattung ist höchst lobenswerth. Durch 691 in 
den Text gedruckte, durchweg deutliche und klare Figuren 
wird der letztere erläutert. 

Das Werk bildet übrigens einen solbständigen Theil des 
Sammelwerkes: 

Encyclopédie industrielle, fondée par M. C. Lechalas, 
Inspecteur général des ponts et chaussées ete. W. Riehn. 


Cours de mécanique appliquée aux machines, 
professé a l'école speciale du génie civil de Gand, 
par J. Boulvin, Ingénieur honoraire des ponts 
et chaussées. Ingénieur des constructions maritimes 
de Vétat belge, ete. — 6° Fascicule: Locomotives 
et machines marines. Paris. E. Bernard 
et Cie. 1898. 


Das Buch bildet emen Theil des im Titel benannten 
grolsen Sammelwerkes, und zwar einen selbständigen mit der 
Einschränkung, dass bezüglich der speciellen Berechnung der 
Dampfmaschinen und der Konstruktion ihrer Steuerungen auf 
vorhergehende Bände (oder auf andere geeignete Werke) ver- 
wiesen werden muss. 

Die gröfste Hälfte des Buches ist den Lokomotiven ge- 
widmet, welche in neun Hauptabschnitten betrachtet werden. 
(Geschichte und allgemeine Anordnung, Mechanik der Loko- 
motiven, Dampferzeugung, Rahmen und Räder, Motoren, 
Tender, Lokomotivtypen, Maschinen für Berg- und Seilbahnen, 
und schliefslich Schwebebahnen.) : 

Einige kleine Unrichtigkeiten sind hin und wieder zu 
bemerken. So ist uns z. B. eine Formel von Fink für den 
Zugwiderstand, welche auf den preufsischen Staatsbahnen 
benutzt werden soll, nicht bekannt. Auch die Angabe 
(Seite 185) über die Einführung des Compoundsystems bei 
den Lokomotiven ist ungenau. Als v. Borries an die 
Konstruktion seiner Compoundlokomotiven herantrat, hatte 
Mallet erst sehr wenige Maschinen ausgeführt, und von 
Versuchen in Russland war damals nichts bekannt. 

Die Schiffsmaschinen sind in zwei Hauptabschnitten be- 
handelt (Antrieb der Schiffe: Maschinenanlagen einschl. der 
Kessel und der  Treibapparate) ^ Im ersten Abschnitt 
interessirt besonders die Herleitung des Gesetzes der korrespon- 
direnden Geschwindigkeiten nach Reech aus dem Jahre 1852. 
Auf die Bedenken gegen diese Herleitung einzugehen, wiirde 
hier zu weit führen, übrigens wird Seite 263 unten die voraus- 
sichtlich angenähert richtigste Methode zur Ermittelung des 
Schiffswiderstandes nach Modellen angegeben. Bei den 
Dampfkesseln sind auch die neueren Wasserrohrkessel berlick- 
sichtigt, dagegen ist die Beschreibung der Maschinen nur 
auf solche für Handelsschiffe beschränkt. 

Das Werk enthält 293 in den Text eingedruckte Figuren 
und 6 Tafeln; viele Hinweise auf die zu benutzende Litteratur 
sind vorhanden. Behufs Erlangung einer allgemeinen Ueber- 
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sicht über die behandelten Gegenstände und die rechnerischen 
Grundlagen der Konstruktionen kann das Werk, unter Beachtung 
der angeführten Einschränkungen, wohl mit Vortheil benutzt 
werden. Die Ausstattung des Buches ist gut. W. Riehn. 


Die Motoren füt-Gewerbe und Industrie. Dritte 
vollständig neu bearbeitete Auflage der Motoren 
für das Kleingewerbe von Alfred Musil, 
o. 6. Professor an der K. K. technischen Hoch- 
schule in Brünn. Mit 138 eingedruckten Abbildungen. 
Braunschweig, Vieweg u. Sohn. 1897. 

Das höchst nützliche Werk soll, wie es in der ersten 

Auflage (18:8) hiefs, dem Fachmann ein Bild des Gegenstandes 


in seiner heutigen Entwickelung bieten, dem Kleinindustriellen 
und Gewerbsmanne die Gelegenheit geben, sich über das 


gründlich unterrichten zu können, was ihm für seine Ver- 


hältnisse zu wissen erwünscht ist. Diesem Programme ist 
auch die vorliegende dritte Auflage. getreu geblieben; die- 
selbe bietet sonst aber eine vollstündige Neubearbeitung des 
Stoffes dar, die besonders durch die grofBartige Entwickelung 
der Würmekraftmaschinen nothwendig gemacht wurde. 

Die Klein-Dampfmaschinen sind auch jetzt aus den frliher 
angegebenen Gründen nicht aufgenommen. Bei den Wasser- 
kraftmaschinen ist mit Recht die unter dem Namen „Pelton- 
Rad“ bekannte Turbine eingefügt worden. Den gröfsten Raum 
nekmen die Wärmekraftmaschinen ein, und zwar die Gas-, 
Benzin- und Petroleummotoren, von denen die. neuesten Aus- 
führungen der für den eigentlichen Gewerbebetrieb bestimmton 
Konstruktionen der hervorragendsten Fabriken betrachtet 
wurden. Neu hinzugefügt ist hier der „Diesel-Motor“. Für 
den Fachmann ist das jedenfalls sehr interessant, ob aber der 
eigentliche Gewerbestand von diesem Motor überhaupt Nutzen 
ziehen wird, muss doch erst abgewartet werden. Der reich- 
haltige Stoff ist überall in klarer und einfacher Weise be- 
handelt, und wir sind überzeugt, dass sich das Werk in seiner 
jetzigen Bearbeitung wiederum viele Freunde erwerben wird. 
Wir möchten es den betheiligten Kreisen auf das Wärmste 
empfehlen. 

Die Ausstattung entspricht der lobenswerthen Gewohnheit 
des bewährten Verlages. W. Riehn. 


Dr. Holde, die Untersuchung der Schmier- 
mittel und verwandter Produkte der Fett- und 
Naphta-Industrie. Berlin, Jul. Springer, 1897. 


Die Schmiermittel sind wichtige Erzeugnisse der chemischen 
Industrie geworden, insonderheit die Mineralschmieröle, von 
denen Deutschland 1896 für 13,6 Mill. Æ einführte. Verfasser, 
welcher als Vorsteher der Abtheilung für Oelprüfung an der 
Kgl. mechanisch -technischen Versuchsanstalt zu Charlotten- 
burg sich seit Jahren mit dem Studium der Schmiermittel be- 
schäftigt und sich um die Ausbildung der Untersuchungs- 
methoden sehr verdient gemacht hat, bespricht die verschiedenen 
Mineralöle, pflanzlichen Oele, die konsistenten Schmiermittel, 


die Werkzeugmaschinenóle usw. und giebt aufBer den all- ` 


gemeinen uud speziellen Untersuchungsmethoden auch Mit- 
theilungen über die Herstellung und den technischen Werth 
der einzelnen Präparate, woraus viele Fachgenossen will- 
kommene Belehrung schöpfen werden. H. Ost. 


Statik für Baugewerkschüler und Bau- 
gewerksmeister; vom Reg.-Baumeister Karl 
Zillich; erster Theil: Graphische Statik. Berlin 
1898; Wilh. Ernst & Sohn. (Preis 1,20 M.) 


Das kleine Buch mit nur 67 Seiten aber 100 Abbildungen 
diirfte seinem Zwecke vortrefflich entsprechen. Keck. 





Die elastischen Bogenträger, ihre Theorie und 
Berechnung, entsprechend den Bedürfnissen der Praxis, 
mit Berücksichtigung von Gewölben und Bogen. 
fachwerken ; von Dr. Jakob J. Weyrauch, Professor - 
an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Zweite 
vollständig neu bearbeitete und mit zahlreichen 
Beispielen versehene Auflage. München 1897, 
Theodor Ackermann. X u. 313 S. mit 166 Abb. 
(Preis 9 Mk.) | 


Das vorliegende Buch bildet eine ganz wesentlich erweiterte 
und vollständig umgearbeitete Auflage der früher (1879) von 
dem Verfasser erschienenen „Theorie der elastischen Bogen- 
träger“. Es enthält die rein rechnerischen Lösungen aller bei 
der Berechnung der verschiedenen Arten von Bogenträgern 
auftretenden theoretischen Aufgaben, während auf zeichnerische 
Verfahren gar nicht eingegangen ist. Der erste Abschnitt 
giebt allgemeine Beziehungen, wobei die Gleichungen für die 
Schnittkräfte, Schnittmomente, die Kämpferdrucklinie und ihre 
Umhüllungslinie, die Spannungen, Formiünderungen abgeleitet 
und die Lastanordnungen fiir die Grenzwerthe der verschiedenen 
Grüfsen untersucht werden. Der zweite Abschnitt be- 
handelt die besonderen Bogenarten, als da sind die Bogenträger 
mit drei, zwei Gelenken und ohne Gelenk, die Gewölbe, Bogen 
mit Zugstange, kontinuirliche Bogen und Bogenfachwerke. 
Die Ableitung der hier benutzten Ausdrücke für die auftreten- 
den statisch unbestimmten Gröfsen (Stützwiderstände, Form- 
änderungen) findet sich erst im folgenden dritten Abschnitte, 
eine Anordnung, die wenig gebräuchlich ist und vom Ver- 
fasser wohl nur deshalb gewählt wurde, um den praktischen 
allgemeinen Rechnungsgang voranzustellen, zumal die genauere 
Ableitung der Formeln für die statisch unbestimmten Größen 
z. Th. ziemlich umständliche Rechnungen erfordert, deren 
Voranstellung manche Leser vielleicht vom weiteren Studium 
des Buches abhalten könnte. Besonderes Augenmerk schenkt 
der Verfasser der Berechnung der Gewölbe als elastische 
Bogenträger, da die werthvollen Versuchsergebnisse . des 
österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins über die 
Widerstandsfähigkeit und die Formänderungen verschieden- 
artiger Gewölbe gezeigt haben, dass sich diese im Allgemeinen 
wie elastische Bogenträger verhalten und die Ergebnisse mit der 
bisher meist üblichen Berechnung unter der mehr willkürlichen 
Annahme einer passenden Stützlinie nicht gut in Einklang zu 
bringen sind. Der Verfasser empfiehlt bei dieser neueren Be- 
rechnung bei grofsen Gewölben auch den Einfluss der Temperatur- 
änderungen wnd etwaiger Widerlagerbewegungen auf die 
Spannungen zu beachten und die unglüinstigsten Belastungen 
wenigstens für einige Lagerfugen ebenso wie bei eisernen 
Bogenträgern zu bestimmen (8. 129). Mit Rücksicht auf den 
geringeren Einfluss der Verkehrslast im Vergleiche zu der 
stets wesentlich größseren Eigenlast könnte man sich auch mit 
der Untersuchung der Wirkung folgender Belastungen für eine 
Bogenhälfte begnügen: 1) Feste Last allein, 2) Verkehrs- 
belastung des ganzen Bogens, 3) und 4) Verkehrsbelastung 
der linken bezw. rechten Bogenhälfte. Bei dem für diese Be- 
lastungen berechneten Wölbbogen der 65m weit gespannten 
Pruthbrücke bei Jaremeze mit 18,12 m Pfeilhöhe (S. 114 u. f.) 
erkennt man, dass die Anwendung der einfacheren Formeln 
bei Annahme parabelförmiger Achse nur bei sehr flachen 


Bögen statthaft ist, und im andern Falle die Berechnung auf 


Grund der wirklichen Bogenachsenform durchgeführt werden 
muss, sofern die Rechnungsergebnisse auf genügende Ge- 
nauigkeit Anspruch erheben sollen. Da durch die Anwendung 
von Gelenken bei Gewölben die Voraussetzungen der Theorie 
in Wirklichkeit am leichtesten erfüllt werden können, em- 
pfiehlt sich diese Art der Ausführung besonders bei grofsen 
gewölbten Brücken, zumal sich die Einführung solcher .Ge- 
lenke in verschiedenen Fällen bei kühnen Ausführungen bisher 
gut bewährt hat. Viele Zahlenbeispiele, die sich zumeist 
auf ausgeführte Bogenbrücken beziehen, erläutern die An- 
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wendung der gegebenen Formeln zur Berechnung gesuchter 
Größen (Stützwiderstände, Spannungen, Formänderungen usw.) 
und zeigen vielfach durch Vergleiche die Zulässigkeit gewisser 
vereinfachenden Rechnungsannahmen. Als ein Beispiel, welche 
mannigfachen Vergleiche der Verfasser angestellt hat, móge 
dienen, dass eine Untersuchung der Temperaturspannungen bei 
der Coblenzer Rheinbrücke (S. 191) ergeben hat, dass diese 
Temperaturspannungen (ohne Wirkung von Lasten) unter der 
Annahme  eingespannter (statt der wirklich vorhandenen 
gelenkartigen) Enden für einen Temperaturunterschied von 800 
gegen die Normaltemperatur grüfBer würden als die beim 
Brückenentwurfe zulässige Beanspruchung. Der dritte Ab- 
schnitt enthält die Ableitung statisch unbestimmter Gröfßsen, 
besonders derjenigen Formeln, die in dem vorhergehenden 
Abschnitte bereits angewandt wurden. Der Verfasser will 
hierbei möglichst genau vorgehen und nimmt doch bei der 
Ableitung des Horizontalschubes H des symmetrischen Parabel- 
bogens mit zwei Gelenken (S. 196) bei der Berticksichtigung 
der Normalkräfte statt der Parabelform vorübergehend eine 
Kreisform (m. Halbmesser r) an. Dies ist für flache Bogen 
(m. Pfeilhöhe f) wohl zulässig; der so erhaltene Beiwerth 
—f \2 
t= 5 = ( — 2 ) der in der Formel für H den Einfluss 
der Normalkräfte ausdrückt, darf jedoch, bei genauer Rechnung 
nicht für steile Bogen angewandt werden. Der mathematisch 
genaue Ausdruck für e ergiebt sich nach dem Unterzeichneten 
15 J 
(‘=> ج7‎ wobei o= 
Richtungswinkel der Kämpfertangente gegen die Wagerechte, 
also tgp) = “er = if und 7 = Spannweite. Ist die Pfeil- 
'höhe f= lj] — Halbmesser r des die Parabel ersetzenden 
Kreisbogens, so ergiebt sich nach Weyrauch « — 0 (S. 199, 256), 


während die genauere Formel ergiebt: tg o, =2, Po = 1,11, 


2 ہے 

also Po :tg po =0,55 anstatt ( d S f )=0. Der Einfluss dieses 
hiernach veränderten Werthes von e auf den Horizontalschub 
ist aber meist gering. Die allgemeinen, wichtigen Ergebnisse 
der berechneten 44 Beispiele sind in kurzer, übersichtlicher 
Form in 8 36 zusammengestellt. Den Schluss des Buches 
bildet ein 49 Seiten enthaltender Auszug der Berechnung 
der Künig Karls- Brücke über den Neckar zwischen Stuttgart 
und Cannstadt, wobei die Reduktion der Normaltemperatur 
auf die Stuttgarter mittlere Temperatur durch Herstellung 
einer durch die Sonnenwärme erzeugten künstlichen Ueber- 
höhung der Bogen beachtenswerth ist. Als Anhang findet sich 
ein bei der vorliegenden Anordnung des Stoffes recht noth- 
wendiges Buchstaben- und Wortverzeichnis zur leichteren Auf- 
findung eines gesuchten Gegenstandes. — Da die Anwendung 
großser eiserner Bogenbrücken wegen ihrer schönen äuflberen 
Wirkung in neuerer Zeit recht zugenommen hat und zugleich 
das Erfordernis an Schärfe der Berechnungen entsprechend 
dem Fortschritte der Theorie größer geworden ist, wird das 
vorliegende, mit grofsem Fleifse bearbeitete und auf dem 
besonderen Gebiet ausführliche Buch, besonders wegen der 
vielfachen Vergleiche der Ergebnisse genauer und vereinfachter 
Rechnungsverfahren, den Studierenden ebenso wie den aus- 

führenden Ingenieuren recht willkommen sein. Rob. Land. 





in einfacherer Gestalt zu: 





Lexikon der gesammten Technik und ihrer 
Hülfswissenschaften; herausgegeben von Otto 
Lueger im Verein mit Fachgenossen; Abth. 26—30. 
Stuttgart 1897. Deutsche Verlagsanstalt. 


In diesen Abtheilungen (vgl.1897, S. 629) kommen umfang- 
reichere Abhandlungen vor tiber Leder, Lokomotiven, Loko- 
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motivschuppen, Luftseilbahnen, Maschinenbohrer, Nähmaschinen, 
Nagelfabrikation, Nietverbindungen, Nivelliren, Nutzhölzer, 
Oberbau der Eisenbahnen, Papierfabrikation, Planimeter, 
Pumpen. . Keck. 


Die Moment-Photographie; von Ludwig David. 
Halle a. S. 1898, Wilh. Knapp. 


Da die photographische Literatur sich bisher nur abriss- 
weise mit der Momentphotographie beschiftigt hat, stellte 
sich Verfasser die Aufgabe, alle Elemente zu einem zusammen- 
hingenden Ganzen zu vereinen, welche die Momentphoto- 
graphie als solche beeinflussen und in ihrer Gesammtheit ein 
treues Bild -von derselben geben. Diese Aufgabe erscheint 
in dem vorliegenden Buche in der Weise gelóst, dass die 
experimentellen Methoden behandelt. sind, welche in der 
Praxis der Momentphotographie benutzt werden. Die Be- 
handlungsweise des Stoffes ist so elementar, dass ein Jeder 
sich zurechtfindet. Es wird beschrieben: Die Bestimmung der 
Lichtempfindlichkeit von Trockenplatten (Warnecke’s und 
Vogel's Sensitometer) Die Entwickelung von Momentauf- 
nahmen (Angabe der Recepte und des Gebrauches für eine 
Reihe erprobter Entwickler). Dann folgt ein Kapitel über 
Objektive und die experimentelle Prüfung derselben. Eine 
sehr eingehende Behandlung erfahren die Momentverschliisse 
der verschiedensten Konstruktionen; die Bestimmung der Be- 
lichtungszeit und der Leistungsfähigkeit ist ausführlich dar- 
gestellt. Es folgt ein Abschnitt über die gebräuchlichsten 
Moment-Cameras, welche eingehend beschrieben werden. 
Für Objektive, Momentverschlüsse und Cameras wird je eine 
Zusammenstellung erprobter Typen gegeben, in der aufser 
einer kurzen Charakterisirung der Preis und die Bezugsquelle 
eines jeden Exemplars angegeben ist. 

In einem weiteren Kapitel behandelt Verfasser die Serien- 
Moment-Photographie, die Apparate von O. Anschütz, Kohl- 
rausch, Marey; der Kinetograph und das Kinetoskop von 
Edison und der Kinematograph der Gebr. Lumiére werden 
eingehend beschrieben. Reproduktionen von Photographien, 
welche mit den einzelnen Apparaten aufgenommen sind, 
erläutern deren Leistungsfähigkeit.‘ Den Schluss bildet die 
Darstellung der Arbeiten von Mach und Boys über die 
Photographie fliegender Geschosse und der durch sie 
erzeugten Luftwellen mit einer reichhaltigen Wiedergabe von 
Geschossphotographien. 

Die knappe, aber sehr klare Darstellung, die erschöpfende 
Behandlung des Gegenstandes, die kritische Bearbeitung der 
experimentellen Methoden, die reichhaltige und sachgemälke 
Ausstattung mit Skizzen und Reproduktionen von Photo- 
graphien werden dem Werke gewiss viele Freunde erwerben. 

Dr. Paschen. 


Lehrbuch der ebenen und sphärischen 
Trigonometrie; zum Gebrauche beim Selbst- 
unterricht und in Schulen besonders als Vor- 
bereitung auf Geodäsie und sphärische Astronomie; 
bearbeitet von Professor Dr. E. Hammer. 2. um- 
gearbeitete Auflage. Stuttgart 1897, Metzler. 
(1,40 M.) = 
Dieses Lehrbuch ist hauptsächlich zur Vorbereitung auf 

die Geodäsie und sphbärische Astronomie bestimmt. Deshalb 

enthält die ebene Trigonometrie aufser Anwendungen auf die 

Abgaben und Geometrie auch noch die grundlegenden Gegen- 

stände aus dem Vermessungswesen, während der sphärischen 

Trigonometrie noch die Grundzüge der sphärischen Astronomie 

angefügt sind. Durch zahlreiche Zusätze ist der Umfang von 

312 Seiten der ersten Anflage auf 572 Seiten angewachsen. 

Petzold. 


Verlag und Druck: Gebrüder Jänecke in Hannover. 
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Bauwissenschaftliche Mittheilungen. 


Der Neubau der Reichsbank in Hannover. 


Von Landbauinspektor Hasak in Berlin. 


(Hierzu Bl. 9.) 


Die Geschäfte der Reichsbank in Hannover waren 
dergestalt angewachsen, dass ein Neubau unumgänglich 
Das an der Georgstra&e' erworbene neue Grund- 
stück eignete sich hierzu vortrefflich: gute Geschäftslage 
und dabei doch etwas abseits vom großen Verkehr. 


Das Bedürfnis der Reichsbank erfordert einen großen 
Geschäftssaal (im hohen Erdgeschoss am passendsten ge- 
legen), welcher Beamte und Publikum in einem gut 
übersichtlichen Raume vereinigt; daneben ein Zimmer fir 
den Direktor, ein Werthgelass und Nebenräume für Kleider, 
Aborte u. dergl. 


Außerdem sind zwei Wohnungen für die beiden Vor- 
standsbeamten nöthig, deren Lage sich von selbst im 
ersten und zweiten Stock über dem Geschäftssaal ergiebt, 
und eine kleinere Wohnung für einen Kassendiener neben 
dem Werthgelass zur Bewachung desselben. 


Da ferner die Beamten vorzugsweise an Doppel- 
pulten arbeiten, welche mit den Sitzen zusammen un- 
geführ einen Raum von 3,0 bis 3,50” Breite erfordern, 
so ergiebt sich hieraus eine ebensolche Achsenweite der 
Fenster, und die Bearbeitung der Aufgabe führt daher 
bei fast sämmtlichen Reichsbankbauten zu ähnlichen 
Lösungen. 

Es würde irrig sein, die Achsweite der Fenster im 
großen Geschäftssaal nicht durch das Bedürfnis, sondern 
durch die künstlerische Willkür bestimmen zu wollen. 
Dies rächt sich hinterher bitter. In der alten Reichs- 
bank zu Berlin war die Achsweite „monumental“, d. h. 
4,50 ™, bei recht kleinen Fenstern. Die Pulte wurden 
natürlich an die Fenster gesetzt. Zwischen denselben 
verblieb ein unbenutzter Raum. Als die Geschäfte an- 
wuchsen, schob man neue Tische in diesen Raum hinein, 
die fast immer auf künstliches Licht angewiesen waren. 

Man findet so oft bei den heutigen Rathhaus- 
Konkurrenzen diesen selben Mangel. Die Fensterachsen 
der Hauptfront, welche nicht blos Säle birgt, werden 
vielfach ganz willkürlich meistens in stark tbertriebenen 


Abmessungen angeordnet, so dass die Unzweckmäßigkeit 
gleich von vorn herein klar ist, ganz abgesehen davon, 
dass die zu großen Verhältnisse des Neubaues meist nicht 
zu der Umgebung stimmen wollen. 


Ferner ist die alt erprobte Einrichtung der Reichs- 
bank beibehalten worden, dass die Beamten an den 
Fenstern arbeiten, dass demgemäß der Geschiftssaal 
mindestens von zwei Seiten Licht erhält und dass das 
Publikum in der Mitte zwischen den Zahltischen — ohne 
Oberlicht — verkehrt. 

Das Publikum hat nur wenige Unterschriften zu 
leisten und verweilt nur kurze Zeit in dem Saal; für 
dieses genügt die nicht besonders beleuchtete Mitte völlig. 
Den Beamten kann dagegen nicht genug Licht durch 
weite Fensteröffnungen gegeben werden. 


Häufig findet sich bei Banken für das Publikum ein 
prächtig beleuchteter Oberlichtraum in der Mitte an- 
geordnet, während die Beamten zu dessen Seiten und an 
den kleinen „Palastfenstern* recht ktmmerlich unter- 
gebracht sind. 


Da ferner der große Geschäftssaal ungezwungen nur 
von einer Seite aus zugänglich sein kann, so liegt der 
Eingang seitlich. Das Direktorzimmer erheischt kaum 
eine Betonung in der Fassade, weil es ebenfalls ein Ge- 
schüftsraum wie der Saal ist; es wurde deshalb auch von 
jedem Risalit abgesehen. 


An der Straße ist ein kräftiger Vorsprung solcher 
Risalite so wie so unzulässig; daher dürfte es immer 
besser sein, die ununterbrochene Achsentheilung durch- 
zuführen, als durch schwächliche, aufgezwungene Risalite 
kleine Verhältnisse noch kleinlicher zu gestalten. Denn 
unter den kleinlichen knappen Verhältnissen der öffent- ` 
lichen Bauten leidet wohl unsere Architektur am 
meisten. 

Dies sind die Erwägungen und Gründe gewesen, aus 
denen die in den Abb. 1 und 2 dargestellte Grundriss- 
bildung entstanden ist. 
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Eisenbahn-Vorarbeiten. 


Von Prof. Jordan in Hannover. 


Eine Reform des geodätischen Theiles der Preußi- 
schen Eisenbahn-Vorarbeiten ist in den letzten Jahren von 
verschiedenen Seiten angeregt worden. Wir eitiren z. B. 
Centralblatt der Bauverwaltung 1895, 8. 96; Gelbcke, 
Wie macht man Eisenbahn - Vorarbeiten ? 1895, S. 402 
bis 404; Schepp, Eisenbahn - Vorarbeiten in ihrer Ab- 
hüngigkeit von der Landesaufnahme, 1896, S. 477—478; 
Jordan, Eisenbahn- Vorarbeiten im Anschluss an die 
Landesaufnahme ; ferner Glaser's Annalen für Gewerbe 
und Bauwesen 1897, Nr. 482; Vortrag von Jordan im 
Verein für Eisenbahnkunde in Berlin am 11. Mai 1897; 
dann Zeitschrift für Vermessungswesen 1898, S. 153—163; 
Ueber Eisenbahn - Vorarbeiten, von Ingenieur Puller in 
Saarbrücken. Wenn wir dann aus der amtlichen Fest- 
schrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der landwirth- 
schaftlichen Akademie Poppelsdorf, Bonn 1897, 8. 43 
citiren: „Die Vorarbeiten für eine einheitliche Regelung 
der Vermessungsarbeiten bei den Eisenbahnen liegen vor* — 
so wird eine erneute Behandlung dieser Sache als einer 
sehr wichtigen und zur Zeit im Flusse der Erörterung 
stehenden genügend begründet sein, Wir haben dabei 
manches aus den citirten Veröffentlichungen, z.B. aus dem 
Berliner Vortrage vom 11. Mai 1897 nochmals vorgeführt 
mit Weiterentwickelung nach dem neuesten Stande. 





Das einfachste Verfahren zur Ermittelung einer bau- 
würdigen Eisenbähnlinie besteht bekanntlich darin, dass 
nach der muthmaßlichen Erstreckung der Bahn ein Po- 
lygonzug nach Strecken und Brechungswinkeln gemessen 
und aufgetragen wird; derselbe wird weiter nivellirt, mit 
Querprofilen versehen oder auch seitlich tachymetrisch 
aufgenommen. Von einem allgemeinen Koordinatensystem 
ist gewöhnlich nicht die Rede. 

Wenn man fragt, warum dieses Verfahren fast immer 
noch beibehalten wird, und wenn der Ingenieur gewöhn- 
lich die Antwort giebt: „für unsere Zwecke genügt das 
Verfahren, und ftir andere Zwecke haben wir nicht zu 
sorgen“, so wollen wir daran erinnern, dass genau die- 
selbe Antwort in nivellitischer Beziehung gegeben wurde, 
als vor 20 bis 30 Jahren die nivellitischen Anschlüsse 
vernachlässigt wurden, als es noch kein Normal-Null gab. 
Auch damals hieß es: für unsere Zwecke genügt es, irgend 
einen Anfangspunkt des Nivellements — 0,000 * oder 
100,000 ? oder dergl. zu setzen, für anderes haben wir 
nicht zu sorgen. 

Aber seit der allgemeine Nivellements - Horizont mit 
N.N. eingeführt ist und kein wichtiges Nivellement mehr 
unabhängig davon gemacht werden darf, haben die In- 
genieure, die sich vor 20 bis 30 Jahren noch dagegen 
sträubten, sich überzeugt, dass es in ihrem eigenen 
Interesse liegt, ihre Nivellements an Festpunkte der 
Landesaufnahme anzuschließen und abzuschließen, und 
dass dadurch viel Zeit und Geld gespart wird, im Ver- 
gleiche mit dem früheren horizontlosen Verfahren vor 
20 Jahren. 

Ganz ebenso wird es mit dem Anschluss der Lage- 
aufnahmen gehen, sobald einmal auf den Eisenbahn-, 
Straßen- und Wasserbauümtern Ingenieure oder Land- 
messer angestellt sein werden, die mit trigonometrischen 
Messungen und Berechnungen ebenso vertraut sein werden, 


wie mit dem Nivelliren, und sobald einmal die trigono- 
metrischen Anschlussangaben, Coordinaten und Höhen 
eben so leicht zugänglich sein werden, wie heute die 
Nivellementszahlen über N.N. 

Die Anordnung und die Ausführung von Vorarbeiten 
für Eisenbahnbau und für ähnliche Ingenieurarbeiten sind 
so sehr abhängig von der Art und der Verfügbarkeit der 
geographischen und geodätischen Grundlagen des Landes, 
in welchem gebaut werden soll, dass allgemeine Regeln 
der Behandlung dieser Verarbeiten ohne Bezugnahme auf 
ein besonderes Land mit gegebenen geodätischen Verhält- 
nissen nicht möglich ist. 

Betrachten wir z. B. als extremste Fälle eine Eisen- 
bahn - Vorarbeit in Ostafrika und in Preußen, so haben 
wir im ersten Falle die Aufgabe, mit flüchtigen astrono- 
mischen Ortsbestimmungen, mit Routenaufnahmen nach 
Marschzeit und Taschenkompass und mit barometrischen 
Höhenmessungen nothdürftig einen kleinen Theil von dem 
zu Stande zu bringen, was in Preußen durch ein Messtisch- 
blatt der Landesaufnahme viel besser und mühelos ge- 
boten wird, ohne dass der Ingenieur einen Fuß ins Feld 
zu setzen braucht. 


Oder vergleichen wir in Deutschland selbst zwei mög- 
lichst verschiedene Länder, etwa die preußische Provinz 
Hannover und das Königreich Württemberg, so sind auch 
bier die geodätischen Verhältnisse ebenfalls noch ganz ge- 
waltig verschieden. 

Um nun den verschiedenen Methoden unserer Auf- 
gabe näher zu treten, werden wir zu unterscheiden haben 
erstens, was an Karten oder Zahlenwerthen wir als ge- 
geben voraussetzen und zweitens, was wir dazu neu 
messen und berechnen wollen, und dabei sind großentheils 
zu trennen Lagepläne und Höhenangaben. 


I. Lagepläne mit Koordinatennetzen. 


Von Lageplänen müssen wir verlangen eine topo- 
graphische Karte in der Art unserer Landesaufnahme- 
Messtischblätter in 1:25000 mit Horizontalkurven und 
zweitens Flurkarten etwa in 1:1000 bis 1:5000, im 
Mittel etwa 1: 2500. 

Ueber die topographische Karte ist wenig zu sagen; 
sie lehrt in erster Näherung muthmaßliche Traßen auf- 
suchen; aber die eigentliche Ingenieurarbeit beginnt erst 
mit den Plänen in 1:2500, wozu die Flurkarten die so 
wichtige Unterlage abgeben. 

Nun sind diese Flurkarten für uns wesentlich zweier- 
lei Art: entweder mit Koordinaten oder ohne Koordi- 
naten. Das Erstere mit Koordinaten finden wir in Baiern, 
Württemberg, Baden, Hessen, Oldenburg, Schleswig- Hol- 
stein, theilweise in der preußischen Rheinprovinz und 
Westfalen; das letztere, die koordinatenlosen Flurkarten, 
bildet die Mehrzahl in den alten preußischen Provinzen, 
auch in der Provinz Hannover und im übrigen Nord- 
deutschland. 

Die Koordinatennetze in den Flurkarten sind sehr 
wichtig. Ohne Koordinatennetze kann man lange Serien 
von Flurkarten unmöglich genau an einander reihen, 
weil die verschiedenen Papiereingänge in Verbindung mit 
den oft großen Ungenauigkeiten alter Karten an sich das 
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Ansetzen ungemein erschweren. Z. B. berichtet Puller 
aus der Gegend von Saarbrücken (Zeitschrift für Ver- 
messungswesen 1898, S. 154—155), dass zwar um- 
gedruckte Uebersichtskarten in 1:10000 vorhanden seien, 
welche aber durch Anpassen der Gemeindegrenzen 
zusammengesetzt werden missen, wodurch unliebsame 
Verzerrungen unvermeidlich werden. — 

Soviel bekannt, sind in jenen Landestheilen die Flur- 
karten schon seit Anfang des Jahrhunderts koordinaten- 
mäßig aufgenommen, aber warum lässt man dann in den 
umgedruckten Uebersichtskarten die wichtigen Koordinaten- 
netzlinien wieder weg? sie hindern doch Niemand. 

Bei Eisenbahn. Vorarbeiten hat man beim Mangel 
von Koordinaten längst das Mittel ergriffen, längs der 
muthmaßlichen Traße einen Polygonzug mit Theodolit 
und Messlatten auszurichten und daran alle in den 
Bereich fallenden Flurkarten oder Kartentheile durch 
Wegecken, Marksteine und dergleichen anzubinden. Ein 
solcher Zug, der zugleich nivellirt wird, hat allerdings 
auch noch andere Zwecke zu erfüllen, allein man kann 
. denselben, der auf unwegsamem Gelände mit den Kosten 
sehr ins Gewicht fällt, vollständig sparen, wenn man 
Flurkarten mit Koordinatennetzlinien hat; denn diese 
Netzlinien, zum Beispiel alle geraden Kartenränder, ge- 
statten ein so scharfes Aneinanderfügen aller Karten- 
theile auch bei verschiedenstem Papiereingange, wie es 
auch der beste durchgemessene Linienzug nicht bieten kann. 

Nun sagt man allerdings, der durchlaufende Polygon- 
zug hat nicht bloß den Zweck, Flurkartenstücke zu- 
sammenzubinden, sondern er dient zugleich als eine Art 
Rückgrat für das Bahnprojekt selbst, indem man ibn 
verpflockt und nivellirt, sodass er auch zum Anbinden 
von Querprofilen und von Tachymetrie benützt werden kann. 

Aber alle diese Zwecke kann man wohlfeiler auch 
auf anderem Wege erreichen; wenn zum Beispiel es sich 
um Aufnahme eines Thales mit einem Flusse und einer 
Landstraße handelt, so ist es das Einfachste, die frag- 
liche Straße mit ihren Nummersteinen zu nivelliren und 
von da nach Bedürfnis an den Fluss hinunter oder auf 
die Thalabhänge hinauf Abzweigungen zu machen, statt 
den Hauptnivellementszug über Aecker und Wiesen zu 
führen, wo schlechter Boden und der Bedarf an Pflöcken 
viel ungünstiger sind, als die harte Straße mit ilıren 
kostenlos verfügbaren dauernden Hundertersteinen, oder 
wenn man durchaus einen Leitpolygonzug haben will, so 
genügt es, denselben nur tachymetrisch zu messen, sofern 
er hinreichend trigonometrisch, koordinatenmäßig an- 
gebunden wird. 

Ein Nachtheil des Leitpolygons ist von einem In- 
genieur durch das Wort ausgedrückt worden, der 
traßirende Ingenieur bleibe mit seinen Versuchen an 
diesem Polygon kleben. Das ist sicher in gewissem 
Maße der Fall; man wird ungern mehr als 500% Links 


oder rechts von einem solchen vorläufigen Zuge abgehen, 


denn weiter weg wird die Orientirungskraft des Zuges 
immer schwächer, und man würde dann veranlasst, noch 
neue Züge anzulegen. 

Allerdings in einem Thale, in dem man unbedingt 
bauen oder wenigstens unbedingt einen Entwurf aus- 
arbeiten will, werden starke Abweichungen seitwärts nicht 
vorkommen, aber in welligem Hügellande, wo die Varianten 
der Entwürfe oft viele Kilometer weit auseinanderliegen, 
sich durchdringen usw., wo oft von einer Haupterstreckung 
überhaupt keine Rede mehr ist, da ist das Abstecken 
von Leitlinienzügen für allgemeine Vorarbeiten nicht nur 
unnöthig mühsam, sondern sogar schädlich, weil es die 
freie Ausarbeitung der Entwürfe nach allen Seiten un- 
willkürlich hemmt. Hier ist ein Koordinatennetz als 
Zusammenhalt des Ganzen vorzuziehen. 

Wenn damit der Beweis geführt sein dürfte, dass 
der theuere Leitlinienzug erspart werden kann, sobald 
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man Flurkarten mit Koordinatennetzen besitzt, wird auch 
der Werth dieser Koordinaten ins richtige Licht gestellt 
sein; und in Ländern, wo solche noch nicht eingeführt 
sind und das Kataster noch kein genügendes Interesse 
daran hat, sollte auch von bautechnischer Seite darauf 
gedrungen werden, Koordinatennetzlinien zu schaffen. 

Hier ist auch ein Wort über die Bezirkseintheilung 
der Koordinaten zu sagen. Die Mittel- und Kleinstaaten 
Baiern, Württemberg, Baden, Hessen, Oldenburg, 
Mecklenburg, Sachsen haben je ein Koordinatensystem, 
und das ist doch das Natürlichste; dagegen Preußen kann 
seiner Größe wegen unmöglich mit einem derartigen 
System auskommen und müsste sogar bei rein geodätischer 
Eintheilung deren mindestens 8 bis 10 haben; aber im 
Laufe der Jahre bat man an verschiedenen Stellen des 
großen Landes in dieser Weise begonnen, ohne sofort 
über eine systematische Eintheilung sich schlüssig zu 
machen; und so sind bei der letzten Regulirung der Sache 
im Jahre 1879, 40 solcher Systeme (oder mit Inbegriff 
der Stadt Berlin im Ganzen 41 Systeme) geschaffen 
worden nach Katasterverwaltungs- Bezirken, deren Ver- 
theilung die im Laufe der Jahre mehr zufällig als plan- 
mäßig geschehene Festsetzung deutlich zu erkennen giebt 
und wobei neben dem Kataster die Ingenieurbedürfnisse 
keinerlei Berücksichtigung gefunden haben. Wenn im 
Laufe der künftigen Jahre an der Vertheilung und Lage 
dieser 41 Koordinatensysteme noch irgend etwas geändert 
werden sollte, so möchte die Hoffnung auszusprechen sein, 
dass dann dieses nicht mehr wie bisher fast ausschließlich 
als Katasterverwaltungssache, sondern mehr als eine all- 
gemeine Landesvermessungs- Angelegenheit und als eine 
auch die Ingenieure und Topographen tief treffende Frage 
aufgefasst und behandelt werden möge. 

Das wäre ein reiner Zukunftswunsch, aber etwas 
anderes dazu, was leicht und sofort gewährt werden 
könnte, wollen wir dazu alsbald wünschen; das wäre die 
Eintragung der Kataster-Koordinaten-Hauptnetzlinien in die 
topographischen Karten. 

In der württembergischen topographischen Karte 
braucht man nur ein Lineal zu nehmen und damit die 
Kataster-Randtheilungen zu verbinden, um an beliebiger 
Stelle die Flurkarten- und rechtwinklige Koordinaten- 
Theilung in dem topographischen Blatte erscheinen zu 
Lassen, und etwaige Eintragungen danach zu machen 
(vergl. Zeitschr. für Vermessungsw. 1898, S. 78 und 81). 

Dagegen in Preußen muss, wer das haben will, dazu 
umständliche Berechnungen anstellen, die nicht Jeder- 
manns Sache sind. 

Aber auch Karten rein civiler Herkunft lassen oft 
die mathematisch geodätischen Orientirungslinien ver- 
missen, welche, wenn sie auch nicht jedem Gebraucher 
nöthig sind, doch auch umgekehrt Niemand bei irgend 
welchem Gebrauche der Karten hindern würden. 

Als Beispiel hierfür wollen wir ein vor kurzem 
herausgegebenes Kartenwerk anführen: „Der Oderstrom, 
sein Stromgebiet und seine wichtigsten — Nebenflüsse, 
herausgegeben vom Bureau des Ausschusses zur Unter- 
suchung der Hochwasserverhältnisse mit 36 Karten- 
beilagen. Berlin, Dieterich Reimer, geographische Ver- 
lagsanstalt 1896". 

Die vier ersten Karten, nämlich Höhenschichten- 
Karte, geologische Karte, Bewalduugskarte und Nieder- 
schlagskarte in 1:1500000 haben geographische Netz- 
Linien für Längen und Breiten. Die Blätter 7 bis 11 in 
1:600000 haben ebenfalls geographische Netzlinien. Zu 
den Blättern 12 bis 20, Stromthalkarten der Oder in 
1:100000 ist eine Uebersicht der Blatteintheilungen auf 
Blatt 11 gegeben. Die acht Blätter 12 bis 20, selbst in 
1:100000 sind nur topographisch ausgeführt, haben 
weder geographische Netzlinien für Längen und Breiten, 
noch Koordinatennetzlinien für Koordinaten x und y. 
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II. Gedruckte Flurkarten. 


Die beiden Stammlande der deutschen Landesver- 
messungen, Baiern und Württemberg, haben schon zu 
Anfang dieses Jahrhunderts Karten in 1:5000 und 1:2500 
nicht nur aufgenommen und gezeichnet, sondern auch 
Vithographirt, gedruckt und veröffentlicht; und sie haben 
dadurch ihren Karten eine solche Werthsteigerung er- 
theilt, dass für Ingenieurzwecke alle anderen Unterschiede, 
Schönheit, etwas größere oder geringere Genauigkeit usw. 
dagegen als unerheblich verschwinden. 

Eine an öffentlicher Stelle um 90 Pf. gedruckt zu 
kaufende Karte hat für die Allgemeinheit wohl 10- bis 
20 fachen Werth im Vergleich mit einer auf irgend einem 
Rathhaus als Handzeichnung gehüteten Karte; oder die 
gedruckten Karten verhalten sich zu den Original- 
zeichnungen wie eine öffentliche Bibliothek zu einem 
geheimen Archiv. 

Württemberg hat 19 504 «km — 354,2 [ ] Meilen Fläche 
in rund 15000 quadratischen Lithographirten Blättern in 
1:2500, von welchen jährlich allein 2200 Blätter mit 
2888 akm für Eisenbahnzwecke gebraucht werden. 

Da Württemberg 354 [_) Meilen und Preußen 
6326 | Meilen, das heißt 17,87 mal so viel Fläche hat, 
so müssten wir jene Angaben mit rund 18 multipliziren, 
um sie auf Preußen zu übertragen und die bedeutende 
Ersparnis zu schätzen, welche durch gedruckte Karten 
allein für Eisenbahnzwecke entstehen würde. 

Oder nimmt man Baiern zum Vergleich, welches die 
Karten in 1:5000 gedruckt hat, also bei 1370 [_) Meilen 
ungefähr viermal so groß ist als Württemberg, aber da es 
nur halben Maßstab hat, nahezu ebensoviel Kartenfläche 


bietet, so würden wir für Preußen oO — 4,6 fache 


Kartenfláche von Daiern finden. 


Wenn wir weiter fragen, warum in Deutschland fast 
nur die zwei Südstaaten Baiern und Württemberg (von 
einigen ganz kleinen Staaten abgesehen) die vortreffliche 
Einrichtung gedruckter Karten haben, namentlich warum 
Preußen diese schöne Einrichtung nicht hat, so hört man 
sehr oft den Einwand, Preußen sei zu groß, um sich auf 
so etwas einlassen zu können, denn nach dem Verhältnis 
zu Württemberg mit 15000 Blättern und Lithographischen 
Steinen miisste das 18 mal größere Preußen 270000 Blätter 
bekommen und ebensoviele Lithographische Steine auf- 
bewahren usw. 


Namentlich nach dem anfangs citirten Vortrage am 
11. Mai 1897 im Berliner Verein für Eisenbahnkunde und 
nach dessen Abdruck in Glasers Annalen 1897 Nr. 482, 
sind uns manche Stimmen aus Ländern, welche diese Ein- 
richtung nicht haben, zugekommen, des Inhaltes, dass 
gedruckte Karten zwar ohne Frage eine gute Einrichtung 
seien, die aber mit vielen Uebelständen verbunden sei, 
wie Aufbewahrung der vielen Steine, Abnützung der 
Steine, Langsames Nachtragen der Aenderungen usw. 

Gegenüber von solchen außerhalb des Geltungs- 
bereiches gedruckter Flurkarten abgegebenen Urtheilen 
wird es wohl zuerst angezeigt sein, die Anschauung inner- 
halb zu vernehmen, und dazu gehört vor Allem der Aus- 
spruch des württembergischen Obersteuerrath Schlebach 
in Zeitschrift für Vermessungswesen 1896, S. 360: 

„Es wird wohl nicht zu viel gesagt sein, dass man 
sich in Württemberg gar nicht vorstellen kann, wie die 
vielen Geschäfte, bei welchen der Gebrauch der Flur- 
karten landläufig ist, besorgt werden könnten, wenn man 
keine Flurkarten hätte, und es kann hier mit aller Be- 
stimmtheit ausgesprochen werden, dass eg Niemand in 
Württemberg giebt, der die Llithographirten Flurkarten 
entbehren möchte.“ 

In gleichem Sinne haben wir auch noch weiter von 
unbedingt zuständiger Seite aus Württemberg erfahren: 
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Die württembergischen Llithographirten Steine sind für 
Württemberg keine Last, sondern eine wahre Wohlthat. 
Es giebt in Württemberg Niemanden, insbesondere keine 
Behörde, keine Verwaltung, die diese Ansicht nicht theilen 
würde. Man könnte sich davon überzeugen, wenn man 
bei der Straßenbauverwaltung oder der Eisenbahn- 
verwaltung anfragen würde, ob sie auf die Beibehaltung 
der Lithographischen Vervielfältigung der Flurkarten ver- 
zichten wollten. 

Abnützung oder Unbrauchbarwerden der Steine ist 
nur bei dem alten topographischen MaBstabe 
1: 50000 mit 55 Steinen vorgekommen. 

Was aber die 15572 Katastersteine betrifft (nebst 
einigen hundert Steinen von Stadt- und Ortskarten, in 
doppeltem Maßstab 1:1250, im Ganzen rund 16000 Litho- 
graphische Steine), so sind diese nicht abgenützt, weil nur 
in den wenigsten Fällen die Aenderungen durch Aus- 
schleifen der veränderten Stellen nachgetragen werden, 
sondern es sind schon seit Jahrzehnten die Steine bei 
der Neuausgabe meist neu gravirt worden (Ministerial- 
verfügung vom 1. August 1894, § 18). 

Es wäre manchmal erwünscht, dass die Erneuerung 
der Steine rascher vor sich ginge, doch ist das nur eine 
Geldfrage. In früheren Zeiten ist wohl zu langsam vor- 
gegangen worden, es ist aber in den letzten Jahren das 
Lithographenpersonal vermelrt worden und wird noch 
weiter vermehrt werden, auch wird durch Einführung 
neuerer Vervielfältigungsverfahren (photographische Ueber- 
tragung usw.) die Sache gefördert werden. 

Die Erneuerung eines Steines und die Herstellung 
neuer Abdrücke des wiederhergestellten Steines hängt ab 
von der Zahl der Aenderungen und von der Nachfrage, 
welche natürlich je nach der Lage des Landestheiles 
sehr verschieden ist; z. B. die Karten von Stuttgart 
werden alle zwei Jahre erneuert, während die Karten von 
Gegenden, wo wenig Aenderungen vorkommen, und kein 
Absatz vorhanden ist, Jahrzehnte lang nicht erneuert werden. 

Durch das Ausschleifen wird ein Stein natürlich nicht 
besser, immerhin aber kann ein Stein 2—3 mal ab- 
geschliffen werden. 

Eine gute Aushülfe hat man auch durch den Um- 
druck. Erfahrene Steindrucker können auch aus den 
schlechtesten Steinen (die übrigens im württembergischen 
Kataster nicht vorkommen) immer noch wenigstens 1—2 gute 
Abdrücke herausbringen, sie gleichen die hohlgeschliffenen 
Stellen des Steines durch Papierunterlagen u. dergl. 
hinter der Rückseite des Papieres und hinter den druck- 
vermittelnden Zwischenlagen sorgfältig aus und haben 
sonst noch eine Menge kleiner Kunstgriffe; hat man aber 
nur einen einzigen ganz guten Abdruck, so druckt man 
diesen noch frisch auf einen neuen ebenen Stein über und 
kann dann von diesem neuen Stein die ganze Auflage, 
die man braucht, herunterdrucken. 

Wenn nun trotz alledem viele gedruckte Karten 
benutzt werden, welche nicht auf den neuesten Stand nach- 
getragen sind, so ist deren Ergänzung doch immer noch 
lange nicht so mühsam und zeitraubend, als die gänzliche 
Copie von Karten. Z. B. bei Eisenbahnvorarbeiten kommt 
es vor, dass ein Geometer mit den Flurkartenabdrücken 
auf die Rathhäuser der Gemeinden geschickt wird, um 
rasch aus den handzeichnerisch nachgeführten Rathhaus- 
karten nur das nachzutragen, was für den betreffenden 
Fall von Belang ist, z. B. die neuen Gebäude usw. und 
das lässt sich von einer ganzen Markung manchmal an 
einem Tage erledigen. 

Die Württemberger sind daher auch mit ihren ältesten 
gedruckten Karten immer noch viel besser daran als die 
Staaten ohne solche. 

Die Vortheile, welche Württemberg aus seinen ge- 
druckten Flurkarten zieht, sozusagen die Zinsen, welche 
das seinerzeit darauf verwendete Kapital jetzt jährlich 
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abwirft, in Geldsummen auszurechnen, ist leider unmöglich; 
nehmen wir z. B. die 2200 Karten, welche die württem- 
bergische Eisenbahnverwaltung jährlich verbraucht, so 
stehen dieselben als Ausgabe von 1980 Mk. in Rechnung, 
welche Summe steht aber dafür in dem Eisenbahnbudget 
einer mit Württemberg gleich großen preußischen Provinz, 
welche gedruckte Karten nicht hat? Für jene 1980 Mk. 
kann man nicht einen Feldmesser anstellen und wie 
viele Feldmesser und Zeichner müssen angestellt werden, 
um das jährlich herzustellen, was jene 2200 Karten 
enthalten ? . 


III. Koordinaten. 


Die auf trigonometrischen Wegen erlangten recht- 
winkligen Koordinaten des Landestheiles, in welchem man 
Vorarbeiten machen will, muss man tabellarisch ver- 
fügbar haben. 

Wenn die Karten mit Koordinatennetzlinien ver- 
sehen sind, wie im Vorhergehenden beschrieben wurde, 
so ist damit schon ein Theil der Vortheile, die man aus 
den Koordinaten ziehen kann, zur Hand gegeben, denn 
man kann tachymetrisch überall an Marksteine oder an 
sonstige Kartenpunkte anschließen und graphisch weiter- 
arbeiten, auch Koordinaten etwa zu trigonometrischen 
Höhen aus der Karte herausmessen, wovon nachher die 
Rede sein soll. 

Aber wenn koordinatenmäßig trigonometrisch be- 
handelte Flurkarten auch nicht vorliegen, sondern nur 
Blätter aus der älteren Ketten- und Bussolenzeit, wie 
zum größten Theile heute noch in Preußen, dann kann 
man durch- trigonometrisch eingemessene und eingerechnete 
Punkte ein Koordinatennetz nachträglich herstellen, jeden- 
falls die Blätter unter sich verbinden und zur trigo- 
nometrischen Höhenmessung geeignet machen. 


Die wichtigste Aufgabe wird hierbei das Rückwärts- 
einschneiden über drei gegebenen Punkten ausmachen. 
Nehmen wir noch dazu das Vorwärtseinschneiden, bezw. 
das trigonometrische Rechnen einzelner Dreiecke und die 
allergewóhnlichsten Theorien mit Entfernungen und 
Richtungswinkeln, so wird das theoretische Maß des hier- 


zu Nöthigen erschöpft sein, denn die Ausgleichung der 


trigonometrischen Punkte nach der Methode der kleinsten 
Quadrate wird man sich für solche Zwecke im All- 
gemeinen erlassen können, obgleich natürlich, wer darin 
gute Erfahrung hat, zum Beispiel beim Rückwärtseinschneiden 
wohl davon Gebrauch machen kann. 

Hierzu gehören auch die polygonalen Züge, welche 
trigonometrisch angeschlossen und abgeschlossen regel- 
recht nach Koordinaten zu behandeln sind, wie Kataster- 
ztige. Es kann zum Beispiel zweckmäßig erscheinen, auf 
einer Vorarbeit von 50*" Länge nur etwa 10 bis 20 
trigonometrische Punkte einzumessen und einzuzeichnen, 
aber an solchen Stellen, wo die Punkte zu weit ausein- 
anderliegen, einzelne Züge einzulegen, ohne sich darauf 
einzulassen, auf die ganze Linge von 50 *" einen Zug 
durchzulegen. Unter allen Umständen muss man aber die 
Koordinaten, welche in den Bereich der Arbeit fallen, 
zahlenmäßig besitzen, um nach Bedarf davon Gebrauch 
zu machen, und hierzu würden wir den schon früher aus- 
gesprochenen Wunsch wiederholen, dass die praktisch 
brauchbaren Koordinaten amtlich zusammengestellt und 
gedruckt veröffentlicht werden möchten. — Aller- 
dings werden die Koordinaten der Landesaufnahme ver- 
öffentlicht, aber diese kann man für. gewöhnliche prak- 
tische Zwecke nicht gebrauchen, ohne umständliche Um- 
rechnungen, welche nicht Jedermanns Sache sind. 


Dazu würde gehören eine Uebersichtskarte der 
41 preußischen Koordinatensysteme mit ihren Grenzen, 
unter Angabe durch Schraffirung oder durch Farbendruck, 
an welchen Stellen Koordinaten bereits vorhanden sind, 
oder wo solche aus der Landesaufnahme umgerechnet 
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werden können; und zu diesem Umrechnen wären die 
nöthigen Tabellen und Formeln beizugeben. 

Außer den rechtwinkligen Koordinaten sollten auch 
die trigonometrischen Höhen aller Koordinatenpunkte in 
die Verzeichnisse aufgenommen werden, von denen nament- 
lich die Kirchthurmknöpfe zur bequemsten Weitertragung 
dieser Höhen von Wichtigkeit sind, wie wir alsbald be- 
handeln wollen. 


IV. Nivellement. 


Seit Einführung der grundlegenden Nivellements mit 
dem Horizont Normal-Null in Preußen und im übrigen 
Deutschland sind allenthalben so viele Anschlüsse vor- 
handen, dass das Gewinnen von genauen Nivellements 
längs eines Eisenbahn - Entwurfes keine Schwierigkeiten 
hat, zumal ja das Nivelliren mit guten Instrumenten eine 
im Verhältnis zu sonstigen geodätischen Messungen und 
Berechnungen leichte Sache ist und auch schon Nivelle- 
ments II.—III. Ordnung eine für die praktischen Zwecke 
der Eisenbahnvorarbeiten immer noch überflüssig große 
Genauigkeit haben. 

Was die nivellitischen Anschlüsse betrifft, so ist in 
Preußen durch die Veröffentlichungen der trigonometri- 
schen Abtheilung der Landesaufnahme und der Haupt- 
nivellements und Wasserstands- Beobachtungen im Mini- 
sterium der öffentlichen Arbeiten gesorgt. Die Nivellements 
der Landesaufnahme umfassen jetzt rund 16 000 *" mit 
8300 Straßenbolzen, 1500 Höhenmarken und 300 Mauer- 
bolzen, etwa 8 Festpunkte auf 10 *", Dazu wurden alle 
Eisenbahnen und die schon erwähnten Wasserstands- 
nivellements angeschlossen. 

Ohne Zweifel muss das preußische Nivellementsnetz 
noch viel engmaschiger gemacht werden. Als Beispiel 
eines Landes, das bereits ein sehr engmaschiges Nivelle- 
mentsnetz hat, namentlich im Mittel 4 Nivellements-Fest- 
punkte auf 14m oder Maschenweite von nur 1*", ist 
Württemberg anzuführen. Wir entnehmen dazu aus Ztschr. 
f. Vermess. 1898, S. 74 — 75, noch Folgendes: 


‚Das 1868 — 94 durchgeführte Hauptnivellement des 
württembergischen Landes bewegte sich auf 1182 km 
Eisenbahn- und 672 *" StaatsstraBenstrecken. Hierdurch 
wurden 2202 Hóhenpunkte festgelegt, so dass die durch- 
schnittliche Entfernung derselben rund 800" betrügt. 

Auf sämmtlichen Staatsstraßen werden zur Zeit eben: 
falls Nivellements II. Ordnung ausgeführt. 

Dazu werden Höhenfestpunkte in Entfernungen von 
ungefähr 2*" angebracht. Diese Festpunkte befinden sich 
an den Brücken, Dohlen usw., und wo solche fehlen, 
wird je der 2. Kilometerstein, der in Beton versetzt ist. 
als Festpunkt einnivellirt. 

Seit etwa 1894 werden nun in Württemberg außer- 
dem auf allen Nachbarschaftsstraßen, soweit diese nicht 
über 79/, Steigung haben, Nivellements II. Ordnung aus- 
geführt, auch die wichtigeren fließenden Gewässer in das 
Netz II. Ordnung einbezogen. Hierdurch werden Höhen- 
festpunkte bestimmt, welche in jedem größeren Orte (jeden- 
falis in dem Hauptorte der Gemeinden und in den Pfarr- 
dörfern) durch an öffentliche Gebäude anzubringende 
Höhenmarken, im freien Felde durch Signalsteine, gut 
fundirte Markungsgrenzsteine, an Straßen und Gewässern 
durch Punkte auf Brückenköpfen, Dohlendeckeln, durch 
Pegel usw. dauernd festgelegt sind. Die Entfernung 
dieser Festpunkte soll etwa 300 ", jedenfalls nicht über 
500 ” betragen. 

Als mittlerer Fehler ist für sämmtliche Nivellements 
II. Ordnung X 6 "" auf 1*" zugelassen; im äußersten 
Falle darf der Gesammtfehler den Betrag 4 18 |/ »'»" 
nicht übersteigen. Doch ist auf stark geneigten Strecken 
eine Erhöhung bis zum 1!j, fachen zugelassen. 

Das Netz I. und II. Ordnung wird durch Nivelle- 
mentszüge IIl. Ordnung so verdichtet, dass Maschen von 
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II. ,Barometrische Höhentafeln für Tiefland und für 
große Höhen.“ Hannover, Helwig, 1896. 


Mit diesen Tafeln beschränkt sich die Rechenarbeit, 
soweit sie nicht sich auf die Reduktionen der Aneroide 
selbst bezieht, auf bloßes Aufschlagen. Manche glauben, 
dass graphische Hülfsmittel an und für sich schon eine 
Erleichterung gegen zahlenmäßige Behandlung bieten, und 
aus diesem Grunde sind auch manche gra- 
phische Hülfsmittel für barometrische Höhen- 
bestimmung erfunden worden (z.B. auch in 
der Schrift empfohlen, welche im Central- 
blatt der Bauverwaltung 1895, S. 96 be- 
sprochen wird), allein kein graphisches 
Hülfsmittel giebt raschere und bequemere 
barometrische Höhen, als das Aufschlagen 
aus der^Tafel, welche in den Temperaturen 
von 10 zu 10 und in den Barometerablesungen 
von 0,1 ?? zu 0,1 ?"? geht. 

Bei mäßigen Höhenunterschieden — etwa 
bis zu 300” — kann man mit den gewöhn- 
lichen Aneroiden barometrische Höhen mit 
mittleren Fehlern von 1 bis 2” bestimmen, 
das heißt mit einer Genauigkeit, welche 
für die entlegeneren Theile bei Eisenbahn 
Vorarbeiten wohl gentigt, sodass die Aneroid- | 
Hóhenmessung sich den trigonometrischen 7 
und tachymetrischen Eisenbahn -Vorarbeiten 
als Ergänzung zweckmäßig anfügen. 


IX. Vergleichung des älteren und 
des neueren Verfahrens. 
In nebenstehender Fig. 5 haben wir 


in kleinem Maßstabe ein Stück der Eisen- 
bahn-Vorarbeiten auf der Linie Düngen- 


Salzdetfurth-Lamspringe, östlich von Hildes- f LA m 
heim. Die Königliche Eisenbahn - Direktion Bové 


Hannover maß auf der östlichen Thalseite 
ein vorläufiges Leitpolygon mit Messlatten, 
Theodolit und Nivellirinstrument, an welches 
sich Tachymetrie in üblicher Weise an- 
schloss. 

Als Uebung der Technischen Hoch- 
schule machten wir auf der westlichen 
Thalseite eine Triangulirung mit trigono- 
metrischer Höhenmessung im Anschluss an 
Punkte der Landesaufnahme, worauf eben- 
falls Tachymeterzüge und Einzeltachymetrie 
angeschlossen wurde, nebst zahlreichen 
Bussolen - Bandztigen nach dem im vorher. 
gehenden Abschnitt VII beschriebenen Ver- 
fahren. 

Nebenbei haben wir auch die am 
westlichen Ufer liegende Landstraße mit 
ihren Hundertersteinen nivellirt, mit trigono- 
metrischem Höhenanschluss bei Kilometer 
1,4 und Kilometer 4,2. Als nicht zum 
trigonometrischen Plan der Westseite gehörig ist auch 
zu bezeichnen die von uns gemachte trigonometrische 
Einbindung und Koordinatenberechnung des östlichen 
Zuges der Eisenbahn-Verwaltung. 

Ohne den Zeit- und Arbeitsaufwand des östlichen 
Theiles genau zu kennen, ist es natürlich schwer, eine 
erschöpfende Vergleichung zu machen, zumal auch am 
westlichen Abhang zu Uebungszwecken viel weiter hin- 
aufgemessen wurde, als der Eisenbahnzweck an sich 
erfordert haben würde. Wer nicht eine gewisse, bei 
Ingenieuren, die hauptsächlich nivelliren, im Allgemeinen 
nieht zu findende trigonometrische Gewandtheit besitzt, 
wird das trigonometrische Verfahren scheuen. Einige 
weitere Einzelheiten zu diesem Falle sind mitgetheilt in 


Jordan, Eisenbahn -Vorarbeiten. 


Hóhenschichtenkarte des Lamme- Thales bei Salzdetfurth, 
zu Eisenbahn-Vorarbeiten, aufgenommen 
1892, als geodiitische Uebung der tech- 
nischen Hochschule Hannover in Ver- 
bindung mit der Königl. Eisenbahn- 
Direktion Hannover, Abtheilung für 

Vorarbeiten. 
Originalkarte 1: 2500, 
reduzirt 1: 16 000. 


Schichten-Linien im Hdhenabstand 
von 5 Meter. 
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des Verfassers „Handbuch der Vermessungskunde“, 
IL Band, 5. Auflage 1897, Seite 715. 

Aus neuester Zeit haben wir eine Mittheilung in 
Zeitschrift für Vermessungswesen 1898, S. 153 — 163, 
welche unseren im Vorstehenden mitgetheilten An- 
schauungen im Wesentlichen entspricht; namentlich ist 
betont Anschluss an die Koordinaten und Höhen der 
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Landesaufnahme. Auch werden Zeit und Kostenver- 
gleichungen gemacht, unter Bezugnahme auf eine ältere 
Abhandlung von Gelbcke in Centralblatt der Bauver- 
waltung 1895, S. 96. 

Gerade am Schlusse dieser Abhandlung vor Beginn 
des Druckes erhielten wir von einem in preußischen 
Eisenbahn - Vorarbeiten läugst erfahrenen Praktiker, der 
durch unsere früheren Veröffentlichungen und brief- 
liche und mündliche Erörterungen zum ersten Male zur 
koordinatenmäßigen Behandlung seiner Vorarbeiten ver- 
anlasst wurde, eine briefliche Mittheilung, welche so 
schließt: 

„zum Schlusse möchte ich bestätigen, dass Ihre 
Prophezeiung in vollstem Maße eingetroffen ist; der 
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Anschluss an die Koordinaten, die vielfachen Proben, die 
Gewissheit der Richtigkeit der Messungen — alles dieses 
hat mir viele Freude bereitet. Werde meinen Einfluss 
bei der Direktion geltend zu machen suchen, vorstehendes 
Verfahren allgemein zur Einführung zu bringen.“ 


Paul Schreiber, die Instrumente zur Bestimmung der Windstärke. 
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Ich wünsche wiederholt alles Glück zu diesem Vor- 
gehen und wenn meine Mitwirkung zu der zur Zeit in 
amtlichem Flusse befindlichen Sache gewünscht wird, bin 
ich bereit dazu. 


Die Instrumente zur Bestimmung der Windstärke. 
Von Prof. Dr. Paul Schreiber in Chemnitz. 


Vorgetragen im Chemnitzer Zweigvereine des Sächsischen Ingenieur- und Architekton-Vereins. 


Die Wirkung des Windes auf irgend einen Gegen- 
stand der Erdoberfläche hängt hauptsächlich ab: 


1) von der Geschwindigkeit der bewegten Luft, 

2) von der Form dieser Bewegung, 

3) von der Gestalt des Körpers, 

4) von seiner nächsten Umgebung und 

5) von den Lagenverhältnissen des Ortes im weiteren 
Umkreis. 


Ueber die Geschwindigkeit und Bewegungsform der 
Luft Auskunft zu geben, ist Sache der Meteorologie; das 
Studium der weitergenannten Faktoren wird Angelegenheit 
der Ingenieurwissenschaften sein. Man wird sich entsinnen, 
dass nach dem Einsturz der Taybrücke am 28. Dezember 
1879 eine Kommission eingesetzt worden war, welche eine 
Regel über die Berechnung des Winddruckes aufstellen 
sollte. Ueber den Bericht dieser Kommission*) entstand 
ein allgemeines Schütteln des Kopfes, und zwar mit Recht. 
Aber mit Unrecht schrieb und schreibt man die Ergebnisse 
der Kommissionsberathungen den Instrumenten zu, mit 
denen die Meteorologen die Windstärke bestimmen. Ich 
finde in der technischen Literatur eine Reihe von Aeuße- 
rungen, die nichts weniger als schmeichelhaft klingen, 
aber vollständig der Begründung entbehren. Gegen der- 
artige Aeußerungen muss entschieden Protest erhoben 
‘werden. 

Ich stelle denselben gegenüber die Behauptung auf, 
dass unsere Instrumente genügend sind, um praktisch 
brauchbare Resultate zu erzielen und dass es nur darauf 
ankommt, davon den richtigen Gebrauch zu machen. 

Dabei hat man zunächst zu beachten, dass die Meteoro- 
Logen die Mechanik der Atmosphäre zu bearbeiten haben, 
dass sie also ihre Instrumente so hoch und so frei auf: 
zustellen suchen, als es ihnen möglich ist. 


Einfache Ueberlegungen und Beobachtungen Lassen 
aber erkennen, dass die Widerstünde, welche die Luft- 
massen lüngs ihrer Bewegung an der Erdoberflüche finden, 
die Windgeschwindigkeit stark abschwächen. 

Man muss also hierauf bei der Berechnung der 
Druckwirkungen Rücksicht nehmen. 

Dann hat man aber die Bewegungsformen zu beachten. 
Es macht einen bedeutenden Unterschied aus, wenn man 
es mit einem Luftstrom mit geraden und parallelen 
Strömungslinien, oder mit einer Wirbelbewegung zu 
thun hat. 


In den meisten Fällen, wo bei stürmischer Witterung 
Schäden an Gebäuden usw. entstanden sind, werden wohl 
Wirbelbewegungen und nicht der einfache Winddruck 
die Ursache hierzu gewesen sein. 

Endlich ist die Form der Körper von wesentlichem 
Einfluss und wird es nöthig sein, über die Vertheilung 
der normalen spezifischen Pressungen um diese Körper 





*) Centralblatt der Bauverwaltung 1881, S. 211; The 
Engineer 1881, II, S. 153. 
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eingehende Erörterungen theoretischer und experimenteller 
Art anzustellen. 


Im Folgenden will ich versuchen, ein Bild über 
den gegenwärtigen Stand der Anemometrie, als der Grund- 
lage für alle Berechnungen des Winddruckes, zu geben. 


Direkte Geschwindigkeitsmessungen, wie beim Wasser 
mittels Schwimmer, können nur beschränkte Anwendung 
finden, da wir es meist mit zu großen Geschwindig- 
keiten zu thun haben. Ein solcher Körper würde also 


"sehr bald aus unserem Gesichtskreis schwinden, wenn 


man nicht viele Messstellen rings um den Ausgangspunkt 
des Schwimmers (Ballon, Rauch usw.) einrichten wollte, 
was die Sache theuer machen wiirde. 


Jedoch haben wir in der Beobachtung der Wolken 
und der gelegentlich aufsteigenden Ballons das Mittel, 
die Luftbewegung in den höheren Schichten zu studiren. 
Es werden die von den Luftschiffern aufgenommenen 
Horizontalprojektionen ihrer Fahrten werthvolle Beiträge 
zu dem vorliegenden Probleme bieten. Alle in der 
Meteorologie und Technik angewendeten Instrumente zur 
Bestimmung der Windstärke beruhen auf der Stoß- oder 
Saugwirkung der bewegten Luft, geben also direkt 
den dynamischen Druck an. Die Geschwindigkeit der Be- 
wegung lässt sich nur dann ermitteln, wenn das Verhältnis 
zwischen den beiden genannten Größen genau bekannt 
ist. Jedoch lässt sich durch Versuche, wie bei dem Wolt- 
mann'schen Flügel, der Pitot’schen Röhre usw., die 
Gleichung bestimmen, welche die Geschwindigkeit abzu- 
leiten gestattet. 


Die wichtigsten der gegenwärtig in Gebrauch befind- 
lichen Anemometer lassen sich in 5 Gruppen theilen: 
1) das horizontale Schalenkreuz (Robinson); 
2) das vertikale Flügelrad (Woltmann, Biram); 
3) die Normaldruckplatte (Osler, Cator); 
4) die Neigungstafel (Wild); 
5) das manometrische Anemometer oder Röhrenanemo- 
meter (Lind, Pitot, Magius, Hagemann). 
Die in Klammern befindlichen Namen geben die 
Erfinder oder doch die Männer an, nach welchen die 
betreffenden Instrumente gewöhnlich bezeichnet werden. 


I. Das Robinson’sche Schalenkreuz. 


An einem rechtwinkligen Kreuz, welches um eine 
vertikal stehende Achse drehbar ist, befinden sich vier 
halbkugelförmige Schalen, deren konvexe Seiten nach 
einer Richtung liegen (Fig. 1). Der Druck des Windes 
gegen die Höhlung ist größer als gegen die konvexe 
Seite, es entsteht also eine Drehung, deren Geschwindig- 
keit mit der Windstärke wächst. 


Das Instrument wurde 1846 von Dr. Robinson, dem 
Direktor des Armaghobservatoriums in Irland in die 
meteorologische Praxis eingeführt. Es hat neben seinen 
wirklichen oder vermeintlichen Fehlern so viele Vorztige, 
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dass es sich unter allen anderen Systemen bestimmt 
behaupten wird. 

Die  wesentlichsten 
Vortheile sind seine Ein- 
fachheit und der Umstand, 
dass alle Aenderungen 
in der Windrichtung bei 
konstanter Stärke ohne 
jeden Einfluss auf die 
Rotationsgeschwindigkeit 
sind. 

Leider hat Dr. Robin- 
son selbst der Verwend- 
barkeit seines Instrumentes 
die größte Schwierigkeit 
bereitet und eine heillose 
Verwirrung in die Windstärkemessung gebracht. 


Er stellte den Satz auf, dass die Windge- 
schwindigkeit die dreifache der Geschwindigkeit 
des Mittelpunktes einer Schale sei und, dass 
dieses Verhältnis bei allen Abmessungen des 
Schalenkreuzes unverändert bestehe. 


Es entstand so der berühmte Robinsonfaktor 3, 
der in der meteorologischen Literatur eine ganz merk- 
würdige, nicht besonders rtühmliche Rolle spielt. Die 
Mechaniker richteten die Instrumente so ein, dass sie 
direkt die Windgeschwindigkeit in irgend einem Mab- 
system (Längeneinheit pro Zeiteinheit) angeben. 

Es sei hier gleich bemerkt, dass dadurch fast alle 
Angaben tiber beobachtete Windgeschwindigkeit wesentlich 
zu groß ausgefallen sind und dass es Mühe machen 
wird, hierin Ordnung zu schaffen. 

Nachdem man lange Zeit an diesen Instrumenten 
mit dem Faktor 3 Beobachtungen angestellt und einen 
Band nach dem anderen mit Zahlen angefüllt hatte, fing 





Fig. 1. 


man erst am Anfang der siebziger Jahre — 30 Jahre 
nach der Erfindung — an, die Reduktionsgleichungen zu 
bestimmen. 


Wie es scheint, geschah dies zuerst in Petersburg 
am physikalischen Centralobservatorium unter H. Wild. 
Dann folgte die deutsche Seewarte in Hamburg unter 
G. Neumayer und erst in den 90er Jahren wurden 
ähnliche Einrichtungen in England (Mr. Dines in Hers- 
ham) und Amerika getroffen. 


Man macht es so, wie in der Hydraulik, dass man 
die Instrumente mit bekannter Geschwindigkeit in ruhen- 
der Luft bewegt und annimmt, dass dieselben Angaben 
bei ruhendem Instrument in bewegter Luft erzielt werden. 


Allerdings befindet man sich hierbei in einer schwierigen 
Lage. Geradlinige Bewegungen mit Geschwindigkeiten, 
wie sie der Wind hat, sind schwer zu erreichen. Man 
müsste hierzu Schnellzüge verwenden und könnte jetzt 
vielleicht mit Akkumulatoren betriebene Straßenbahnen in 
Betracht ziehen. 

Das alles hat aber verschiedene Schwierigkeiten und 
Bedenken, die ich hier nicht weiter anzuführen brauche. 
Man bedient sich deshalb des sogenannten Combes’schen 
Rotationsapparates. 





Fig. 2. 


Ein Arm von der Linge CB= E wird wagerecht um 
die senkrechte Achse C gedreht. Im Endpunkt B wird das 
Anemometer befestigt. Aus der Umdrehungszahl lässt 
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sich die Geschwindigkeit von B berechnen und wird diese 
als Maß der relativen Bewegung zwischen Anemometer 
und Luft betrachtet. Man ersieht aber sofort, dass die 
Schalen nicht dieselbe relative Geschwindigkeit haben, 
sondern Werthe zwischen 

w (R +r) und w (R —r)*), 
wenn mit w die Winkelgeschwindigkeit des Rotators 
bezeichnet wird. Ist R sehr groß gegen r, so wird dieser 
Einfluss vernachlässigt werden können. Man sucht den- 
selben durch Wechsel in der Drehrichtung auszu- 
gleichen. Weiter kommt in Betracht, dass in ge- 
schlossenen Räumen sich ein gewisser Bewegungs- 
zustand der Luft (Mitwind) bildet, im Freien man aber 
mit der natürlichen Luftbewegung zu rechnen hat. Jedoch 
lassen sich diese Einflüsse sicher bestimmen und in 
Rechnung bringen. 

Die vorhandenen Rotationsapparate werden Armlängen 
zwischen 3 und 10 ” haben. Sie erfordern zu ihrem 
Betrieb ziemlich kräftige Motoren. 

Nach den wenigen Veröffentlichungen über die, wie 
es scheint, zahlreichen Messungen in Petersburg und 
Hamburg zu urtheilen, ist es stets gelungen, das Ver- 
hältnis zwischen Wind- (w) und Schalenmittelpunkt- (v) 
Geschwindigkeit durch den Ausdruck 
1) w =a +bv + cv 
darzustellen. 

Der Werth a kann als Reibungskonstante an- 
geschen werden, er wird die Windgeschwindigkeit dar- 
stellen, bei der das Instrument sich erst zu bewegen 
beginnt, falls die Reibung der Ruhe gleich der der Be- 
wegung ist. 

Alle Werthe für w< a werden nicht gemessen 
werden können. Der Faktor b ist wesentlich von den Ab- 
messungen des Instrumentes abhängig. Dohrandt**) 
hat nach Versuchen die Formel 


r KE 

R r + 1034 ( ۶) r 
aufgestellt, worin R die Armlänge des Kreuzes, r den 
Radius der Kugelschalen in Millimetern bedeuten. 

Der Koeffizient c wurde meist negativ, aber so klein 
gefunden, dass er fast stets vernachlässigt werden kann. 
Dies muss der Fall sein, wenn cin solches Anemometer 
sich für die praktischen Zwecke der Meteorologie brauchbar 
erweisen soll. Da die Windstärke starken Schwankungen 
unterliegt, muss man fordern, dass i 


1) die Drehungsgeschwindigkeit sich der wechselnden 
Windstärke rasch anpasst, , 
2) beide GróBen durch eine lineare Formel mit ein- 
ander verbunden sind. 


Ist w=ua+bv+cv, 


of ol 
3) 7 = „jwdt=urtbn, + 4 [nat 
0 0 

wenn w, und v, die mittleren Werthe während der Zeit ¢ 
bedeuten. Falls c nicht gleich Null ist, kann das letzte 
Glied nur berechnet werden, wenn v als Funktion von (í 
gegeben ist. Nach Versuchen von Dines zu Hersham 
auf dem Rotator sind die mittleren Geschwindigkeiten, 
welche aus den v hergeleitet werden konnten, dieselben, 
wenn der Rotator mit gleichmäßiger oder stark wechselnder 
Geschwindigkeit gedreht worden war. 

Bei der praktischen Anwendung dieser Instrumente 
bestimmt man nicht e direkt, sondern man ermittelt die 
Umdrehungszahlen wührend einer gegebenen Zeit, woraus 


2) b= 3,013 — 53,74 


so wird 





*) Hierzu kommt noch die durch die Rotation des Kreuzes 
bedingte Geschwindigkeit. 

**) Repertorium für Meteorologie von H. Wild, Bd. VI, 
Nr. 5, 1818. 
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man die Tourenzahl in der Zeiteinheit bekommt. Sei 
diese Zahl n, so ist 


4) v= 2 Rrn. 

Setzt man 

5) B=2Rr-b 1—2Hmn-:c, 
so erhält die Reduktionsgleichung die Form 
6) w=a+tßn-+tyn’, 


welche sich ohne weiteres zur Berechnung der mittleren 
Windgeschwindigkeit aus der Tourenzahl pro Zeiteinheit 
verwenden lässt und deren Koeffizienten bei den Versuchen 
auf dem Rotator direkt gefunden werden. 

Bezeichnet man mit F — den Robinsonfaktor — 
das Verhältnis der Windgeschwindigkeit zu der der Mittel- 
punkte der Schalen, so ergiebt sich aus Gleichung 1 

w a 
7) I Toren. 

Es ist daraus zu ersehen, dass F' keine Kon- 
stante ist, wie das namentlich in England eine selbst 
unter den maßgebenden Kreisen verbreitete irrige Meinung 
ist. Hat a nur einigermaßen großen Werth, so beginnt 
F mit + œ, nimmt dann rasch ab und nähert sich — 
falls c sehr klein ist — mit wachsendem v dem Werth b. 
Ist c allerdings nicht zu vernachlässigen, so wird der 
Verlauf der Funktion F namentlich von dem Vorzeichen 
dieses Koeffizienten abhängen. 

Es wird gentigen, wenn ich hier die Rechnungs- 
ergebnisse der Konstantenbestimmung anführe, welche 
Herr W. H. Dines*) auf seinem Rotationsapparat vor- 
genommen hat. Ich habe diese Beobachtungen berechnet, 
da Herr Dines nicht gewusst hat, was er mit denselben 
anfangen soll. 

Das Instrument war ein Kew-pattern-Robinson-Anemo- 
meter. 

Es ist dies ein englisches Standard-Anemometer, auf 
welches alle anderen Instrumente reducirt werden. 

Der Durchmesser des Schalenkreuzes dieser Instru- 
mente betrigt 4 —1,22™. Die Kugelschalen haben rd. 
150 ™™ Durchmesser. 

Ich fand die Gleichungen 
8) w=a + bv=0,453 + 2,14 v a 

= a + Bn = 0,453 + 8,192 n (n — Umdr. in 
einer Sekunde) 
w +0,55 


EE 


0,118 
n 


F = 2,14 + = 2,14 + onss 
Zur Beurtheilung der Genauigkeit dieser Resultate wurden 


die mittleren Fehler der Koeffizienten a und ß berechnet und 
a = 0,453 + 0,172 
B = 8,192 + 0,11 

gefunden. 

Die Gleichungen stellen die Beobachtungswerthe mit 
dem mittleren Fehler + 0,47™ dar. 

Das ist nach meiner Meinung vollstindig ausreichend 
und beweist die praktische Brauchbarkeit der Instrumente, 
während die Royal Meteorological Society aus denselben 
Beobachtungen die Ueberzeugung von der Unbrauchbarkeit 
gewann, weil F als keine Konstante und nicht = 3 
gefunden worden war. Das hier gefundene Ergebnis ge- 
stattet, nachträglich die bisher vom englischen meteoro- 
logischen Institut veröffentlichten Windstärken zu be- 
richtigen. 

Da bei der Berechnung derselben F'= 3 angenommen 
worden war, sind diese Zahlen zwar nicht die Wind- 
geschwindigkeiten, wohl aber die dreifachen Ge- 
schwindigkeiten der Schalenmittelpunkte. 


*) "bg Journal of the Royal Meteorol. Society 1890 
od. XVI S. 26 ff. 


Werden diese veröffentlichten Zahlen mit w,, die wahren 
Windgeschwindigkeiten mit tw bezeichnet, so hat man 
w=3», 
9) w= 0,453 + 2,14 v 
= 0,453 + 0,713 vw, h. 

Wenn man also z. B. für Holyhead am 20. Febr. 1877 
die Geschwindigkeit einzelner Windstöße zu w, = 89 "], 
angegeben findet, so wird diese Geschwindigkeit (voraus- 
gesetzt, dass in Holyhead sich ein Kew-pattern-anemo- 
meter befindet) 

w = 0,453 4- 0,713 X 89 — 63,7 "|, 
gewesen sein. 

Der Druek dieser Windstó&e kann also nur die 
Hälfte des Werthes sein, den man aus dieser viel- 
genannten Zahl bisher berechnet hat. 


II. Das vertikale Flügelrad. 


Die Anwendung dieses in der Technik viel ge- 
brauchten Instrumentes für meteorologische Zwecke hat 
vielerlei Bedenken. 

In der gewöhnlichen Form ist es für rauhe Gegenden 
zu empfindlich. Der Hauptübelstand besteht darin, dass 
es durch irgend eine Vorrichtung stets dem Wind vertikal 
gegenüber erhalten werden muss. Ist diese Vorrichtung 
sehr empfindlich, so treten beständige Schwankungen auf, 
welche die Windstärkemessung nachtheilig beeinflussen. 
Unempfindliche Vorrichtungen sind noch nachtheiliger. 

Meines Wissens nach hat man die gewöhnliche Form 
nie in der meteorologischen Praxis gebraucht. 

Erst in der neueren Zeit bringt die Firma Richard 
freres (Jules Richard), 8 Impasse Ferrat, Paris-Belle- 
ville, unter der Bezeichnung: ,AÀnémométre à moulinet^ 
Instrumente in den Handel, deren Rad aus 6 ovalen 
Aluminiumflügeln besteht. 

Ferner baut die Firma R. W. Munro, London, ein 
von Herrn W. H. Dines angegebenes Self-adjusting- 
Helicoid-Anemometer. 

Während diese Instrumente für die horizontale 
Komponente der Luftströmung bei uns wenig geeignet 
erscheinen, wird dagegen ihre Verwendung zur Bestimmung 
der vertikalen Komponente von Vortheil sein. 

In Paris hat man sie am Eiffelthurm in der That 
hierfür zweckmäßig verwendet. 


III. Die Normaldruckplatte. 


Das Prinzip dieser Instrumente ist so einfach, dass 
man meinen könnte, sie seien die naturgemäß zweck- 
mäßigsten Vorrichtungen zur Bestimmung der Windstärke. 
Es wird jedoch aus dem Folgenden erhellen, dass dieser 
Ansicht ohne Weiteres nicht beigestimmt werden kann. 

In der meteorologischen Praxis verwendet man Platten 
von ungefähr 0,1 bis 0,2 Größe, Lässt dieselben durch 
eine Windfahne oder einen Windmtihlenmechanismus dem 
Wind normal entgegenhalten und bestimmt den Wind- 
druck aus der Zusammendrückung von Federn oder der 
Hebung von Gegengewichten usw. 

Alle diese Vorrichtungen ergeben direkt eine kleine 
parallele Verschiebung der Platte, welche man entweder 
misst oder mit einer Registrirvorrichtung in Verbindung 
bringt. 

Die Aufgabe des Konstrukteure besteht in der 
Forderung, dass die Bewegungsübertragung fehlerfrei, 
reibungslos und proportional dem Winddruck erfolge. 

Ist dies der Fall, so wird die Integration eines 
Anemogramms den Werth 


ir 
10) Mo — n dt, 
0 


also den mittleren Druck des Windes auf die gegebene 
Fläche in der Zeit £ liefern. 
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Diese Zahlen haben eine gewisse Bedeutung, sie 
stellen Größen dar, welche proportional der lebendigen 
Kraft der tiber die Messstelle hinfluthenden Luftmassen sind. 


Sie sind jedoch nicht proportional der mittleren ` 


Windgeschwindigkeit, da der Druck hauptsächlich mit 
dem Quadrate der Geschwindigkeit wiichst. 

Es findet hier ein ähnliches Verhältnis statt, wie 
zwischen der mittleren Wasserführung eines Flusses und 
den mittleren Pegelständen. 

Um also die mittlere Geschwindigkeit zu erhalten, 
müssen die einzelnen Geschwindigkeiten aus den Druck- 
werthen berechnet und aus diesen Integralwerthe her- 
geleitet werden. 

Sogar für rein praktische Fragen werden die Druck- 
mittel wenig Verwendung finden können. 

So wird z. B. gelehrt, dass die Arbeitsleistung von 
Windmotoren der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit 
proportional is. Um also ein Urtheil darüber zu er- 
langen, welche Leistungen man an einem gegebenen Orte 
von einem derartigen Motor erwarten kann, wird man 
einen Ausdruck von der Form 


t 
11) d, s 5 [o dt 
0 


zu berechnen haben und erfordert auch dies, dass vorher 
w aus p hergeleitet wird. 

Diese Berechnung wird dadurch erschwert, dass die 
Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit noch sehr 
unsicher bekannt ist. 

Im Allgemeinen wird man die spezifische Pressung p 
als Funktion von w zu betrachten haben und 


12) r=fW)=aw+rßw+yw’... 
schreiben können. 

Bei sehr kleinen Geschwindigkeiten soll nach mehreren 
Autoren das erste Glied ausreichen. 

Bei den gewöhnlichen Geschwindigkeiten soll p haupt- 
sichlich durch Bw? bedingt sein und bei sehr großen 
Geschwindigkeiten sollen noch die Glieder höherer Ordnung 
beachtenswerthe Größen erhalten. 

Ich will das alte Newton’'sche Gesetz für unsere 
Zwecke als gültig annehmen und wie gewöhnlich 

. wW? 
schreiben. 

Hierin solu Ap der dynamische Druck auf einen 
Quadratmeter in Kilogramm, y das Gewicht von einem 
Kubikmeter Luft in Kilogramm, w die Windgeschwindigkeit 
in Metern pro Sekunde, g = 9,81 ™ die Beschleunigung 
der Schwerkraft sein. 

C ist der Erfahrungskoeffizient. Derselbe ist die 
Summe von zwei Koeffizienten, deren einer sich auf die 
Vorderseite, der andere auf die Hinterseite der Platte 
bezieht. 


-«&€ — — — e ےج‎ 
EE © «——— —— 
Po=p—Ap i] p, =p + Ap, 
a 
Fig. 3. 


In der der Richtung des Windes entgegengestellten 
Seite herrscht die spezifische Pressung 
P, =p + AP, 
worin p die Spannung der bewegten Luft (statischer 
Druck), Ap, den durch die Stoßwirkung erzeugten Ueber- 
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druck bedeuten. Die spezifische Pressung auf der Rück- 
seite ist 
p=p—Ap. 

Man setzt gewöhnlich 
M) ہی وسر تب روم‎ 

1 1 1 2 2 9 9 
und erhält : 


2 
15) Ap=p,—P.= (, + 4%) gg 03, 


Diese beiden Koeffizienten müssen scharf getrennt 
gehalten werden, wenn man die Druckwirkungen richtig 
verstehen soll. 

Es muss als ein Uebelstand der Druckplatten- 
anemometer bezeichnet werden, dass sie nur C, nicht aber 
dessen Bestandtheile ergeben. 

Ueber die Größe von C, findet man alle nur wünschens- 
werthen Beträge von 0,8 bis 4,0 und mehr angegeben. 


Man unterscheidet vielfach zwischen den Stoß- und 
den Widerstandskoeffizienten, es scheint mir aber der 
exakte Nachweis, dass ein solcher Unterschied 
besteht, nicht beigebracht zu sein. 

Die meisten Versuche beziehen sich auf den Wider- 
stand gegen die Bewegung in ruhender Luft. 

Soweit ich mich habe unterrichten können, scheint der 
Stoß-Koeffizient, welchen man in fast allen technischen 
Werken angegeben findet, sich bLoß auf Versuche von 
Thibault zu gründen. 

Ich habe mir diese Publikation nicht verschaffen können, 
vermuthe aber nach dem, was ich an verschiedenen Stellen 
darüber gelesen habe, dass diese Versuche mit großen Segeln, 
also hohlen Flächen angestellt worden sind. Bei 
solchen muss der Druck größer sein als gegen gleich 
große ebene Flächen. 

Die größte Schwierigkeit wird wohl bei derartigen 
Versuchen die Bestimmung des wahren Werthes der 
Windgeschwindigkeit sein. 

Ich gebe hier eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Versuchsergebnisse und Ansichten. 


1) Die „Hütte“, 16. Auflage, 1896, I, Seite 289: 
( — 1,86 — 3,00. 


2) Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen-Mechanik, 
von Dr. Julius Weisbach, 5. von G. Herrmann 
bearbeitete Auflage, 1875. Seite 1181. 


„Nach den Versuchen von du Buat und nach denen 
von Thibault lässt sich für den Luft- und WasserstoB 
gegen eine ruhende ebene Fläche Č = 1,86 setzen, wo- 
gegen, jedoch mit weniger Sicherheit, für den Widerstand 
der Luft und des Wassers gegen eine bewegte ebene 
Fläche Ç = 1,25 anzunehmen zu sein möchte.“ 


3) Theoretische Maschinenlehre, von Dr. F. Grashof I. 
1875, Seite 897. 


„Indem sich erwarten lässt, dass Ap*) durch Ver- 
diehtung der Luft an der Vorderfläche des Körpers ver- 
größert wird, diese Verdichtung aber, vom Rand gegen 
die Mitte der Fläche zunehmend, nur bei größeren 
Dimensionen der letzteren in merklichem Grade sich 
geltend machen kann, ist es begreiflich, dass (C mit 
F (Fläche)  wachsend gefunden wurde. So setzte 
d'Aubuisson, besonders auf Versuche Borda's ge- 
stützt, den Druck bewegter Luft auf eine normal getroffene 
ebene Fläche = F 


p= F. Ap = 0,11 -y F wte 
entsprechend 
t= 0,11 X 2 X 9,81 X Pl = 2,16 F™. 


*) Ich habe statt der Buchstaben Grashof’s die von mir 
hier eingeführten eingestellt. 
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Wenn man aber, den erfahrungsmäßigen Werth £ = 1,86 
für Fam nach S 154 unter 1) zu Grunde legend, 


(— 2,34 P» 
setzt, so ist für 
F=0,25 0,5 1 2 4 am 
(— 2,04 2,18 2,34 2,51 2,69 usw.“ 


4) E. Gerlach, Civilingenieur 1885, Seite 78 ff. 

Die hydrodynamischen Differentialgleichungen ergeben 
für ebene Flächen, deren Linge sehr groß gegen ihre 
Breite ist, 


۰ 06 ۔۔ *_ ےع 


CL 
5) H. Wild in Carl’s Repertorium der Experimental- 
physik usw. 1877, Seite 486 ff. 
„Muncke hat aus Versuchen von Woltmann, 
de Borda und Hutton £=1,3 + 0,1 abgeleitet." 
6) du Buat und Dushemin (Widerstand in Wasser), 
quadratische Platten, Dicke 3 %, der Seitenlänge. 
du Buat Ç= 1,43 
Duchemin (C= 1,25 
Der Koeffizient nimmt mit wachsender Dicke ab. Vergl. 
Grashof a. a. O., Seite 891. 
7) Didion vergl. Grashof a. a. O., Seite 899. 
Widerstand gegen eine Platte von 1 ™ 
0 — 





8) G. Hagen, KR. s Annalen der Physik 
1874, Bd. 152, Seite 95 ff. 

Widerstand gegen kleine Platten bei geringer Ge- 
schwindigkeit ( — 1,135 + 0,1805 q. 

q ist der Umfang der Platte in Metern. 

Wird der mittlere Werth von 4 für die von Hagen 
benutzten Platten 0,5" eingesetzt, so wird ( — 1,225. 
Für große Platten ergiebt die Formel undenkbare Werthe. 


9) Dr. M. Thiesen, Wiedemann's Annalen der 
Physik 1885, Bd. 26, Seite 309 ff. 

Cylindrische Stäbe von nur einigen Millimetern 
Durchmesser und für kleine Geschwindigkeiten. 

© = 0,001504 (dw) ' + 1,008 + 1,448 dw. 
d ist der Durchmesser des Stabes in Metern. Für die 
von Thiesen verwendeten Stäbe kann d == 0,00275 


gesetzt werden, was 


= mE + 1,008 + 0,004 w 


ergiebt. Für große 2 liefern auch diese Ver- 
suche undenkbare Werthe. 


10) W. H. Dines, Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, London 1889, Seite 183. 

Die Versuche wurden nach einem neuen Verfahren 
angestellt, das ich anderer Stelle beschreiben werde. 
Bestimmt wurde der Luftwiderstand gegen Platten bei 
Geschwindigkeiten bis zu 70 Meilen pro Stunde, also 
31m), 

Der Widerstand erwies sich streng proportional dem 
(Quadrat der Geschwindigkeit. 

Dines fand für ebene Platten 

C= 1, 25 bis 1,45, 
fir ein Quadrat von 12” Seite (1 4f) £ — 1,34, 
Rechteck von 6" x 24" (1 af) 1 ‚36, 
einen Kreis von 13,54” ns (1 af) 1,33. 


11) Buys-Ballot, Handbuch der Baukunde 1885, 
I. Abth, I. Bd., Seite 1145. 

Die Quelle selbst war mir nicht zugänglich. Falls 
in der Formel kein Druckfehler sein sollte, ist darnach 


لہ نے 3,034 


was ebenfalls undenkbare Werthe ergiebt. 
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Aus der Gesammtheit dieser Angaben geht hervor, 
dass der Werth (— 1,3 die größte Wahrscheinlichkeit 
als Widerstandskoeffizient hat. Da der Unterschied 
zwischen Stoß- und Widerstandswirkung nicht zweifellos 
festgestellt ist und sich theoretisch auch wohl kaum als 
sicher bestehend ableiten lässt, wird man denselben 
Koeffizienten auch für die Stoßwirkung annehmen können. 

Man hat nun weiter zu beachten, dass der Werth y 
in Formel 13 eine Funktion des Barometerstandes und 
der Lufttemperatur ist. 

Setzt man 


K — 23,68 (log — 1,37431), 

T — 273 + t — absolute "Temperatur, 
80 wird 

b 
16) Ap — KC E w? kg, mi, 
worin noch b den in Metern Quecksilbersäule ausgedrückten 
Barometerstand bedeutet. 
Für 5 —0,76", T-—273, C—1,8 erhält man 

17) Ap = 0,08568 w? €m w= 3,416 Ap "jh 
Man findet aus Formel 16 durch Differentiation, dass 


1) die falsche Annahme von € um + 0,1, Ap um 
+7,70, falsch ergiebt, 

2) das Steigen des Barometers um 1"" Ap um 
0,13 %) erhoht, 

3) das Steigen der Temperatur um 1° C. es aber 


um 0,37 jọ vermindert. 


Umgekehrt bedingen Abweichungen der "l'emperatur 
von O9 C, um 1? C. und des Barometerstandes von 
0,276" um 1"? Fehler in dem nach Formel 17 be- 
rechneten w um 0,18 %) resp. 0,07 %. Nimmt man 
als größte Abweichung der Temperatur vom Eispunkte 
300 C. und als größte Druckabweichung von 0,76” 
im Meeresniveau 4 30"" an, so werden Fehler in den 
aus A» nach Formel 17 berechneten Geschwindigkeiten 
bis zu + 7,5 0), derselben entstehen können. 

Es sind dies sehr zu beachtende Werthe. 

Formel 17 weicht so bedeutend von den Angaben 
auf Seite 290 der „Hütte“, welche den Ausdruck der 
allgemeinen Annahme darstellen dürften, ab, dass doch 
wohl eine Erwägung, ob diese Angaben beizubehalten 
oder abzuändern sind, angezeigt erscheint. 

Eine wichtige Frage ist weiter die, ob zu 
den Druckmessern große oder kleine Platten 
anzuwenden sind. Große Platten werden für Vor- 
richtungen, die hoch und frei dem Wind exponirt und 
demselben selbstthätig normal entgegengehalten werden 
sollen, viel Schwierigkeiten bieten und bei zu kleinen 
werden alle die bei den Uebertragungsvorrichtungen un- 
vermeidlichen Reibungswiderstände leicht einen bedeutenden 
Einfluss erlangen können. Wie bereits erwähnt, haben 
die für meteorologische Zwecke bestimmten Anemometer 
Platten von 0,1 bis 0,2 9? Fläche. 

Prof. Barkhausen beschreibt in seinem Werk tiber 
den Bau der Forthbrücke ein Anemometer, welches aus 
einer Platte von 300 af — 27,87 *? besteht. Dieses von 
dem Chefingenieur Baker errichtete Instrument hat 
recht merkwürdige Resultate ergeben, welche eine neue 
Verwirrung in die Windstärkemessung gebracht haben. 

So führt Prof. Barkhausen an, dass am 31. März 1886 
die ganze Platte einen Druck von 93 "£4, ergab, 
während in der Mitte derselben 139 *8/ m, an einer nach 
dem Rande zu liegenden Stelle aber 108 */ m gemessen 
wurden. 

Zwei kleinere neben der großen Platte angeordnete 
Instrumente ergaben 127 (Fliigelanemometer) bezw. 
152 *5] m. 

Man hat hierbei die Lehre der Hydrodynamik in 
Rücksicht zu ziehen. 


353 Paul Schreiber, 
In dem bereits erwähnten Aufsatz von E. Gerlach 
im Civilingenieur 1885 ist die Vertheilung der spezifischen 
Pressungen über die Breite einer unendlich langen ebenen 
Platte ausführlich angegeben. Ich habe für die normale 
Stellung daraus die nachstehenden Resultate graphisch 
abgeleitet. 


Wird die Breite = 100 gesetzt und die spezifische 
Pressung in der Mitte ebenfalls mit 100 bezeichnet, so 
finden folgende Druckvertheilungen statt: 


Mitte 
0.10 20 30 40 50 
0 79 91 96 98 100 


Es folgt daraus, dass die gleichmässige Vertheilung 
der spezifischen Pressungen über die ganze Breite den 
Werth 88,6 ergiebt. 


Nun ist es klar, dass bei einer Platte mit endlicher 
Länge der Druck von der Mitte aus nicht nur in der 
Richtung der Breite, sondern auch in der Richtung der 
Länge abnehmen muss. 

Man kann einen 
Versuch mit der folgen- 
den Rechnung machen: Q 6 

Ap, soll die spezi- 
fische Pressung in der 
Mitte m sein. 

In dem Punkt a 
mit den Coordinaten 
z—0 und y=ma 
wird ein Druckwerth 

Ap, =a, Ap, 
herrschen. 

Im Punkte c 
wird er 

Ap, =a, Ap, 
sein, worin a, und a, der graphischen Darstellung zu 
Gerlach's Arbeit im Civilingenieur entnommen werden können. 


Abstand von der Kante 
Spezifische Pressung . . 


Fig. 4. 


Man kann also. im Punkt b den Druck 
18) A p, — A p, X dy =Å P,- e ` ay 


erwarten. Dies würde mittels der oben gegebenen Zahlen 


für cinen Quadranten der Tafel folgende Resultate 
ergeben : 
Abstand von der Mitte 
0 10 20 30 40 50 
0 = 100 — 98 — 96 — 91 — 79 — 0 
a | 98 | 96 | 92 | 84 | 39 | 82", 
10 = 98 — 96 — 94 — 89 — 77 — 0 
= | 96 | 94 | 90 | 82 | 38 | 80 
20 a 96— 94— 92 — 87 — 76 0 
e | 92 | 90 | 87 | 80 | 37 | 77 
80 ے‎ 91— 89 — 87 — 83 — 72 — 0 
i | 84 | 82 | 80 | 72 | 34 | 70 
40 = 79—77 — 76 — 72 — 62 0 
= | 39 | 38 | 37 | 34 | 15 | 33 
0 5 0—0—0—0—0—0 


Reihenmittel 82 80 77 70 33% 


Ich denke mir also ein Quadrat von der Seiten- 
Länge 100 in 100 Quadrate mit der Seitenlänge 10 zerlegt. 
Die Druckverhältnisse wiederholen sich in den 4 Qua- 
dranten, es gentigt also die Darstellung eines derselben. 
Die Zahlen zwischen den Linien bedeuten die Druck- 
werthe in den Ecken der Quadrate. 


Als Druckwerthe fiir die Quadrate selbst wird man 
näherungsweise die Mittel aus den je vier Eck- 
pressungen nehmen können. 
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Die mittleren Pressungen für die Streifen ergeben sich 


Oe Osea 890 
10—20............ 80 
20 — 30............ 71 
30—40............ 70 
40 — 50. coss ren 33 
Mittel ...... .. 689/, für die ganze Platte. 


Am 31. März wurden an der Forthbrücke in der 
Mitte der Platte 139 *®/ m gemessen, während die ganze 
Platte nur 93*8/ m, also 67°], des Mitteldruckes ergab. 


Nach der Zeichnung von Barkhausen befindet sich 
die Stelle, wo 108*/qm gefunden worden waren, um ein 
Fünftel der Seitenlänge von den Rändern. Die Koordi- 
naten dieses Punktes werden also x == y = 30 sein und 
findet man hierfür Ap, = 83, während 108 ** = 78, des 
Mitteldruckes sind. Durch die vorliegende Rechnung 
werden also die Messungen voll erklärt, wobei es allerdings 
fraglich ist, wie weit der Zufall dabei eine Rolle spielt. 


Dass diese nicht groß sein kann, ersieht man aus 
einer kleinen Schrift von Professor Francis E. Nipher, 
welche Anfang dieses Jahres erschienen ist. 


Dieselbe ist betitelt: A Method of measuring the 
pressure at any point on a structure, due to wind blowing 
against that structure (Transactions of the Academy of 
science of St. Louis, Vol. VIII, Nr. 1). 


Nipher befestigte eine Tafel von 4 Linge und 
3’ Höhe auf dem Dach eines Eisenbahnwagens, hielt sie 
stets normal zu der Resultante aus Wind und Wagen- 
bewegung und maß mittels einer neuen, sinnreichen und 
wie mir scheint, zweckmäßigen Methode den Druck an 
verschiedenen Stellen der Platte. Dieselbe war hierzu 
in 108 Felder getheilt. Die Messung geschah an beiden 
Seiten der Platte. Leider ist die Beschreibung so knapp 
ausgefallen, dass ich mir ein klares Bild von der 
Messung selbst und der Bedeutung der Zahlen nicht habe 
machen können. 

Ich behalte mir die eingehendere Besprechung dieser 
Arbeit an anderer Stelle vor und gebe hier nur die 
Resultate der Messung an der Vorderseite der Platte. 


Druckvertheilung über eine 3’ hohe und 4’ lange 
Platte. 

SE 55 69 u 81 83 8 83 eh IT 15 Ge 

58 er 9 ZE 

58 "ma "3 93|93|93, 93.93 


79 |100; 93 |100 100 100 100| 93 93 | § 


79 |100, 93196 rn. 93 


19 100 94 100 100: 100'100 93 
58 79 87 om '98 98 98 98 | 98 


58 | 56 | 67 | & 








In der Originaltabelle erscheint als Maximaldruck 
die Zahl 7,48, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Ich 
habe dieselbe mit 100 bezeichnet und darnach die 
anderen Zahlen reducirt. Die Druckmittel für die Streifen 
stehen neben dem Schema. Es ist daraus ersichtlich, 
dass der untere dem Wagendach nahe Theil eine geringere 
Pressung erfuhr als der obere Theil der Platte, was er- 
wartet werden konnte. 

Der Gesammtdruck auf die Platte betrug 75°), des 
größten Druckes in der Mitte derselben. 

Dieses Resultat stimmt gut mit dem aus der Theorie 
auf die oben angegebene Weise hergeleiteten. 
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In der Wirklichkeit scheint die spezifische Pressung 
nach den Rändern zu etwas langsamer abzunehmen, als 
nach meiner Annahme, die ich nur als eine ganze rohe 
Annäherung betrachte. 

Um das Problem vollständig zu lösen, muss man 
natürlich die spezifischen Pressungen auf der Rückseite 
der Platte in Rücksicht ziehen, dies gehört aber nicht zu 
der hier behandelten Frage. 

Es dürfte daraus hervorgehen, dass die Einrichtung 
an der Forthbrücke wenig geeignet ist, die Frage der 
Windstärkemessung zu fördern. 


Je größer die Platten gewählt werden, um so kom- 
plizirter gestalten sich die Druckwirkungen und wird 
man daher vom theoretischen Standpunkt aus 
die Platten so klein als möglich zu nehmen 
haben. 

Die Windgeschwindigkeit wird dann nach der Formel 

An, P 
19) w = V Krk 
zu berechnen sein, worin man als wahrscheinlichsten 
Werth von C:1,3 wird einsetzen können. 


IV. Die Neigungstafel. 


Anstatt die Platte normal zur Windrichtung zu 
halten und deren parallele Verschiebung zu messen, kann 
man sie um eine horizontale Achse drehbar anordnen und 
aus dem Ausschlag » die Windstärke bestimmen. 9 wird 
den Winkel zwischen der Tafelfläche und der durch die 
Achse gelegten Vertikalebene bedeuten. 

Die Theorie dieser äußerst einfachen Vorrichtung 
gestaltet sich noch komplizirter als bei der Normal- 
druckplatte. 

Zu der Relation zwischen Druck und Geschwindigkeit 
kommen noch die Abhängigkeit des Druckes von dem 
Einfallswinkel und die damit verbundene Verschiebung 
des Druckmittelpunktes. 

Trotzdem dürfte das Instrument für näherungsweise 
Bestimmung des Windruckes zweckmäßig sein und findet 
auch in der ihm von H. Wild gegebenen Einrichtung 
vielfache Verwendung in der meteorologischen Praxis. 
Man kann die Formel 


G 


zur Berechnung des Druckes auf die Flächeneinheit ver 
wenden, worin G das Gewicht, F' der Flächeninhalt der 
Platte bedeuten und wobei angenommen ist, dass sich die 
Drehachse genau in der oberen Kante der Platte befindet. 


Nach der Theorie von Dr. M. Thiesen*) ist es 
wahrscheinlich, dass der nach Formel 20  berechnete 
Werth von Ap noch mit einer Größe zu multipliziren ist, 
die von 1,0 für 9=0 bis 1,3 für == 90°, und zwar 
nahezu proportional der Größe von » ansteigt. 


V. Die Röhrenanemometer. 


Die Forderung, dass die Fläche, gegen welche der 
Wind stößt, möglichst klein sei, lässt sich am besten 
durch die der Pitot’schen Röhre entsprechende Vor- 
richtung I, Fig. 5, erfüllen. Wird eine Spitze **) durch 
irgend eine Vorrichtung beständig gegen den Wind gehalten, 
80 wird der durch die Wassersäule À angegebene Druck 
in der Röhre direkt dem Stoß des Windes gegen die 
Mündung entsprechen. 


Misst man h in Millimetern, so ist der Druck 


21) Ap = h Som 


*) Repertorium für Meteorologie von H. Wild 1875, 
Bd. IV, Nr. 9. 

**) Da sich eine Spitze leicht verstopft, wird es besser 
sein, einen langen engen Spalt anzuordnen. 


Paul Schreiber, die Instrumente zur Bestimmung der Windstärke. 


| 


| 
| 


356 


-Um genaue Werthe von Ap zu erlangen, ist cs 
nöthig, dass die Wasseroberfläche in dem anderen Schenkel 
einem Drucke ausgesetzt wird, der der Spannung der 
bewegten Luft genau gleich ist. 


— 





Man hat hierzu nach dem Vorgang von Sir William 
Thomson vorgeschlagen, diesen Schenkel mit dem Raum 
zwischen zwei großen parallel einander sehr nahe stehenden 
Platten in Verbindung zu bringen, welche frei der 
Atmosphäre ausgesetzt sind (Fig. 5, I a). 

Herr W. H. Dines wendet statt dieser Platten eine 
oben geschlossene, aber seitlich mit Löchern versehene 
Róhre (IIa) an. 

Es fragt sich aber, ob es nicht am besten ist, die 
Vorrichtung III direkt mit I zu verbinden, also eine 
Spitze dem Wind entgegen zu stellen, eine andere ihm 
aber beständig abgewendet zu halten. Die Wassersiule 
giebt dann die Summe der Stob. und der Saugwirkung. 


Werner v. Siemens hat vorgeschlagen, nur die 
Einrichtung III anzuwenden, also nur die Saugwirkung 
zu messen. 

Der Vorschlag, eine Röhre mit horizontaler ebener 
Mündung dem Wind auszusetzen, wie dies in Fig. 5, II 
dargestellt ist, rührt von Kapitän Magius her. 


Die Vorrichtungen I und III geben verständliche 
Werthe, erstere wird die Größe Ap,, letztere Ap, der 
Formel 14 liefern, man wird aus ihnen also auch die 
Werthe C, und C, ableiten können. 


Es ist dies bezüglich der Vorrichtung I auf zwei 
wesentlich verschiedene Weisen von den Herren Hage- 
mann*) in Kopenhagen und W. H. Dines**) in Hersham 
geschehen und wurde von beiden 

L sl gefunden. 

Die Versuche von Hagemann haben eine besondere 
Bedeutung, da sie nicht den Widerstands- sondern den 
Stoßkoeffizienten ergaben; Hagemann ließ Luft mit 
bekannter Geschwindigkeit gegen die Spitze strömen. 

Dinesmaß dagegen den Widerstand gegen ruhendeLuft. 

Den Koeffizienten t, bestimmte Dines zu 0,16, sodass 

č = 1,16 
gein würde. 

Bezüglich der Verwendbarkeit der Magius’schen 
Röhre gehen die Ergebnisse von Dines und von Hage- 
mann weit auseinander. 


*) Annuaire Météorol. pour l'année 1876 publié par 
l'Institut météorologique Danois, Kopenhagen 1877. 


**) Quart. J. of. the R. M. S. 1890, XVI. 208 
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Nach Dines würde die Saugkraft des Windes an 

einer solchen Röhre sehr bedeutend sein. Er fand 
C — 1,13 

Hagemann fand dagegen diese Saugwirkung klein und 
sehr langsam eintretend. Rasch vorübergehende Wind- 
stöße sollen kaum bemerkbar sein. 

Vermuthlich wird hier Länge und Weite der Rohr- 
leitung von großem Einfluss sein. 

Man wird also für die 
Thomson'schen Platten 


Stoßröhre I mit den 


2 


w 
DU = — — 
für die Saugróhre III mit denselben Platten 
2 
23) h, = — 0,16 y aT 


und für die Vereinigung von I und IlI ohne die Platten 
w? 


in Rechnung bringen können. 


Die Vereinigung der Stoßröhre mit der durchlöcherten 
geschlossenen Röhre ergab nach Versuchen von Dines 


w? 


Vergleichung verschiedener Systeme von 
Windstärkemessern. 

Die meteorologische Litteratur ist recht arm an 
größeren Arbeiten hierüber. 

Vergleichungen von Robinson. Anemometern sind mehr- 
fach ausgeführt worden und haben im Allgemeinen gute 
Uebereinstimmung derselben ergeben. 

Dagegen ist mir über die Vergleichung von In- 
strumenten verschiedener Art nur eine Beobachtungsreihe 
bekannt geworden. 

Herr M. H. Dines*) stellte auf seinem Wohnhaus 
in Oxshott neben einigen anderen Instrumenten das Kew- 
pattern-Robinson-Anemometer, eine Normaldruckplatte und 
ein Stoßröhren-Anemometer auf. 

Für das erste dieser Instrumente nahm er den 
Faktor F=2,0 an. Ich habe nach Formel 8 daraus die 
wirklichen Windgeschwindigkeiten berechnet. 

Die beiden letzten Instrumente hatte Dines so ein- 
gerichtet, dass sie Windgeschwindigkeiten registriren. 

Die Normaldruckplatte war hierzu mit einem keil- 
förmigen in Wasser getauchten Gegengewicht verbunden. 

Das Manometer des Röhren-Anemometers bestand 
aus einer Gasometerglocke, welche so eingerichtet war, 
dass sie sich nicht dem Druck, sondern der Wurzel 
desselben proportional hob. 

Herr Dines hat, wie ich aus seinen knappen An- 
gaben in dem Quarterly Journal der Kónigl Meteorol. 
Gesellschaft London herleiten konnte, die Formeln 


3 2 
26) A p — 1,11 7 für die Normalplatte und 
2 
27) A p = 1,457 y für das Röhren-Anemo- 


meter zu Grunde gelegt. 

Er hat diese Formeln durch Experimente auf seinem 
Rotationsapparat bestimmt. 

Der Koeffizient für die Normalplatte Ç = 1,11 steht 
in guter Uebereinstimmung mit Formel 24, nicht aber 
mit den Seite 351 unter 10 aufgeführten Resultaten. Der 
hohe Werth von (— 1,457 für die Stoßröhre lässt ver- 
muthen, dass an der durchlöcherten Röhre, mit der der 
zweite Schenkel des Manometers in Verbindung steht, 
Saugwirkungen stattfinden. 


*) Quarterly Journal of the R. M. S., 1892, XVIII, 165. 
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Es wurden 73 Versuchsreihen bei Windstärken von 
7 bis 19 "7, angestellt. 

Die mittleren Geschwindigkeiten ergaben die drei 
Instrumente zu 

1) Schalenkreuz 2) Normaldruckplatte 3) Stoßröhre 
10,7 10,9 11,0 7); 
als durchschnittliche Abweichungen zeigten 
3—1: + 0,53 nj, 
2—1: + 0,58 
3—2: + 0,30. 

Die Uebereinstimmung zwischen dem Schalenkreuz 
und den beiden anderen Instrumenten würde wesentlich 
besser sein, wenn nicht zwei Beobachtungen vorhanden 
wären, bei denen entweder Fehler vorliegen oder die 
Instrumente sich gegenseitig gestört haben. 

Bei den größeren Geschwindigkeiten waren die gleich- 
zeitigen Angaben der drei Instrumente: 


14,2 13,7 14, 
13,5 12,7 13,4 
14,8 14,1 14,3 
18,9 186 18,6 
13,5 13,4 13,4 
14,8 14,8 14,7 
135 13,5 18,7 
12,7 11,4 12,1 usw. 


Es ist hierdurch der Beweis beigebracht worden, 
dass bei richtiger Behandlung die verschiedenen Systeme 
von Windstürkemessern übereinstithmende Resultate ergeben. 

Allerdings sind die Reduktionsgleichungen durch 
Bewegung der Instrumente in ruhender Luft bestimmt 
worden. 

Das geschieht aber bei den Instrumenten der Hydraulik 
stets und ich habe noch nirgends gelesen, dass man die 
mit WoltmannflügeUn bestimmten Wassermessungen des- 
halb beanstandet hätte. 

Es scheint mir, dass man in der Stoßröhre ein Instrument 
hat, das absolute Werthe nach der einfachen Formel 

w? 
ergiebt, wenn der andere Schenkel des Manometers mit 
den Thomson’schen Platten verbunden ist. 


Man wird also mit diesem Instrumente die Konstanten 
anderer am Ort ihrer praktischen Anwendung befindlichen 
Anemometer so oft, als man will, bei allen in der Wirk- 
lichkeit vorkommenden Verhältnissen bestimmen können. 

Das scheint mir aber nöthig zu sein, da sich vermuthen 
lässt, dass die Gleichung für ein Robinson Anemometer 
z. B., die in Hamburg oder Petersburg bestimmt worden 
ist, für die Anwendung auf dem Mont Blanc nicht ohne 
Weiteres gültig ist. 

Die Anemometer der Meteorologie sind also nicht 
„rude“ oder nur „little better than philosophical toys“ 
usw., wie die liebenswürdigen Aeußerungen in der tech- 
nischen Litteratur lauten. 

Ebenso kann man getrost behaupten, dass Aeußerungen 
in der Royal Meteorological Society, wie z. B.: „alle 
anemometrischen Messungen seien werthblos“ usw., so be- 
schimend auch die Sache mit dem Robinsonfaktor ist, 
vollständig der Begründung entbehren. 

Der Ingenieurwissenschaft kann somit die Meteorologie 
exakte Angaben tiber Windgeschwindigkeiten liefern. Möge 
erstere aber dafür sorgen, dass von diesen auch der 
richtige Gebrauch gemacht wird. 

Namentlich muss die Druckvertheilung um Bauwerke 
in den verschiedenen Strömungsverhältnissen untersucht 
werden und kann ich nur nochmals empfehlen, den Vor- 
gang des Herrn Nipher hierzu eingehend in Erwägung 
zu ziehen. 
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Domenico Fontana (1548 —1607) und der Transport des Vaticanischen 
Obelisken. 


Von Th. Beck, Privatdozent in Darmstadt. *) 


Domenico Fontana, geboren 1543 zu Mili nahe dem 
Comersee, kam in seinem zwanzigsten Jahre nach Rom, 
wo sich sein um drei Jahre älterer Bruder Giacomo als 
Architekt und Ingenieur bereits einen Namen erworben 
hatte, führte mehrere Bauten mit ihm aus und gelangte 
bald zu gleichem Ansehen. Kardinal Montalto wählte 
ihn zu seinem Architekten und betraute ihn mit dem Bau 
der Capella del Presepio in S. Maria Maggiore und dem 
eines kleinen Palastes in den dazu gehörigen Gärten. 
Der Kardinal stammte aus keiner reichen Familie. 
Gregor XIII. hatte ihm besondere Einkünfte zugewiesen, 
damit er standesgemäß auftreten könne; die Pracht aber, 
womit er jene Bauten ausführen ließ, missbilligte der 
Papst und entzog ihm die erwähnten Einkünfte, wodurch 
die Arbeiten Domenico's zum Stillstande gekommen 
wären, wenn dieser sie nicht auf eigene Kosten weiter- 
geführt hätte. Nach Kurzem gelangte Montalto als 
Sixtus V. auf den päpstlichen Stuhl, bestätigte D. Fontana 
als seinen Architekten, ließ ihn die genannten Bauten 
vollenden und übertrug ihm den Bau des Laterans. Auch 
sollte er mit Giacomo della Porta die Kuppel der Peters- 
kirche vollenden, zuvor aber wünschte der Papst, dass 
der einzige damals in Rom noch aufrecht stehende, ohne 
Piedestal 23” hohe Obelisk, den Caligula aus Heliopolis 
in den Circus des Nero hatte bringen lassen, von seinem 
verborgenen Standorte bei der alten Sakristei von St. 
Peter entfernt und vor dem Hauptportal dieser größten 
Kirche der Christenheit aufgestellt werde. 

Die altágyptischen Denksteine, Obelisken genannt, 
sind Monolithen von quadratischem Querschnitte aus den 
Granitbrüchen von Assuan oder Syene, nach oben um ein 
Drittel der Quadratseite verjtingt und in eine pyramidale 
Spitze auslaufend, deren Höhe 1l mal so groß ist, als 
die Breite ihrer Basis, während die Höhe des Schaftes 
91), bis 10 mal so groß ist, als seine obere Dicke. 
Gewöhnlich sind sie auf allen vier Seiten mit Hieroglyphen 
bedeckt, die den Ruhm ihres Stifters verkünden, der 
Vaticanische aber trägt keine solche Inschrift. 

Die alten Römer entfernten eine große Zahl dieser 
Denksteine aus Aegypten und stellten die meisten davon 
in Rom auf, wo man gegenwärtig deren 12 zählt, während 
sich in Aegypten nur noch 3 befinden. 

Schon mehrere Päpste vor Sixtus V. waren auf den 
Gedanken gekommen, den Öbelisken hinter der alten 
Sakristei von St. Peter mitten auf den Platz stellen zu 
lassen, fanden aber niemand, der diese Arbeit auszuführen 
wagte, denn die Art, wie die alten Römer solche Stein- 
kolosse bewegt und aufgerichtet hatten, war längst in 
Vergessenheit gerathen. Domenico konnte, indem er diese 
Arbeit übernahm, nur seinem eigenen Urtheile folgen, und 
eg zeugt von seltenem Scharfblicke und bewundernswerther 
Umsicht, dass er sie ohne jeglichen Unfall zu Ende führte. 

Nachdem er die erste Aufgabe dieser Art so gelöst 
hatte, erwachte in dem Papste der \Vunsch, auch die 
umgestürzten und verschtitteten Obelisken Roms zur Zierde 
der Stadt und Mehrung seines Ruhmes wieder aufgestellt 


*) Anmerkung der Schriftleitung. Der Herr Ver- 
fasser, welcher sich durch seine , Historischen Notizen" 
im ,Civilingenieur" vielfache Anerkennung erworben hat, 
bietet in dem vorliegenden Aufsatze einen weiteren Beitrag 
zur Geschichte der Technik, dessen Abdruck manchem Leser 
dieser Zeitschrift willkommen sein dürfte. 


zu sehen. Von zweien solcher Denksteine, die vor dem 
Mausoleum des Augustus gestanden hatten und die ohne 
Piedestal 14,8 und 15” hoch sind, wurde der eine im 
folgenden Jahre 1587 durch Fontana vor S. Maria 
Maggiore aufgestellt, und in demselben Jahre grub er 
den schönsten und größten aller noch vorhandenen 
Obelisken aus und stellte ihn vor den Lateran. Dieser 
ist ohne Piedestal 32" hoch aus rothem Granit, stammt 
von Tutmes III. aus dem 16. Jahrhundert v. Chr. und 
wurde von Constantius aus Theben nach Rom in den 
Circus Maximus gebracht: Bei der Ausgrabung fand 
man ihn in drei Stücke zerbrochen, die Fontana bei der 
Aufstellung durch schwalbenschwanzförmige, eingebleite 
Steinsticke kunstreich mit einander verband. Einen 
vierten Obelisken aus Heliopolis, ohne Postament 24™ 
hoch, der unter Augustus in den Circus Maximus gebracht 
worden war, stellte er 1588 auf die Piazza del Popolo. 

Außer den genannten ließ Sixtus V. noch mehrere 
bemerkenswerthe Bauten durch D. Fontana ausführen, 
darunter die Bibliothek des Vaticans. Als Sixtus 1590 
starb, war sie noch im Bau begriffen und wurde erst 
unter Clemens VIII. vollendet. Dieser ließ D. Fontana 
auch den Bau des Laterans fortsetzen und die beiden 
berühmten Gruppen der Rossebändiger von den Thermen 
des Diokletian auf den Platz davor stellen. Auch leitete 
Fontana die Quellen Aqua felice von einem 22 *™ ent- 
fernten Berge nach Rom und erbaute eine Fontaine auf 
der Piazza dei Termini, die nicht wenig zur weiteren 
Verschönerung der Stadt beitrug. 

Trotz alledem siegten hier endlich seine Neider. 
Während er mit dem Bau einer Brücke in dem Stadt- 
viertel Borghetto beschäftigt war, erhob man plötzlich die 
Anklage gegen ihn, er habe bei der Ausführung der 
Bauten, die man ihm anvertraut hatte, bedeutende Summen 
zu seinem Vortheile verwendet. Der Papst schenkte 
diesen Anschuldigungen Glauben und entließ ihn seines 
Dienstes. Der Vizekönig von Neapel dagegen ließ es 
sich angelegen sein, einen so ausgezeichneten Mann für 
sich zu gewinnen, und als Architekt und erster Ingenieur 
des Königs beider Sicilien trat dieser 1592 in seine 
Dienste. Kanal- und Straßenbauten beschäftigten zu- 
nächst Fontana in seiner neuen Stellung, später wurde er 
mit dem Bau des königlichen Palastes beauftragt und 
am Schlusse seines Lebens entwarf er die Pläne zu dem 
Hafen von Neapel, an deren Ausführung er durch seinen 
1607 erfolgten Tod verhindert wurde; doch benutzte sie 
Francesco Picchiati, als er unter Peter von Aragonien 
dieses Projekt ausführte. 

Als Schriftsteller hat Domenico Fontana ein einziges 
Werk hinterlassen, betitelt: Della Transportatione 
dell’ Obelisco Vaticano et delle Fabriche di 
nostro Signore Papa Sixto V. Roma 1590. Es ist 
in groß Folio gedruckt und mit 19 Kupferstichen gleichen 
Formats von Bonifacio di Sebenico ausgestattet. Ueber 
den Transport und die Aufstellung des Vaticanischen 
Obelisken sagt Fontana darin: 

„Die Heiligkeit unseres Herrn Sixtus V. verabscheute 
stets den Kultus der heidnischen Götter und war vom 
ersten Jahre seines Pontifikats an bestrebt, das Andenken 
an die Idole zu unterdrücken, die von den Heiden in 
Form von Pyramiden, Obelisken, Säulen, Tempeln und 
anderen Gebäuden in großer Zahl errichtet worden waren. 
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Er suchte die Mysterien und den Gottesdienst der 
katholischen Religion allerwege zu heben. In diesem 
frommen Streben wollte er mit dem Vaticanischen 
Obelisken, jenem bewundernswerthen Steine, der gewöhnlich 
Julia genannt wurde, weil er dem Julius Cäsar gewidmet 
war, beginnen, ihn von dem Schimpfe des Idols zu be- 
freien und ihn zu einem Träger des heiligen Kreuzes zu 
machen, zu dem hervorragendsten und merkwürdigsten, 
der jemals unter ein Kreuz gestellt worden war. Er 
wollte dies thun, um dem Zeichen des Heiles, das von 
den Heiden als Zeichen der Schmach und der schimpf- 
lichsten Strafe verabscheut worden war, die höchste Ehre 
zu erweisen und dadurch zu zeigen, dass es durch den 
Tod, den der Erlöser daran erlitt, zum Triumph- und 
Siegeszeichen der Könige und Kaiser geworden ist. Aber 
nicht nur auf die Julia hat er es erhoben, sondern zum 
Ruhm und Glanze dieser heiligen Standarte des Christen- 
thums befahl er, dass es auf alle seine großen Bau- 
werke und auf die anderen Obelisken bei S. Maria 
Maggiore, S. Giovanni Laterano und S. Maria del Popolo 
gesetzt werde. 

„Da mir von seiner Heiligkeit der Transport dieses 
Obelisken, der an einem von Menschen wenig besuchten 
Orte stand, und seine Aufstellung mitten auf dem 
St. Peters-Platze übertragen wurde, so will ich nieder- 
schreiben, wie ich dies vollführte, um denen, welchen die 
Bewegung so schwerer Steine ktinftig obliegen wird, wo- 
bei die Gefahr des Zerbrechens so groß ist, eine Beschreibung 
dieser Arbeit zu hinterlassen, die ihnen von Nutzen sein 
möge. Ich habe mich dazu um so mehr veranlasst 
gesehen, als meines Wissens bis jetzt niemand gefunden 
wurde, der hierüber geschrieben oder Autklärung darüber 
gegeben hätte, welche Vorrichtungen sich für ein so 
schwieriges Unternehmen als ausreichend erwiesen haben, 
das schon seit etwa vierzehnhundert Jahren außer Gebrauch 
gekommen ist.“ | 

„In der genannten Absicht, sowie um den Platz und 
das neue, prachtvolle Gebäude von St. Peter zu zieren, 
befahl Se. Heiligkeit der Papst am 24. August 1585 den 
Zusammentritt einer Versammlung von Prälaten und den 
intelligentesten Herren, die berathen sollten, welches die 
geeignetste Stelle für den Obelisken sei und wie man sich 
zu verhalten habe, um dessen Transport mit der größt- 
möglichen Sicherheit zu bewerkstelligen. Auch sollten sie 
den Künstler nennen, den sie wegen seines Scharfsinnes 
und seiner Erfahrung für den geeignetsten hielten, das 
Werk zum gewünschten Ende zu führen. Das Unternehmen 
wurde allgemein für äußerst schwierig gehalten, sowohl 
wegen des ungeheueren Gewichtes, als auch wegen der 
Größe des Steines und seiner Neigung, bei der Bewegung 
zu zerbrechen. Viele der früheren Päpste, die denselben 
Stein zu versetzen wünschten, waren durch die Bedenken, 
die die ersten Ingenieure ihrer Zeit dagegen erhoben, da- 
von abgeschreckt worden. Man hegte wegen der Schwierig- 
keiten, die das Unternehmen habe, tausend Zweifel, da 
kein Schriftsteller beschreibt oder erwähnt, wie die Alten 
sich dabei verhielten, so dass man davon Regeln hätte 
abnehmen können, und man tibertrieb die Gefahren, die 
der Zufall bei derartigen Arbeiten unversehens bringen 
könne Man kam deshalb in der ersten Sitzung der 
Versammlung trotz Langer Berathung zu keinem befriedigen- 
den Resultat und beschloss, zum Zwecke der Klarstellung 
der Sache und damit eine so hoch geschätzte Reliquie 
unversehrt transportirt werde, alle Gelehrten, Mathematiker, 
Architekten und andere tüchtigen Männer, die man herbei- 
bringen könne, zusammenzurufen, damit jeder seine Ansicht 
über die Ausführung des Unternehmens aussprüche." 

„Die zweite Sitzung wurde auf einen um 25 Tage 
späteren Termin gelegt, damit Fremden Zeit gelassen 
würde, nach Rom zu kommen und Beweise ihres Scharf- 
sinns abzulegen. Durch das Gerücht von einer solchen 


Arbeit angelockt kamen Viele, zum Theil olıne die Ab- 
sichten des Papstes genau zu kennen, aus allen Welt- 
gegenden, so dass bei der genannten zweiten Sitzung am 
18. September an 500 Personen der genannten Berufs- 
arten aus den verschiedensten Ländern erschienen, aus 
Mailand, Venedig, Florenz, Lucca, Como, Sicilien, Rhodos 
und Griechenland. Mehrere waren Geistliche, und ein 
Jeder trug seine Erfindung bei sich, der Eine in Zeich- 
nungen, der Andere im Modell, Einige erklärten sie auch 
nur mündlich. Die meisten stimmten darin überein, dass 
der Obelisk aufrecht stehend zu transportiren sei, da man 
es für das Allerschwierigste hielt, ihn umzulegen und 
wieder aufzurichten. Einige wollten nicht nur den Obelisk, 
sondern ihn sammt seinem Piedestal und Fundament auf- 
recht transportiren, Andere nicht aufrecht und nicht wag- 
recht, sondern schräg liegend, im Winkel von 450 gegen 
den Horizont geneigt. Dann zeigten sie die Art, wie er 
bewegt werden sollte. Der Eine meinte mit einem ein- 
zigen Hebel, der Andere mit Schrauben, der Andere mit 
Zahnridern. “ 

„Ich trug mein Modell von Holz bei mir mit einem 
Obelisken von Blei darin, im richtigen Verhältnis zu den 
Seilen, Rollen und kleinen Maschinen des Modells, die 
ihn heben sollten. In Gegenwart der versammelten 
Herren und versammelten Meister hob ich den Obelisken 
auf und legte ihn nieder und erklärte jede einzelne Be- 
wegung so, wie ich sie später ausführte, mit Worten. 
Nachdem man die Zeichnungen und Pläne eines Jeden von 
uns gehörig betrachtet und Alles erwogen hatte, kam 
man zu dem Schlusse, dass die von mir gefundene Art, 
den Obelisken zu heben und zu transportiren, die sicherste 
sei und besser geeignet, zu dem gewünschten Ziele zu 
führen, als irgend eine der anderen, die vorgebracht 
worden waren. Mit Zustimmung der ganzen Versammlung 
wurde sie ausgewählt und für diejenige erklärt, welche 
bei dem Transport der Julia anzuwenden sei, während 
man alle anderen Pläne bei Seite setzte. Wegen des 
sehnlichen Wunsches jedoch, den die Herren hegten, dass 
die Sache auch mit gutem Erfolge ausgeführt werden 
möge, nahmen sie Anstand an meinem Alter, indem sie 
meinten, ich sei für einen solchen Auftrag zu jung, da 
ich nicht über 42 Jahre alt war. Man glaubte, es sei ein 
Mann nöthig, der in der Kunst, schwere Lasten zu 
bewegen, alt geworden sei, damit er bedächtig und lang- 
sam das ausführe, was ich am Modell gezeigt hatte. 
Deshalb übertrug man die Ausführung dem Bartolomeo 
Amannati, einem Herrn aus Florenz von 65 Jahren und 
gab ihm Herrn Giacopo della Porta zur Beihtilfe. So 
schloss die Versammlung zu meiner großen Befriedigung, 
wenigstens in sofern, als meine Erfindung unter so vielen 
Projekten den Vorzug erhielt, und zwei hochgeschätzten 
Architekten zur Ausführung übertragen wurde, dass ich 
beauftragt werden könnte, eine so wichtige, schwierig 
und gefahrvolle Arbeit, die in unserem Zeitalter noc 
Niemand versucht hatte, auszuführen, kam mir gar nicht 
in den Sinn.“ 

„Nachdem die Versammlung auseinandergegangen 
war, vergingen sieben Tage, ohne dass es mir einfiel zu 
unserem ' Herrn zu gehen, da ich erwartete, dass die 
genannten Meister sich zur Ausführung der ihnen über- 
tragenen Arbeit anschicken würden. Erst als sie mich 
ersuchten, wegen einiger Geschäfte mit Sr. Heiligkeit zu 
verhandeln, ging ich nach Monte Cavallo. Während wir 
über andere Dinge sprachen, fragte Se. Heiligkeit nach 
meiner Meinung über die Obelisken- Angelegenheit. Ich 
sprach mich günstig darüber aus und äußerte den Wunsch, 
dass sie gelingen möge. Er gab mir zu erwägen, dass, 
wenn bei der Ausführung meiner Erfindung durch Andere 
sich irgend ein Unfall ereignen sollte, man glauben wiirde, 
dass ein Fehler an meinem Modell daran Schuld sei. 
Dies machte mich stutzig. Es kam mir vor, als ob mir 
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Unrecht geschehen würde, und ich sprach die Ansicht 
aus, dass ein Anderer allerdings wohl niemals eine Er- 
findung so gut ausführen könne, wie der Erfinder selbst, 
weil kein Mensch die Gedanken und Absichten eines 
anderen vollständig verstehen könne, worauf mein Herr 
befahl, dass ich allein die Arbeit unternehmen solle.“ 

„Mit 50 Mann machte ich mich sofort daran, die 
Grube für das Fundament auf dem Platze von S. Petro 
auszuwerfen. Es war dies am 25. September, einem 
merkwtirdigen Glückstage im Leben unseres Herrn, denn 
an diesem Tage war er Bischof geworden, war er zur 
Kardinalswürde erhoben und zuletzt zum Papste gekrönt 
worden. Nachdem die Grube hergestellt war, machte 
man das Fundament, u. zw. quadratisch von 60 palmi 
Seitenlänge und 33 palmi Tiefe." 

Bei einer der Abbildungen in Fontana's Werk ist ein 
Maßstab von 1 palmo = 217 mm Länge aufgezeichnet. 
Es muss daher wohl angenommen werden, dass dies die 
damalige Länge des römischen palmo war, und nach 
diesem Verhältnisse berechnet werden in der Folge alle 
Maße, die Fontana in palmi ausdrückt, des leichteren 
Verständnisses wegen in Metermaß angegeben werden. 
Das Fundament wäre demnach 13 " im Quadrat und 
7,16” tief gemacht worden. Da der Boden aus Thon 
mit viel Wasser bestand, wurden jedoch zuvor Pfähle 
aus Eichen- und Kastanienholz von 5,42" Länge und 
22*" Dicke eingerammt. Das Mauerwerk des Fundaments 
wurde aus klein geschlagenen, kieseligen Steinen und 
Backsteinstücken mit gutem Mörtel aus Puzzolanerde her- 
gestellt. An vielen Stellen wurden Münzen und Medaillen 
von Bronze zur Erinnerung an das Ereigniss eingelegt. 
Fontana führt fort: 

„Da es aber, während dies zu Rom geschah, noth- 
wendig wurde, dass zur Errichtung eines Gerlistes zum 
Heben eines so großen Gewichtes, wie ich es später be- 
schreiben werde, eine große Menge der dicksten und 
schwersten Hölzer gekauft würden, und auch verschiedenes 
außerordentlich starkes Eisenwerk, wie man es in der 
Stadt nicht haben konnte, so hatte unser Herr, um den 
Kauf zu erleichtern und die Sache zu beschleunigen, die 
Gewogenheit, mir umfassende Vollmacht zu geben mit 
dem Privilegium, im ganzen Kirchenstaate zu kaufen und 
zu verkaufen und andere Dinge zu thun, die zur Aus- 
führung des Unternehmens vortheilhaft waren. Diese 
Vollmacht lautete: 

»»Wir, Sixtus V., verleihen dem Domenico Fontana, 
Architekten des heiligen Apostolischen Palastes, damit er 
den Transport des Vaticanischen Obelisken auf den Platz 
von 8. Peter leichter und schneller bewirken kann, Voll- 
macht und Autorität, während der Dauer dieses Trans- 
portes sich der Dienste jedes beliebigen Handwerkers 
oder Arbeiters zu bedienen, sowie ihrer Sachen, welcher 
Art sie auch seien, und sie nóthigenfalls zu zwingen, sie 
ihm zu leihen oder zu verkaufen, wobei er sie jedoch 
durch gebtührenden Lohn zu befriedigen hat. Dass er 
sich bedienen könne aller Bretter, Balken und Hölzer, 
welcher Art sie auch seien, die an den für diesen Zweck 
geeigneten Orten sich befinden, sie mögen gehören, wem 
sie wollen, wofür er jedoch den Besitzern angemessene 
Preise zu zahlen hat, wie sie von zwei Schiedsmännern 
abgeschätzt werden, die von den Parteien zu wählen 
sind. Und dass er alle Hölzer fällen und schneiden 
lassen kann, die in irgend einer Weise der Kirche von 
S. Peter, ilirem Kapitel oder ihren Kanonikern gehören, 
namentlich auch solche im Besitze des Campo morto, 
des Hospitals von San Spirito in Sassia oder der aposto- 
tischen Kammer ohne irgend welche Bezahlung. Dass er 
sie durch irgend welchen beliebigen Ort führen und die 
Thiere, die ihm zu dieser Arbeit dienen, darauf weiden 
lassen kann, ohne irgend welche Belästigung deshalb zu 
erleiden, wofür er jedoch Entschädigung leisten muss, 


die von Experten abgeschätzt wird, welche ftir diesen 
Zweck zu erwählen sind. Dass er die genannten und 
alle anderen nöthigen Sachen kaufen und wegführen kann 
von jeder beliebigen Person, ohne Zölle und Abgaben zu 
bezahlen. Dass er ohne Lizenz oder Schein in Rom oder 
den anderen Städten und benachbarten Orten alle Arten 
von Lebensmitteln für seinen Gebrauch und den seiner 
Diener und Thiere nehmen kann; dass er Winden, Hanf- 
geile und Flaschenzüge nehmen und wegtragen kann, wo 
sie sich finden, auch wenn sie zerbrochen werden sollten, 
wobei er jedoch versprechen muss, sie wieder herzustellen 
und ganz zurückzubringen, und angemessene Pacht zahlen 
muss. Und dass er sich ebenso aller Instrumente und 
Sachen der Gebäude von St. Peter bedienen kann und 
den Dienern und Beamten derselben befehlen kann, dass 
sie innerhalb eines angemessenen Zeitraumes den Platz 
um den Obelisken frei machen, um ihn dahin führen zu 
können und alles vorbereiten, was für diesen Zweck nöthig 
ist. Dass er nöthigenfalls die dem Obelisken benach- 
barten Häuser niederlegen lassen kann, wobei jedoch zu- 
vor die Art der Entschädigung festgesetzt werden muss, 
die zu leisten ist. In Summa geben wir dem genannten 
Domenico Fontana Vollmacht, zu thun, anzuordnen und 
zu verlangen alles Andere, was zu genanntem Zwecke er- 
forderlich ist; und außerdem, dass er und. seine Agenten, 
Diener und Hausburschen allerorts und jederzeit jede Art 
von Waffen tragen dürfen außer den verbotenen. Und 
wir befehlen allen Magistratspersonen und Beamten des 
ganzen Kirchenstaates, dass sie in allen vorgenannten 
Dingen Hülfe leisten und den genannten Domenico Fon- 
tana unterstützen. Allen anderen aber, die in irgend 
einer Weise dem Apostolischen Stuhle unterthan sind, 
wess Ranges und Standes sie auch seien, befehlen wir 
bei Gefahr unserer Ungnade und 500 Dukaten Strafe oder 
mehr nach unserer Entscheidung, dass sie nicht wagen, 
die genannte Arbeit zu hindern, oder jenen Domenico und 
seine Agenten und Arbeiter in irgend welcher Weise zu 
belästigen, sondern ohne Verzug und irgend welche Ent- 
schuldigung ihm zu helfen und zu gehorchen, ihn zu 
unterstützen und ihm beizustehen. Gegeben zu Rom am 
5. Oktober 1585.44 

„Auf Grund dieser Vollmacht wurden nun Leute 
nach den verschiedenen umliegenden Orten geschickt, um 
Materialien einzukaufen und sie nach Rom zu schaffen. 
In Fuleigno wurde eine große Menge Hanf gekauft, um 
in Rom Seile daraus zu machen, namentlich 44 Seile von 
70®m Dicke und je 200 Ellen Länge. Diese dienten zu 
den doppelten Flaschenzügen mit 12 Rollen, wovon jeder 
zwei Gópeln entsprach, worüber wir später noch reden 
werden. Auch machte man eine große Zahl dünner Seile 
zum Binden und zu anderem Gebrauche. Dei vielen 
Schmieden wurden eiserne Bügel zum Binden des Gerüstes 
bestellt und andere, die die Flaschen der Flaschenzüge 
und die Leitrollen umschließen sollten; auch lange Bolzen 
zum Zusammenziehen der Gertistbalken, sowie kleine Ringe, 
um die Zapfen der Seilrollen darin zu lagern und große, 
um die Seiltrommeln der Göpel damit zu binden, damit 
sie sich nicht spalteten. Größere und kleinere Zapfen 
für die Rollen der verschiedenen Flaschenzüge wurden 
aus Bronze gegossen. Auch wurden eine große Menge 
von Nägeln, Bändern, Beilen, Aexten, Hämmern, Schlägeln 
und Hebeisen verschiedener Art gemacht. Balken von 
Kastanien-, Eichen- und Ulmenholz, die sich in den Ma- 
gazinen fanden, wurden angekauft, um daraus die Ver- 
steifungen des Gerüstes herzustellen. In Ronciglione 
wurden die dicksten und längsten Eisenstäbe zur Armirung 
des Obelisken und Eisen für die Gehäuse der Flaschen- 
züge bestellt. Auch in Subiaco Castello, dreißig Meilen 
von Rom entfernt, oberhalb Tivoli, machte man derartige 
Eisen für die Gehäuse der Flaschenzügee Nach Campo- 
morto, einem Walde der Kanoniker von St. Peter, nach 
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eiserne Bänder um die Säulen gelegt und Keile zwischen sie 
und die Balken getrieben, um diese fester zusammenzu- 
ziehen. Endlich waren, je 2,60? ven einander entfernt, 
Seile um die Säulen gewickelt und Keile zwischen sie und die 
Balken getrieben. Die so gebildeten Säulen waren um 
2,17” höher als der Obelisk, d.h. vom Fundament an 
26,70 ™ hoch. Auf diese wurden Träger aus dicksten 
Balken gelegt und innerhalb des Gerüstes mit den Säulen 
verstrebt. Sie verbanden die Enden der Säulen so, dass 
diese sich nicht nach innen neigen oder biegen konnten. 
Rings um diese acht Säulen waren 48 Streben in 
folgender Weise gestellt: 1,08” vom Fuße jeder Säule 
entfernt standen die Fußenden der kürzesten Streben, 
welche bis zum dritten Theile der Seitenhöhe hinauf- 
reichten. Sie waren 54*" dick, aus einem Balken be- 
stehend. Jede Säule hatte eine solche Strebe, die an 
den vier Ecken aber deren zwei, d. h. diese waren nicht 
nur nach Norden oder Süden, sondern auch nach Osten 
oder Westen hin verstrebt. Wieder 1,08 ™ von dem 
Fuße dieser ersten stand der der zweiten, die bis zur 
halben Säulenhöhe reichten, und abermals 1,08" davon 
entfernt waren die dritten, die bis zu 2/3 der Säulenhöhe 
reichten. Und weil sich keine Balken von dieser Länge 
fanden, wurden sie auf dieselbe Weise zusammengesetzt 
wie die Säulen. Und wiederum 1,08 " davon entfernt 
standen die äußersten Streben auf, die bis nahe an das 
obere Ende der Säulen reichten. Alle diese Streben 
wurden durch viele Querbalken und gekreuzte Balken 
versteift und gehalten. In den Höhen, wo die Streben 
auf die Säulen trafen, wurden im Innern des Gertstes 
Querbalken über alle vier Säulen angebracht und durch 
Nägel und Verschnürung an diesen befestigt, damit die 
Säulen sich nicht nach den Seiten ausbiegen konnten. 
Und zwischen den beiden ersten und den beiden letzten 
Säulen, welche nach außen standen, wurden zwischen 
diesen Balken Spreizen angebracht, die ein Ausbiegen 
der Säulen nach innen verhüteten. Dieses Gerüst war 
80 fest, dass man das größte Gebäude darauf hätte 
stellen können. An seinem oberen Ende wurde es aber 
noch durch vier Spannseile (die schräg nach der Erde 
herabliefen, wo sie verankert wurden, und die durch 
Flaschenzüge gespannt wurden) gehalten. Auf die Träger 
(oben auf den Säulen) wurden 5 starke Balken gelegt, 
jeder 6,51" lang und nach jeder Richtung mehr als 
65 *" dick, an welchen zwischen den Trägern 40 Flaschen- 
züge aufgehängt wurden, die man durch die 40 Göpel 
bewegte. Diese Flaschenzüge wurden nicht in der Mitte 
der Zwischenräume, sondern, der größeren Sicherheit 
wegen, nahe bei den Trägern und Säulen aufgehängt.“ 
„Den Obelisken bedeckte man zunächst mit doppelten 
Binsenmatten, damit er nicht verletzt würde. Darüber 
wurden Bohlen von 54 "= Dicke gelegt. Ueber diese 
legte man auf jeder Seite des Obelisken drei eiserne 
Lingsstibe von 108™™" Breite und 54™™ Dicke, deren 
untere umgebogene Enden unter den Obelisken fassten, 
da er auf bronzenen Knäufen stand. Diese Eisenstäbe 
reichten bis zum oberen Drittel der Höhe an dem Obelisken 
hinauf, indem sie aus mehreren scharnierartig verbundenen 
Stücken zusammengesetzt waren. Sie wurden von 9 auf 
ihre Länge ungefähr gleichmäßig vertheilten Bändern 
aus demselben Eisen umschlossen.“ (Um diese an Ver- 
schiebung nach oben zu hindern, da die Flaschenztige 
an ihnen angreifen sollten, waren eiserne Stollen über 
ihnen in die Längsschienen geschraubt oder genietet.) 
„Das Eisenwerk dieser Verkleidung wog 13333 *s, die 
Bohlen, Flaschenzüge und Seile etwa ebensoviel, so dass 
der Obelisk mit dieser Armatur etwa 348000 FE wog. 
Während man ihn armirte, wurde der Platz geebnet, die 
Gópel wurden aufgestellt, die FLaschenzüge aufgehangen und 
mit den Gópeln verbunden. Und damit diejenigen, welche 
mit der Ueberwachung des Gertistes beauftragt waren, 


sofort erkennen könnten, welcher Göpel zurückgeblieben 
oder vorausgeeilt war, ließ ich alle Göpel mit Nummern 
zeichnen und ebenso die zugehörigen Leitrollen und 
Flaschenztige, so dass man jedesmal, wenn es nöthig 
war, von der Spitze des Gertistes aus einen Wink geben 
konnte, welcher Göpel nachgelassen oder mehr angezogen 
werden müsse, und dass die Aufseher der Göpel ohne 
die geringste Verwirrung in jedem Moment diesen Be- 
fehlen entsprechen konnten. Wegen der Enge des Platzes 
aber war es nothwendig, drei Göpel in der Sakristei 
(A Fig. 2) aufzustellen, und die Seile an vielen Stellen 
durch Leitrollen in gebrochenen Linien zu führen, wie 
man es auf dem Plane (Fig. 2) sieht.“ 

„Nachdem alle Göpel gezeichnet waren, ließ man 
einen nach dem anderen von drei bis vier Pferden ziehen, 
um die Kraftäußerungen der Pferde in Uebereinstimmung 
zu bringen, indem man nach je drei bis vier Umgängen 
revidirte, bis sie alle gleichmäßig anzogen. Dieses Ziel 
erreichte man am 28. April 1586. 

„Da unendlich viel Volk zusammenlief, um ein so 
merkwürdiges Unternehmen anzusehen, wurden, um Un- 
ordnung zu vermeiden, die Straßen abgesperrt, die über 
den Platz führten, und eine Bekanntmachung erlassen, 
dass an dem zur Hebung des Obelisken bestimmten Tage 
außer den Arbeitern Niemand in die Schranken eintreten 
dürfe. Wer mit Gewalt eindränge, würde mit dem Tode 
bestraft. Ferner dürfe keiner bei schwerer Strafe die 
Arbeiter hindern, keiner dürfe sprechen, disputiren, oder 
irgend einen Lärm machen, bei schwerer Strafe, damit die 
prompte Ausführung der Befehle der Bediensteten nicht 
gehindert werde. Zur sofortigen Vollstreckung dieser 
Verordnung wurde der Hauptmann der Häscher mit seinem 
Korps innerhalb der Umschließung aufgestellt, so dass, 
theils wegen der Neuheit der Arbeit, theils wegen der 
angedrohten Strafen, in der Volksmenge, welche zusammen- 
lief, die größte Stille herrschte.“ 

Am 30. April, zwei Stunden vor Tagesanbruch, 
wurden zwei Messen in der Heiligengeistkirche gelesen, 
damit Gott, zu dessen und des heiligen Kreuzes Ehre 
dieses merkwürdige Unternehmen ausgeführt werden sollte, 
ihm seine Gunst schenken und es gelingen lassen möge. 
Und damit Er die Bitten Aller erhöre, gingen sämmtliche 
Arbeiter, Aufseher und Fuhrleute, die bei dem großen 
Werke zu thun hatten und nach meiner Anordnung Tags 
zuvor gebeichtet hatten, zur Kommunion. Auch hatte 
unser Herr mir den Tag vorher seinen Segen gegeben 
und mir anempfohlen, was ich zu thun habe. Nachdem 
alle kommunizirt hatten und angemessene Reden gehalten 
worden waren, trat er aus der Kirche in die Umzäunung, 
und alle Arbeiter wurden an ihre Plätze beordert. Jeder 
Göpel erhielt zwei Aufseher, deren Anweisung besagte, 
dass jedesmal, wenn das Signal eines Trompeters gehört 
würde, den ich auf einem erhöhten Platze aufstellte, so 
dass er allen sichtbar war, die Göpel in Gang zu setzen 
seien, und er ein scharfes Auge darauf haben misse, 
dass richtig gearbeitet werde; wenn aber der Ton einer 
Glocke erklinge, die oben an dem Gerüst aufgehangen 
war, müsse er sofort Halt machen lassen. Innerhalb 
einer Umzäunung am Ende des Platzes stand der Chef 
der Fuhrleute mit 20 starken Reservepferden und 20 Mann 
zu ihrer Bedienung. Außerdem hatte ich noch acht bis 
zehn tiichtige Männer auf dem Platze vertheilt, die herum- 
gingen und überall nachsahen, dass während der Arbeit 
keinerlei Unordnung vorkime. Ferner hatte ich eine 
Abtheilung von 12 Mann angewiesen, die nöthigen Reserve- 
seile, Flaschenzüge, Rollen usw. nach Bedarf hin und 
her zu tragen. Diese waren vor dem Vorrathshause auf 
einem erhóhten Platze aufgestellt, wo sie auf jeden Wink 
oder Befehl das auszuführen hatten, was ihnen aufgetragen 
wurde, so dass kein Göpelaufseher seinen Platz zu ver- 
lassen brauchte. An jeden Göpel aber hatte ich sowohl 
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Menschen als Pferde gestellt, um ihn zu bewegen, damit 
erstere ihn mit mehr Vernunft nach den Befehlen der 
Aufseher regierten, da Pferde allein manchmal stehen 
bleiben oder sich zu rasch bewegen. Unter dem Gerliste 
waren 12 Zimmerleute aufgestellt, welche fortwährend 
hölzerne und eiserne Keile unter den Obelisk zu schlagen 
hatten, einestheila um damit heben zu helfen, anderen- 
theils um ihn fortwührend zu unterstützen, so dass er 
niemals frei hing. Diese Zimmerleute trugen eiserne 
Helme auf dem Kopfe, um sie zu schützen, wenn ein 
Gegenstand von dem Gerüste herabfiel. Zur Beobachtung 
des Gerüstes, der Flaschenzüge und Verschnürungen daran 
bestimmte ich 30 Mann. An die drei Hebel gegen Westen 
(nach der Sakristei hin) stellte ich 35 Mann zur Be- 
dienung und an die gegenüberliegenden zwei Hebel 
18 Mann mit einem kleinen Handgópel." 


„Nachdem von allen ein Paternoster und Ave Maria 
gesprochen war, gab ich dem Trompeter das Zeichen, 
und sobald sein Signal ertönte, begannen die 5 Hebel 
und 40 Gópel mit 907 Menschen und 75 Pferden zu 
arbeiten. Bei der ersten Bewegung schien es, als ob die 
Erde zittere, und das Gerüst krachte laut, indem sich alle 
Hölzer durch das Gewicht zusammendrückten, und der 
Obelisk, welcher um 44 *" gegen den Chor von St. Peter 
hin geneigt gewesen war, stellte sich senkrecht. Als man 
sah, dass das Gerüst, trotz dem Krachen, in keinem 
Theile nachgab und Niemandem etwas zugestoßen war, 
fasste Jeder Muth, und nachdem die Glocke das Zeichen 
zum Anhalten gegeben hatte, fand sich, dass die oberste 
der eisernen Bandagen, die die Längsstäbe am Obelisken 
zusammenhielten (und an der mehrere Flaschenztige an- 
griffen) zerbrochen war. Man half dem dadurch ab, dass 
man 4 Flaschenztige auf jeder Seite an einer Seilum- 
schlingung befestigte, deren Enden mehrmals unter dem 
Obelisken durch und auf der anderen Seite wieder zu 
der Umschlingung hinaufgeführt wurden. Alsdann fuhr 
man fort und hob den Obelisken in. 12. Bewegungen 
(Hitzen) um 60*", was gentigte, um die Schleife darunter 
zu schieben und die metallenen Knäufe, worauf der 
Obelisk gestanden hatte, wegzunehmen. In dieser Höhe 
wurde daher angehalten und wurden die vier Ecken des 
Obelisken mit sehr starken Unterlaghölzern, hölzernen 
und eisernen Keilen unterschlagen. Und als dies um 
22 Uhr*) desselben Tages geschehen war, wurde mit 
einigen Mörsern auf dem Gerlste das Signal gegeben 
und die ganze Artillerie gab mit lautem Donner das 
Zeichen der Freude. Und man brachte dem Befehle 
gemäß das Mittagessen in Körben zu jedem Göpel, damit 
Keiner seinen Posten verlasse.“ 

„Aus Erfahrung wusste man nun, dass Seile sicherer 
sind, als eiserne Bänder, und deshalb legte man nun 
an vielen Stellen starke Taue um den Obelisken, die, 
wie oben beschrieben, mit unter ihm durchgehenden Seilen 
gehalten wurden. Der größte Theil der eisernen Bänder, 
wurde durch das große Gewicht zerbrochen oder ver- 
bogen. Andere hatten die eisernen Stollen, die in den 
Längsschienen befestigt waren und gegen die sie sich 
stützten, abgedrückt. Es schien, als ob sie mit einem 
Messer abgeschnitten wären, wenn eg möglich wäre, 
Eisen wie andere weiche Dinge zu schneiden. Es ist 
dies eine erstaunliche Wirkung eines so großen Gewichtes.“ 


„Wie erwähnt, wurde der Obelisk während des 
Hebens von den Zimmerleuten fortwährend unterkeilt, so 
dass er wie auf einem Piedestal stand. Als dies voll- 
endet war, machte man sich daran, die Knäufe weg- 
zunehmen, wovon zwei (Q Fig. 1) nur auf die Oberfläche 
des Piedestals gelegt waren. Jeder wog 200*s. Einer 
davon wurde sogleich zu Seiner Heiligkeit dem Papste 


€) ne Die Uhren in Italien hatten damals 
Zifferblätter für 24 Stunden. 


gebracht, welcher große Freude darüber an den Tag 
legte. Die beiden anderen waren 33°" tief eingezapft 
und eingebleit (E Fig. 1), wie man es aus der Zeichnung 
ersieht. Jeder wog 266 €. Diese saBen so fest, dass 
man sich 4 Tage und 4 Nächte lang abmühen musste, 
um sie herauszunehmen, denn es war schließlich noth- 
wendig, den Stein ringsum herauszumeißeln. Daraus 
lässt sich nach meiner Meinung schließen, dass die Alten 
sie so fest machten, um den Fuß der Julia während des 
Aufrichtens dagegen zu stemmen. Indem sie dann an 
der Spitze aufzogen, musste sie sich um diese Knäufe 
auf dem Piedestal drehen. Man erkennt dies auch daran, 
dass diese Knüufe am Rande abgerieben sind. Diese 
Art des Aufrichtens muss aber mehr Mühe und Kosten 
verursacht haben, als die Art, in der es jetzt gemacht 
wurde. Mehr Mühe, weil eine Kraft der anderen ent- 
gegenwirkte, da man die Julia gegen die Knäufe hinzog, 
gegen die ihr Fuß sich stützte, und mehr Kosten, weil 
man das Gerüst ebenso lang machen musste, wie die auf 
der Erde liegende Julia. Ich bin auch der Meinung, 
dass Plinius Recht hat indem er sagt, die Julia sei beim 
Aufrichten zerbrochen worden, und zwar aus drei Gründen. 
Erstens weil die Spitze nicht dieselben Verhältnisse zeigt 
wie die anderen, welche alle 1! Kopfbreiten hoch sind. 
Darnach müsste die Spitze der Julia 12 palmi hoch sein; 
sie hat aber nur 6, und ich glaube, dass die Alten, 
nachdem sie abgebrochen war, sie nicht höher machen 
wollten, um den Stein nicht zu sehr zu verkleinern. 
Der zweite Grund ist, dass, wie man sieht, die Spitze 
von einem anderen Meister bearbeitet ist. Denn sie ist 
nicht, wie der übrige Stein, polirt, sondern erscheint wie 
Bauernarbeit dagegen. Der dritte Grund ist, dass die 
anderen Obelisken eine Hóhe von 9!/, bis 10 Kopfbreiten 
haben, während diese Höhe bei dem von St. Pietro nur 
9 Kopfbreiten beträgt.“ 

„Während man die metallenen Knäufe aus dem 
Piedestal nahm, wurde die Schleife auf die Walzen gelegt. 
Die Schleife war schmäler als der Fuß des Obelisken, 
so dass sie zwischen den Unterlaghölzern unter den Ecken 
desselben hindurchgeschoben werden konnte." 

„Der Obelisk war nun umzulegen, was wegen der 
Größe der Bewegung und der Länge des Steines eine 
schwierigere Arbeit war als die erste. Zu diesem Zwecke 
ordnete man die Flaschenztige und Seile anders an, 80 
dass die Westseite, womit sich der Obelisk auf die 


Schleife legen sollte, frei blieb. Auch wurden die Göpel 


anders angeordnet, weil sie nun auf andere Weise 
wirkten. (Fig. 5.) Und weil ich voraussah, dass es 
manchmal nöthig werden würde, anzuhalten, während der 
Obelisk schräg stand, um Flaschenzüge, Umschnürungen 
und andere Dinge nach Bedarf zu ordnen, ließ ich, da- 
mit der Obelisk niemals an den Seilen hängend ruhe, 
sondern unterstützt sei, vier Balken von je 13% Länge 
herrichten, die an den Enden mit starken Scharnier- 
köpfen versehen waren, welche sich zu beiden Seiten dicht 
an dem Obelisken um eine 108 "" dicke Eisenstange 
drehten, welche die untere Seite des Obelisken bertihrte 
und durch eine eiserne Umgürtung desselben an ihm be- 
festigt war. Die genannten Balken aber ruhten auf einer 
Walze (wie aus Fig. 3 ersichtlich ist) und der Winkel, 
den die Balken mit dem Obelisken bildeten, öffnete 
sich, indem dieser niedergelassen wurde, wie ein Zirkel. 
Da sie aber bei zu schräger Stellung nicht mehr als 
Stütze dienen konnten, hatte ich noch kürzere Balken 
zu demselben Zwecke herrichten lassen. Wenn die Arbeit 
unterbrochen werden musste, wurde der Obelisk durch 
diese Balken unterstützt, indem man sie entweder mit 
einem Seile festhielt, das an ihre Fußenden gebunden 
und um eine Säule geschlungen war, oder durch einen 
Eisenstab, der in Löcher der Walze gesteckt wurde und, 
indem er sich gegen die Erde stemmte, die Drehung der 
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nicht deckte, da sie 8,68” tief in der Erde lagen und 
das Wasser tberall herausquoll.“ 

„Da man den Obelisken von dieser Stelle bis zu 
seinem neuen Standorte auf eine Entfernung von 300 Ellen 
transportiren musste und man durch Nivellement fand, 
dass der neue Standort um 8,68" tiefer lag als der 
Platz, wo er seither gestanden (also in gleicher Hóhe 
mit der Oberflüche des alten Fundaments) machte man 
einen ebenen Damm (d. h. einen Damm mit horizontaler 
Krone) von dem alten bis zu dem neuen Standorte, in- 
dem man die Erde dazu hinter den Gebäuden von 
St. Peter aus dem Monte Vaticano entnahm. Unten 
machte man ihn, bei 10,85” Kronenbreite und 8,03 ” 
Höhe, 21,7” breit. Um den Standort des Gertistes 
herum machte man ihn aber oben um 20,61” und am 
Fuße um 27,12 ™ breiter. Man verkleidete ihn mit 
Balken und stützte diese durch Pfosten und Streben, zog 
auch an vielen Stellen Balken quer durch, damit er 
nirgends dem großen Drucke nachgebe.“ 

„Während alles dies ausgeführt wurde, legte man 
auf das Fundament, das schon auf dem Platze von 
St. Peter hergestellt worden war und den Obelisken 
tragen sollte, eine Lage bearbeiteter Kalksteine, 9,11 ” 
breit und nach jeder Seite mit drei Stufen von demselben 


‚Steine ringsum, je 54°% breit. Aber in dieser Lage 


wurden gegen Nord und Süd acht quadratische Löcher 
von 1,08” Seitenlänge ausgespart, in welche die acht 
Säulen des Gerüstes gestellt werden sollten, das wieder 
aufgestellt werden musste. In der Mitte wurde dann zu- 
nächst der Sockel von verklammerten weißen Marmor- 
steinen wieder aufgesetzt. Unter ihn legte man. Münzen, 
áhnlich denen, die man in das Fundament gelegt hatte. 
Ebenso zwischen den Sockel und die Fußplatte, worauf 
der erste Stein des Piedestals, die Gesimsplatte und der 
oberste Stein des Piedestals gesetzt wurden, alles wie es 
zuvor gestanden hatte, nur musste dieser letzte Theil 
um 54"? niedriger gemacht werden, um die Löcher für 
die Zapfen der Knäufe neu einhauen, und diese wieder 
gut einbleien zu können, denn beim Herausnehmen waren 
die Löcher zu weit gemacht worden. Während diese 
Theile versetzt wurden, warf man ringsum Erde auf (bis 
zur Höhe der Dammkrone, die der des Piedestals gleich 
war) und begann mit der Aufstellung der acht Säulen, 
mit denselben Bändern und Bolzen versehen, wie bis- 
her, auf dem Fundamente stehend und in die oben 
genannten ansgesparten Löcher eingelassen. An dem- 
selben Tage, als die Knäufe eingebleit waren, wurde auch 
die Aufschüttung bis zur Höhe des Piedestals fertig, und 
man ging sofort daran, die Säulen vollends aufzurichten 
und auf der Aufschüttung das Gerüst aus Balken und 
Streben gleich dem ersten herzustellen.“ 

„Nachdem das Gerüst vollendet war, zog man den 
Obelisk so weit vorwärts, dass seine Spitze auf der 
anderen Seite des Gerüstes herauskam, armirte ihn an 
zwei oder drei Stellen und befestigte die Flaschenztige 
an den drei freien Seiten. Dann vertheilte man die 
Göpel auf dem Platze.“ 

„Am 10. September 1586, da Alles an seiner Stelle 
stand, vor Tages Anbruch, wurden in der Kirche im 
Palaste des Priorates zwei Messen gelesen, und Jeder, 
der zu arbeiten hatte, ging zur Kommunion, wie bei der 
Niederlegung geschehen war, und bat Gott um guten 
Erfolg. Man stellte jeden an seinen Platz. Bei Tages- 
anbruch war Alles in Ordnung, und begann man, mit 
40 Gópeln, 140 Pferden und 800 Mann zu arbeiten, mit 
denselben Trompeten- und Glockensignalen zum Arbeiten 
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und Stillehalten, wie zuvor. Während die Spitze des 
Obelisken sich hob, wurde sein Fuß durch vier Göpel, 
die auf der gegenüberliegenden Seite standen, angezogen, 
so dass die Seile, die die Spitze aufzogen, immer senk- 
recht blieben. Die zu hebende Last verminderte sich 
immer mehr, je mehr die Spitze sich hob und der Fuß 
darunter gezogen wurde. Als der Obelisk halb auf- 
gerichtet war, hielt man inne und unterstützte ihn, um 
die Arbeiter zu Mittag essen zu lassen. Nach dem Essen 
begab sich Jeder wieder mit großem Eifer an die Arbeit. 
In 52 Bewegungen (Hitzen) wurde der Obelisk auf- 
gerichtet, und es war ein sehr schönes Schauspiel in 
vielen Beziehungen. Unzählig viel Volk war zusammen- 
gelaufen, und Viele blieben, um ihren Platz zum Sehen 
nicht zu verlieren, ohne Mittagessen bis zum Abend stehen. 
Andere machten Tribünen für die Leute, die zusammen- 
strömten, und gewannen viel Geld. Bei Sonnenuntergang 
stand der Obelisk aufrecht, aber die Schleife, welche, 
während er sich hob, darunter gezogen worden war, war 
noch darunter. Sofort gab man mit den Böllern auf 
dem Gertiste das Signal hiervon, was durch viele Geschütze 
beantwortet wurde, und die ganze Stadt war in großer 
Freude. Bei dem Hause des Architekten liefen wieder 
alle Trommler und Trompeter von Rom zusammen und 
ließen ihren Applaus erschallen. Als von dem Gerüste 
die Freude verkündet wurde, befand sich Se. Heiligkeit 
in einer Sitzung, da er sich von Monte Cavallo nach 
S. Pietro begeben hatte, um den Gesandten von Frankreich 
in öffentlichem Konsistorium zu empfangen. Hier wurde 
Sr. Heiligkeit die Nachricht tiberbracht, dass die Julia 
aufgerichtet sei, was ihn mit großer Freude erfüllte.“ 

„Die sieben folgenden Tage gingen darauf, die 
Göpel umzusetzen und die Flaschenzüge an allen vier 
Seiten der Julia zu befestigen, um sie adjustiren zu 
können. Und man fügte vier Hebel aus dicken Balken 
von 13" Länge bei. An dem Tage, der zum Wegnehmen 
der Schleife bestimmt war, fing man damit an, die Göpel 
anzuziehen und die Hebel niederzuziehen, so dass sich 
die Julia ein wenig hob, und sofort wurde sie, da ihr 
Fuß breiter war als die Schleife, von den Zimmerleuten 
mit Keilen so unterschlagen, dass man die Schleife heraus- 
ziehen konnte. Dann setzte man die bronzenen Knäufe 
an ihre Stellen und bleite diejenigen, welche Zapfen 
hatten, ein. Nachdem dies geschehen war, zog man an 
demselben Tage die Göpel wieder an und die Hebel 
nieder, schlug einen Keil nach dem andern heraus und 
ließ die Julia allmählich nieder, so dass sie an demselben 
Abende noch auf die Knäufe zu stehen kam; aber da es 
spät war, konnte man sie nicht mehr adjustiren. Am 
folgenden Tage stellte man sie senkrecht, was am leichtesten 
zu geschehen schien, so lange sie noch mit Bohlen, Eisen 
und Seilen armirt war. Ich wusste, dass sich die Julia 
auf jeder Seite um 2 palmi verjüngt, deshalb ließ ich 
eine Latte von 2 palmi Länge auf die Mitte der Seite 
am Fuße der Spitze setzen und ließ den Senkel auf die 
Mitte der Seite des Fußes herabfallen, und so, dass er 
diesen eben berührte, adjustirte man sie. Da die Knäufe 
nicht gleich waren, musste man auf einige derselben 
Bronzeplatten legen. Alsdann machte man sich daran, die 
Julia zu desarmiren oder abzuräumen. Am 27. September 
wurde sie frei und unser Herr befahl, dass man eine 
Prozession veranstalte, um die Julia zu segnen und das 
goldene Kreuz darauf zu weihen.“ 

Es folgt nun eine genaue Beschreibung dieser kirch- 
lichen Feier, womit wir uns hier nicht zu beschäftigen 
haben. 


Verlag und Druck: Gebrüder Jänecke in Hannover. 
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Beitrag zur Geschichte der europäischen Porzellanfabrikation. 


Vortrag, gehalten in der 144. Hauptversammlung des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins am 15. Mai 1898 zu Dresden 


von Bergrath Dr. Heintze in Meilsen. 


Bei einer Besprechung der Herstellung des europäi- 
schen Porzellans kann man nicht umhin, einen geschicht- 
lichen Rückblick auf jene Zeit zu werfen, als Europa 
mit dem letzten und edelsten Glied in der Reihe der 
Thonwaaren, mit der Herstellung des Porzellans bekannt 
wurde, von der freilich wirklich zuverlässige Nachrichten 
nur spärlich vorliegen. 

Jenem merkwürdigen Volke des fernen Ostens, den 
Chinesen, ist das Porzellan bereits seit zwei Jahrtausenden 
bekannt gewesen und nach der Entdeckung des See- 
weges nach Ostindien hatten portugiesische Schiffe zwar 
versucht, einen Handel mit China zu vermitteln, aber ohne 
dauernden Erfolg. Erst von 1680 an stellt die englisch- 
ostindischee Compagnie einen Schiffsverkehr zwischen 
Hongkong und London her, der, wenn er auch zunächst 
dem Thee-Import dienen sollte, sicher auch die chinesischen 
Porzellane in größeren Mengen mit nach Europa brachte, 
welche hier von den Vornehmen jener Zeit als eine 
besonders kostbare Seltenheit mit außerordentlichen 
Summen bezahlt wurden. Feinkeramische Arbeiten waren 
schon früh sehr geschätzt. Bereits im 16. Jahrhundert 
waren die Majoliken und Fayencen aus Pesaro und von 
Luca dela Robia in Italien, von Bernhard Pally in 
Frankreich erfunden und wurden von kunstsinnigen Leuten 
gekauft, allein das waren noch poröse Thongeschirre 
mit einer zinnhaltigen Bleiglasur überzogen. Gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts wurde in St. Cloud eine Fabrik 
gegründet (1695), die ein porzellanähnliches Fabrikat 
schuf — wie wir jetzt wissen, eine glasartige aus Quarz, 
Kreide und Alaun bestehende Fritte, die gemahlen mit 
etwas Mergel versetzt zu Gefäßen geformt und gebrannt, 
dann dekorirt, mit einer bleihaltigen Glasur überzogen 
und nochmals gebrannt wurde; man nannte dieses Fabrikat 
später künstliches Porzellan oder auch päte tendre, auch 
bezeichnete man gegen Ende des 17. Jahrhunderts die 
aus Holland, namentlich den Delfter Fabriken ent- 
stammenden Thongeschirre, welche ebenfalls mit einer 
bleihaltigen Zinnglasur versehen waren, als holländisches 
Porzellan; in allen Fällen wurde aber das wirkliche 
Porzellan nicht erreicht. 

Im Jahre 1701 kam der bekannte sächsische Frei- 
herr von Tschirnhausen, ein wissenschaftlich gebildeter 
Mann, Mitglied der französischen Akademie der Wissen- 
schaften, nach Paris und theilte angeblich dem damals 
berühmten Chemiker Homberg mit, dass er Porzellan 
herstellen könne. Es scheint sonach das Auftreten des 
chinesischen Porzellans auf dem europäischen Markt die 
Aufmerksamkeit der Gebildeten in hohem Grade erregt 
zu haben und an verschiedenen Orten Europas um 
die Wende des 17. Jahrhunderts an der Erfindung des 
Porzellans gearbeitet worden zu sein. 

Indessen war es Joh. Friedr. Bóttger vorbehalten, 
die Grundsätze der Herstellung des Porzellans zu er- 
kennen und brauchbare Wege zu seiner Fabrikation an- 
zugeben. Es kann an dieser Stelle nicht meine Aufgabe 
sein, auf die Lebensschicksale dieses merkwürdigen Mannes 
einzugehen; schon als junger Mann von 19 Jahren war 
er, ob mit oder ohne eigene Schuld, in den Ruf gekommen, 


unedle Metalle durch sog. Transmutation in edle ver- 
wandeln zu können, ein Ruf, der damals nicht ungefähr- 
lich war, und so stand Böttger wegen seiner alchimisti- 
schen Kenntnisse im Dienste des Königs - Kurfürsten 
Friedrich August II. von Sachsen und Polen. Die Ge- 
schichtsschreiber haben die Alchimisten vielfach lediglich 
als Abenteurer und Betrüger aufgefasst und wenn dies 
vielfach der Fall gewesen sein mag, so ist doch nicht zu 
vergessen, dass durch ihre Arbeiten der Anstoß zu einer 
großen Zahl von chemischen Erfahrungen gegeben worden 
ist, dass sie ihren Zeitgenossen die Herstellung einer 
reichen Zahl von Präparaten und Salzen lehrten und 
dass sich durch ihre Arbeiten allmählich eine erhebliche 
gewerbliche Technik entwickelt hatte. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war die Lehre 
des Theophrastus Paracelsus noch in voller Gültigkeit, 
nach welcher angenommen wurde, dass alle Stoffe aus 
drei Urstoffen beständen, nämlich aus Salz, Schwefel 
und Quecksilber. Unter Schwefel verstand man das 
brennbare Prinzip, den Sauerstoff, wie wir heute sagen 
würden, unter Quecksilber das in der Hitze sich Ver- 
flüchtigende und unter dem Salz den feuerbeständigen 
Rückstand. Auch die schon ältere Ansicht, dass die 
Umwandlung der Metalle in einander möglich sei, wurde 
als sicher angesehen, man stellte sich vor, dass alle 
Metalle aus zwei Grundbestandtheilen, als den Trägern 
gewisser Eigenschaften, zusammengesetzt wären und dass 
sie diese Grundstoffe nur in verschiedenen Verhältnissen 
und im ungleichen Grade der Reinheit enthalten. Wir 
wissen heute, dass diese Anschauungen falsch sind, sie 
beherrschten aber noch das ganze 18. Jahrhundert bis zur 
Lehre Lavoisiers vom Sauerstoff. Es dürfte uns daher 
nicht Wunder nehmen, wenn nahezu vor 2 Jahrhunderten 
Männer wie Tschirnhausen und Böttger nach den An- 
schauungen ihrer Zeit mit den ihnen zu Gebote stehenden 
Hülfsmitteln gleiche Resultate glaubten erzielen zu können. 
Es ist nun bekannt, dass es Tschirnhausen gelungen war, 
in seinen von ihm errichteten Glashütten und mit Hülfe 
seiner Polir- und Schleifmühle im Plauenschen Grunde 
große Brennspiegel, Glasspiegel mit bisher unerreichtem 
Linsendurchmesser herzustellen und metallische Hohl- 
spiegel von 1,5" Durchmesser, durch deren mächtige 
Wirkung er Metalle zum: Schmelzen und Steine zum 
Glühen bringen konnte. Er benutzte aber diese Brenn- 
spiegel noch weiter, um mit ihrer Hilfe das innere 
Wesen der Metalle zu erforschen. Es ist nun sehr 


interessant, dass Böttger im Laufe der obigen Ver- 
suche zu der Erfindung des Porzellans gekommen 
sein soll, auf einem Wege, der zwar nicht so 


anekdotenhaft ist, wie er bisher in der Literatur dar- 
gestellt wurde, wenn sich auch Einzelnes mit der 
Ueberlieferung deckt, oder aber nach dem bisher Gesagten 
viel innere Wahrscheinliehkeit zu haben scheint. Es 
liegt mir nämlich ein handschriftlicher amtlicher Bericht 
vor, dessen Inhalt ich Ihnen, wenn auch mit einem 
gewissen Vorbehalt, mittheilen werde. Er verdankt seine 
Entstehung einer Verordnung des Königs vom Jahre 1723, 
die erneuert wurde, als er sich im Jahre 1731 die Ober- 
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Leitung der Porzellan - Manufaktur vorbehielt. Hiernach 
sollte ein Buch angelegt werden, in welches alles auf 
die Fabrikation bezügliche einzutragen war. Das Buch 
wurde für so wichtig gehalten, dass man bestimmte, es 
in einem besonders benannten Schranke unter dreifachem 
Verschluss aufzubewahren. In diesem Buche findet sich 
der genannte Bericht, der in sehr ausführlicher Weise 
die damalige gesammte Fabrikation besprach. Da ich 
verschiedene Angaben dieses Berichtes durch Versuche 
nachgeprüft habe, glaube ich die Angaben für richtige 
ansehen zu können, wenn ich mir auch hier versagen 
muss, weiter darauf einzugehen und nur das anführen 
will, was über die Erfindung des Porzellans selbst ge- 
sagt wird. 

In dem Berichte wird eingehend dargelegt, wie 
Tschirnhausen und Böttger an die bedeutenden Wir- 
kungen des großen Brennspiegels viele Hoffnungen ge- 
knüpft und sie vielfach zu ihren alchimistischen 
Versuchen benutzt hätten. Man prüfte zuerst das Ver- 
halten der Metalle, insbesondere des Goldes, und ging 
von den reinen Metallen zu den Mineralien tiber, die man 
allein wie auch mit Zusätzen zunächst unter dem Brenn- 
spiegel, dann in einem kräftigen Buchenholz- oder Holz- 
kohlenfeuer zu schmelzen versuchte. Nach den Mineralien 
kamen die gefärbten Erden (wohl Erdfarben) an die Reihe, 
die damals in dem gewerblichen Haushalt eine große Rolle 
spielten; man fand, dass die eine flüssiger als die andere 
im Feuer stand. Dadurch kam man auf den Gedanken, 
diese Eigenschaft praktisch zu verwerthen, indem man 
Massen zusammensetzte und nach Art der blauen hollän- 
dischen Fliesen marmorirte Fliesen herzustellen versuchte. 
Es stellte sich aber heraus, dass die farbigen Erden wegen 
ihres verschiedenen Flüssigkeitsgrades nicht gleichmäßig 
zu poliren waren, demgemäß suchte man den Erweichungs- 
punkt der strengflüssigeren Erden durch Untermischung 
mit leichtflüssigeren zu regeln, so dass, wie der Bericht- 
- erstatter sagt, jede Erde ihren Glanz gleichmäßig mit 
der anderen in demselben Grade des Feuers erhielt. Da 
man weiter gefunden hatte, dass namentlich Lehm als 
Flussmittel geeignet sei, mischte man zuerst eine Masse 
aus rother Nürnberger Erde mit Lehm aus dem Plauen- 
schen Grunde und erhielt nach ihrem Brennen eine Masse 
von 80 besonderen Eigenschaften, dass man sie nicht nur 
zu holländischen Fliesen verwenden konnte, sondern, da 
sie sich porzellanhart nach dem Brande zeigte und eine 
gute Politur annahm, zur weiteren Verarbeitung und 
Prüfung näher untersuchte. In Folge dessen ließ Böttger 
den Hoftöpfer Fischer nach Töpferart Proben drehen, ob- 
gleich er ihm aber täglich einen Dukaten zahlte, lehnte 
dieser — wohl aus zünftlerischen Gründen — seine Mit- 
wirkung bald ab, bis es gelang, einen Bürger und Meister 
aus Pirna, Grütner, für die ferneren Versuche zu ge- 
winnen, der dann später von dem Dr. Bartolomäi und 
dem Goldschmied Irminger weiter unterrichtet und ange- 
lernt wurde. 

Die rothe Nürnberger Erde war als terra sigillata 
im 16. und 17. Jahrhundert in den Arzneischatz einge- 
führt, ursprünglich echter rother Bol von Lemnos, aber 
wohl schon zu Bóttger's Zeiten geschlemmter rother Bolus, 
wie er in verschiedenen 'Theilen Deutschlands gefunden 
wird und jedenfalls von Nürnberg aus vertrieben wurde. 
Der rothe Bol enthält etwa 42 0), Kieselsäure, 20—25 0), 
Thonerde bei 20—25 o Wassergehalt und als Rest 
Eisenoxyd, und lieferte in reinem Zustande beim Brennen 
ein Steinzeug mit geschlossenem Scherben. In dem 
Königl. mathematisch - physikalischen Laboratorium zu 
Dresden befinden sich noch heute zwei große metallische 
Hohlspiegel, sowie ein Brennglas von 500 "” nebst 
Kollektiv von 260 ™"™ Durchmesser, die nachweislich von 
Tschirnhausen angefertigt sind. Dabei wird gleichzeitig 
eine Medaille aufbewahrt, welche in der Form gegossen 


ist, welche nach dem Sammlungs-Katalog Tschirnhausen 
benutzte, um bei dem Besuche hoher Herrschaften in 
Gegenwart derselben mittelst seiner Brennspiegel Silber 
zu schmelzen und umgegossen zu überreichen. Ist diese 
Angabe richtig, so wird Böttger, sobald er die rothe 
Nürnberger Erde entsprechend lange unter den Brenn- 
spiegeln erhitzte, dieselbe schon bis zur Sinterung ge- 
brannt haben. Diese Bruchstücke sind bei Silberschmelz- 
hitze verglüht, sie saugen nicht mehr an der Zunge und 
sind geschlossen auf dem Bruch. Man hat aber nicht 
nur die bunten Erden, Thone und Lehme auf ihre Feuer- 
beständigkeit in den Bereich der Untersuchung gezogen, 
sondern auch die weißen Erden und Thone und beobachtet, 
wie auch hier einige flüssiger als andere sind, wie einige 
porzellanhart auf dem Bruche, andere aber rauh nach 
dem Brande erscheinen und gesucht, damit auch weiße 
Massen zu erhalten. Es sind daher die Versuche weiter 
geführt worden, um zu strengeren weißen Erden auch 
geeignete flüssige kennen zu lernen. So wurde ermittelt, 
dass einige Erden, wie Kreide, auch Steine, wie Alabaster, 
Marmor, Spathe, flüssiger als die Erde waren, sie wurden 
dann gemahlen und mit geschlemmtem Colditzer Thon 
und anderen strengen Erden versetzt, die hierauf soweit 
in Fluss gebracht wurden, dass die Massen die Eigen- 
schaften des Porzellans erhielten. Das neue Porzellan 
wird beschrieben als: Semidiaphanum, tremuli narcissuli 
ideam lacteam. 

M. H.! Aus dieser Skizze unseres Chronisten, die 
ich nur kurz und flüchtig hier wiedergeben konnte, geht 
doch hervor, dass die Erfindung des europäischen Porzellans 
nicht das Produkt des Zufalles war; dass Böttger, wenn 
er auch bei dem Beginn seiner Versuche von alchimisti- 
schen Voraussetzungen ausging, doch die große Bedeutung 
der einzelnen Ergebnisse richtig erkannte und festzuhalten 
wusste, und dass man daher seine Erfindung als einen 
planmäßig erreichten Fortschritt bezeichnen muss. Die 
Beendigung der beschriebenen Versuche dürfte auf das 
Jahr 1707 zu verlegen sein, denn im Frühjahr 1708 be- 
gannen nachweislich größere Ankäufe von Rohstoffen, die 
zur Porzellananfertigung gebraucht wurden. So wurden 
größere Mengen von Alabaster und Kreide angeschafft, 
ferner 2000 Ctr. Colditzer Thon bestellt, und um tiber 
Töpfereibetriebe Nachrichten zu sammeln, begaben sich 
Dr. Bartolomäi aus Dresden und Cl. Peschelt aus Frei- 
berg in sächsische Töpfereibezirke, lauter Anzeichen, dass 
man so weit gelangt war, um von dem Versuche zur 
Fabrikation überzugehen. Im Juli 1708 erhielt dann 
Dr. Bartolomäi die Anweisung, unter Böttger’s Leitung 
Proben in größerem Maßstabe vorzunehmen, von deren 
Erfolg der König es abhängig machte, ob er seine Ge- 
nehmigung zur Fortsetzung der Fabrikation in größerem 
Maßstabe ertheilt. 

Im Oktober 1708 stirbt Freiherr von  Tschirn- 
hausen. 

Es wurde ferner auf der Venusbastei in den Dresdener 
Festungswerken nach Böttger's Angaben ein Brennofen 
gebaut und die Sache nahm in diesem Stadium eine 
verhältnismäßig schnelle Entwickelung. Es war nun im 
Jahre 1682 ein Buch über Glasfabrikation und verwandte 
Gewerbe von Johann Kunkel erschienen, welches Böttger 
bei seinen persönlichen Beziehungen zu Kunkel sicher 
gekannt hat, darin findet sich auch ein Kapitel über die 
Delfter Thonwaarenfabrikation mit Ofen - Abbildungen; 
ferner ist die Anwendung geschlossener Töpfe und 
Kapseln zum Schutze der eingesetzten Geschirre gegen 
die Einwirkung der Verbrennungsgase und Flugasche be- 
sprochen, so dass Böttger für seine Thonwaarenfabrikation 
jedenfalls manchen verwerthbaren Gedanken in dem Buche 
vorfand. Ob dieses Exemplar, welches in Meißen auf- 
bewahrt wird, Bóttgers Eigenthum war, vermag ich aller- 
dings nicht zu sagen. Nach Studien im Hauptstaats- 
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archiv giebt v. Seidlitz*) eine Vorschrift zu dem ältesten 
weißen Porzellan, welches aus 44,5 Dia Auer Erde (man 
nannte sie damals Schneeberger Erde oder auch nach 
dem Lieferanten Schnorri'sche Erde) 22,3 9|, Colditzer 


Thon, 16,6 %, Quarz, 16,6 9/, Kreide bestanden haben soll. - 


Es liegt kein Grund vor, die Richtigkeit dieser An- 
gabe zu bezweifeln; lässt man sie gelten, muss man 
nach unseren Erfahrungen doch sagen, dass das praktisch 
ein noch ungenügendes Porzellan ist, da es zu seiner 
Gare einen außerordentlich hohen Feuersgrad verlangt. 
Eine andere Vorschrift zur Masse, welche ich fand, lautet 
auf 43,4 0 geschlemmte Auer-Erde, 43,4 0/, Colditzer 
Thon, 13,20), Kalk; auch noch ein mangelhaftes Porzellan. 
Die fein geschlemmte Auer oder Schnorri’sche Erde kam 
damals schon in dem Handel vor, sie diente Tischlern 
und Maurern als Anstrichfarbe. 

Die rothe Masse bestand aus etwa 88 9/, rothem 
Bol, rother Nürnberger Erde, Borner Erde von Berggieß- 
hübel, später rothem Thon aus Okrilla, mit 12 9/) ge- 
schlemmtem Lehm vermischt, die bei einer so hohen 
Temperatur gebrannt wurde, bis der Scherben geschlossen 
war, derselbe an die Zunge gebracht nicht mehr saugte 
und einen porzellanartigen Bruch zeigte. 

Am 23. Januar 1710 erscheint ein königlicher Erlass, 
worin dem Lande mitgetheilt wird, dass nach dem 
mancherlei Unglück der letzten Jahre, die Bestrebungen 
zur Verbesserung der wirthschaftlichen Lage gesegnet 
waren und man aus inländischen häufig vorkommenden 
Erden rothes Porzellan und in Zukunft bei rechter Er- 
fahrung auch weißes Porzellan fabriziren würde. Es 
wurde daher ein Manufakturdirektorium eingesetzt und 
wenn man auch beabsichtigte, das neue Werk auf könig- 
liche Kosten zu betreiben, so war auch Kaufleuten oder 
sonst vermögenden Personen freigestellt, sich mit Kapital 
an dem neuen Werke zu betheiligen. 

Im weiteren Fortgang wurde im Juni 1710 durch 
königliche Verordnung die Albrechtsburg in Meißen für 
die Porzellanfabrik überwiesen. Sie wurde gewählt zum 
Theil wegen der Nähe von Dresden und auch deshalb, 
weil bei ihrer hohen Lage der Verkehr mit Bequemlichkeit 
übersehen werden konnte. Man setzte den Bergrath Nehmitz 
als Manufakturdirektor ein, während die Oberleitung dem 
Administrator Böttger übertragen war; beide leiteten aber 
von Dresden aus das neue Werk. Böttger ist dann bis 
zu seinem Tode im Jahre 1719 mitunter mit Begleitung 
nach Meißen gereist, aber verhältnismäßig selten. 

Die Fabrikation muss anfänglich viele technische 
Schwierigkeiten verursacht haben und es dürfte wohl 
nicht immer üble Wirthschaft oder böser Wille gewesen 
sein, wenn es nicht recht vorwärts gehen wollte. Eine 
Porzellanmasse von den bereits gegebenen Zusammen- 
setzungen zu einem guten und brauchbaren Porzellan zu 
brennen, wird bei den damit verbundenen hohen An- 
forderungen an die Oefen und Kapseln und den noch 
geringen Erfahrungen für alle Betheiligten auBerordent- 
lich schwierig gewesen sein. Ebenso wollte es nicht 
gelingen, die bei dem indischen oder chinesischen Porzellan 
so geschätzte blaue Farbe, bekanntlich eine kobaltblaue 
Unterglasurfarbe, zu erhalten, denn trotz aller Bemühungen 
und Versuche waren die Ergebnisse schlecht, mindestens 
unsicher. 

Mit der künstlerischen Leitung hatte Böttger den 
Hofsilberarbeiter Johann Jacob Irminger beauftragt, der 
von Dresden aus die Entwürfe für Formen und neue 
Modelle lieferte. Es ist noch die von Böttger entworfene 
Anweisung für Irminger vorhanden, in der durchaus ver- 
ständige und richtige Ansichten entwickelt werden; auch 
ist sie in einem guten Deutsch geschrieben. Es wurden 
aus den rothen und weißen Massen Geschirre nach Töpfer- 
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art gedreht und geformt; darauf — und das ist eine 
Eigenthümlichkeit der - Béttger’schen Fabrikation — 
schwach gebrannt. Sie erhielten den sogenannten Ver- 
glühbrand, welcher durch die Fabrikation des rothen 
Porzellans bedingt war, später ist derselbe von der ge- 
sammten europäischen Porzellanfabrikation übernommen. 

Die verglühten weißen Geschirre wurden sodann 
glasurt in Chamottekapseln eingesetzt und im Porzellan- 
ofen gut gebrannt. Nach der Ueberlieferung benutzte 
man zuerst mäßig große, liegende, halbrunde, lange Oefen, 
an deren Stirnseite eine Pultfeuerung angebracht war, die 
mit langen Scheiten trockenen Holzes beschickt wurde. 
Bald zeigte es sich, dass in den verschiedenen Stellen im 
Ofen ungleicheHitzegrade herrschten, vorn und an den Seiten 
war das Feuer schärfer, als in der Mitte und in den 
entfernteren 'Theilen des, Ofens. Man suchte dem zu be- 
gegnen durch verschiedene Vertheilung der Geschirre nach 
ihrer Größe, ging dann einen sehr wesentlichen Schritt 
weiter und änderte die noch mangelhafte Zusammen- 
stellung der weißen Masse. Die bisher üblichen Fluss- 
mittel des Frauenglases, des Alabasters, des Gipses 
wurden nur noch für die Glasur beibehalten; man führte 
an ihrer Stelle den Siebenlehner Stein, den Feldspath, 
ein. Von nun an glückte auch die Herstellung der 
blauen Farbe, und es wurde die Unterglasurmalerei nach 
indischem Muster eingeführt. | 

Im Jahre 1719 starb Bóttger im Alter von 37 Jahren. 
Schon frühzeitig begann man auch das Porzellan zu 
bemalen. Das rothe oder vielmehr rothbraune musste 
nach dem Brand polirt werden, d. h. durch den hohen 
Eisenoxydgehalt der Masse war es nach dem Brand mit 
einer Haut von Eisenoxydaluminat überzogen, die durch 
Abschleifen und Poliren beseitigt werden musste. Das 
polirte rothe Porzellan und auch das weiße bemalte 
man anfänglich mit Lackfarben, vergoldete und ver- 
silberte es; bald ging man aber zu einer besseren und 
haltbareren Methode tiber und bemalte die Geschirre mit 
metallischen Farben, welche im Muffelfeuer eingebrannt 
wurden. Bereits im 3. Jahrzehnt des vorigen Jahr- 
hunderts hatte man brauchbare Muffelfarben hergestellt 
und aus einer Sammlung der damals gebrauchten Farben 
ist zu sehen, dass man abweichend von den schon von 
Kunckel beschriebenen Glasfarben zunächst Flüsse für 
die Muffelfarben bildete, zu deren Herstellung man ge- 
glühten und gemahlenen Quarz, Mennige, Bleiglätte, 
Bleiasche, Weinstein, Pottasche usw. verwendete und bereits 
drei Hauptflüsse besaß. Man stellte ferner Farbenversätze 
her, z. B. rothe aus Galmey und Vitriol, braune aus 
gebrannter Umbra, gelbe aus Neapelgelb und antimon- 
saurem Bleioxyd, grüne aus geglühtem Grünspahn, schwarze 
aus Umbra, Kobalt und Mangan. Verschiedene Purpur- 
farben wurden aus Niederschlägen von Goldehlorid durch 
Zinnsalzlösungen gewonnen und die blauen Farben stellte 
man selbst aus Kobalterzen her und hatte als die ge- 
eignetsten die von der St. Cathrinzeche bei Schneeberg 
gefunden. 

M. H.! Böttger hatte bei Beginn seiner Thätigkeit 
vielfach die bereits vollendeten chinesischen Porzellane 
als Muster genommen, sich dann aber auf eigene Füße 
gestellt, es ist daher nicht ohne Interesse, einmal vom 
technischen Standpunkt aus die Methoden und die Ent- 
wickelung beider Herstellungsarten kurz zu vergleichen. 

Böttger stellte sein Porzellan anfangs aus geschlemm- 
tem Kaolin und fein gemahlenem Kalk, später aus Kaolin 
und Feldspathpulver her und die mit Wasser plastisch 
gemachte weiche Masse lässt er nach kräftigem Durch- 
schlagen nach Töpferart verarbeiten. Das trockene Ge- 
schirr wird in Kapseln eingesetzt, bei Silber- bis Gold- 
schmetzhitze gebrannt und erhält so den Verglühbrand. 
Durch diesen Brand erleidet aber die Porzellanmasse eine 
sehr charakteristische Veränderung, sie verliert nicht nur 
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das hygroskopische, sondern auch das chemisch gebundene 
Hydratwasser des Kaolins, sie verliert ihre Knetbarkeit, 
wird hart, die Geschirre sind nicht mehr so zerbrechlich, 
als im rohen Zustande, die Masse schwindet schon etwa 
,م10‎ kann unter Glasur bemalt, durch die Glasurflüssig- 
keit gezogen werden, ohne zu erweichen. Andererseits 
saugt der poröse Scherben das Wasser aus der Glasur 
mit Begierde auf und das Glasurpulver legt sich in 
sicherer und zuverlässiger Weise auf den Porzellanscherben 
auf, so dass alle Verzierungen, Zeichnungen usw. nach 
dem Brande genau wieder sichtbar werden. Die Glasur- 
masse besteht aus Kaolin, Quarz und Kalk, welche fein 
gemahlen mit Wasser gemengt werden. Nach gewissen 
Verrichtungen wird das Porzellan in starker Weißgluth 
gutgebrannt. Böttger giebt selbst an, dass er auf diesem 
Wege ein Produkt erhielt, das er in glühendem Zustande 
mit der Kapsel in kaltes Wasser werfen konnte, ohne dass 
es zersprang. Die Dekoration der gebrannten Geschirre 
geschah zuerst, wie schon bemerkt, mit Lackfarben, 
bei fortgeschrittener Fabrikation mit den metallischen 
,Aemaillirfarben", die im Muffelfeuer aufgeschmolzen 
wurden. Die Rohmaterialien und Methoden der chinesi- 
schen Porzellanfabrikation waren zu Büttger's Zeiten wohl 
ein eben so großes Geheimnis für Europa, als man ja 
auch seiner Zeit über die Erfindung Bóttgers den un- 
durchdringlichen Schleier des Staatsgeheimnisses legte. 
Heute sind wir über die Fabrikationsmethoden Chinas 
ziemlich genau unterrichtet. 

Die Chinesen stellen ihre Porzellane ebenfalls aus ge- 


schlämmter Kaolinerde und gemahlenen Feldspathgesteinen 


her. Der Name Kaolin für die Verbindung Al, O3 (28, O,) 
+12 H,O ist der Name eines chinesischen Gebirges, sie 
nennen die Kaolinerde aber auch Zethon. Die geschlemmten 
und gemahlenen Rohmaterialien werden in Gruben zwischen 
Tücher, die schichtweise mit Steinen beschwert werden, 
entwässert und getrocknet. Es wird sowohl die Kaolin- 
erde, wie der gemahlene Feldspath in derselben Weise 
behandelt und die in der Form von Ziegelsteinen in den 
Handelsverkehr gelangenden Rohmaterialien werden ge- 
meinschaftlich ,Petunse" genannt, man wird also zwischen 
Kaolin oder Zethon, Petunse und Feldspathpetunse zu 
unterscheiden haben. Die Chinesen setzten ihre Porzellan- 
massen aus Kaolin mit starken Zusätzen von Feldspath 
zusammen und ihre Glasur aus Feldspath und wechseln- 
den Mengen bis zu 500, Kalk, sie erhalten in Folge 
dessen Massen und Glasuren von einer niedrigeren Er- 
weichungstemperatur und die chinesischen Porzellane er- 
reichen deshalb auch bei Weitem nicht die Widerstands- 
fähigkeit und Härte des europäischen Porzellans. Die 
fertigen Massen werden von ihnen sehr lange in Gruben 
aufbewahrt, um dann nach den auch bei uns üblichen 
Verfahren auf der Töpferscheibe frei gedreht oder in 
Gipsformen geformt zu werden. Nach unseren Methoden 
würde das trockene Stück jetzt verglüht werden, anders 
verfáhrt der Chinese. Er nimmt an dem lufttrockenen 
Stücke noch verschiedene Verrichtungen vor, wenn es 
nieht von vornherein als weißes Porzellan aus dem Ofen 
kommen soll, so bemalt er es nach Befinden mit kobalt- 
blauen Farben, führt also die Unterglasurmalerei aus, 
oder er grundirt es auch mit blauer Farbe und malt mit 
weißer flüssiger Porzellanmasse auf das Gefäß, dann erst 
wird das Stück glasurt. Das ist aber mit dem rohen 
Stück eine etwas schwierige Operation. Man lässt daher 
an den Tassen, Krügen oder Vasen als unteres Ende 
bei dem Drehen der Geschirre einen Stiel oder Griff von 
roher Porzellanmasse, an welchem das Stück gehalten 
werden kann und trügt auf das noch ungebrannte Stück 
die Glasurmasse auf. Der Stiel wird dann durch nach- 
trägliches Bearbeiten entfernt und häufig so abgedreht, 
dass der Fuß der Geschirre daraus entsteht. Bei großen 
und kostbaren Stücken wird noch ein anderes Glasur- 


verfahren angewendet. An ein hohles, offenes Bambus- 
rohr wird einseitig ein feines Netz aus Seidengaze festge- 
spannt, man taucht dieses Ende in die Glasurflüssigkeit 
und bläst mit voller Kraft die in das Rohr eingetretene 
Glasurmasse hinaus, die als feiner Glasursprühregen durch 


die Gaze bei richtiger Stellung auf das zu glasirende 


Stück auftrifft. Sehr einfach ist die beschriebene Ope- 
ration ja nicht, allein wir können an der altchinesischen 
Keramik — und nur die habe ich hier im Auge — die 
Geschicklichkeit des Arbeiters, die Geduld und die Fein- 
heit der Ausführung bewundern. Nach Vollendung der 
beschriebenen Arbeiten kommt das Sttick in den Porzellan- 
ofen und wird in einem Brand gutgebrannt, allerdings bei 
einem wesentlich niedrigeren Hitzegrade, als ihn die euro- 
päische Porzellanindustrie anwendet. Die Oefen sind 
Cylinderöfen und werden mit Holz oder Steinkohlen ge- 
feuert. Der Verglühbrand ist also in China nicht be- 
kannt, sondern das rohe Geschirr wird bunt und weiß 
bemalt und ungebrannt glasirt. Muss man vom prakti- 
schen Standpunkte aus bei der Unterglasurmalerei mit 
Farben und für das Glasiren den Verglühbrand zweifel- 
los fiir weit zweckmäßiger als das chinesische Verfahren 
bezeichnen, so ist doch die Art der Verzierung des rohen 
Porzellans durch Bemalen mit roher Porzellanmasse 
sehr bemerkenswerth und hat mit der Zeit die Aufmerk- 
samkeit der europäischen Keramiker in hohem Grade auf 
sich gelenkt. 

Es gründet sich auf dieser Erkenntnis eine neue 
Technik, die zuerst ihre praktische Anwendung in der 
französischen Porzellan-Manufaktur in Sévres gefunden 
hat und unter der Bezeichnung der Malerei päte sur päte 
oder päte d’application bekannt geworden ist. Da diese 
Technik in ihrer künstlerischen Anwendung sich den 
Schnitt der Gemme oder Kamee zum Vorbild nahm, so 
werden die in dieser Manier hergestellten europäischen 
Porzellane auch Kameen-Porzellane genannt. Durch einen 
stärkeren oder schwächeren Auftrag der weißen Massen 
auf den gefärbten Grund kann der Künstler sehr schöne 
Wirkungen erzielen, welche nach gelungenem Brande der- 
jenigen der echten Kamee gleichkommen, eine Aufgabe, 
welche schon in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
in den Wedgwood - Geschirren zu lösen gesucht wurde. 
Es wurde diese Technik nach ihrem ersten Bekannt- 
werden auch von anderen großen Porzellan-Fabriken auf- 
genommen, aber doch meist mit geringem Erfolge, um 
bald wieder in Vergessenheit zu gerathen. Bei ihrer An- 
wendung stellten sich nämlich Schwierigkeiten heraus, da 
eine Reihe von Vorbedingungen erfüllt werden mussten. 
Wollte man auch künstlerisch befriedigen und dem Kinst- 
ler nicht zu enge Schranken auferlegen, so brauchte man 
möglichst viele Farben, welche das Scharffeuer ertrugen, 
da Geschirr, Farbe, Dekoration und Glasur gleichzeitig 
im Scharffeuer des großen Porzellanofens gebrannt werden 
musste. Es war aber auch nöthig, diese Farben mit ihren 
Abstufungen im Wiederholungsfalle immer genau wieder 
zu treffen. Im vorigen Jahrhundert kannte man nur das 
Kobaltoxyd als eine im Scharffeuer beständige Farbe, zu 
Anfang dieses Jahrhunderts trat das im Jahre 1797 ent- 
deckte Chromoxyd hinzu, man konnte aber beide Farben 
nicht gleichzeitig anwenden. Seit etwa zwei Jahrzehnten 
hat Meißen dieser Technik besondere Aufmerksamkeit ge- 
schenkt und in technischer, wie in künstlerischer und 
wirthschaftlicher Hinsicht erfreuliche Ergebnisse erzielt. 
Es standen zwar bei Beginn der Versuche auch nur die 
längst bekannten Metalloxyde zur Verfügung, wie die des 
Kobaltes, Chroms, Platins, Goldes und Urans, in be- 
schränktem Maße auch die des Mangans, Titans und 
Vanadins, einzeln und in Kombination, gebunden an Erden 
oder Metalloxyde, allein es gelang doch, eine verhältnis- 
mäßig reiche Skala herzustellen, wodurch die bisher be- 
kannten zwei Farben stark ergänzt werden konnten. 

27 
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Neben der chemischen Zusammensetzung der Farbe trat 
aber noch ein weiterer wichtiger Umstand hinzu. Da die 
Farben im Scharffeuer des Porzellanofens z. Th. gebildet 
und entwickelt werden, war es unbedingt nöthig, den 
Brennvorgang genau zu erforschen, die chemische Zusammen- 
setzung der Verbrennungsgase zu kennen, um deren Bil- 
dung mit Sicherheit nach Bedarf leiten zu können. 

Um diese Aufgabe im praktischen Betriebe ohne 
allzu große Opfer in zuverlässiger Weise lösen zu 
können, bedurfte es noch eines Fortschrittes, welchen die 
Wissenschaft zu Anfang der 70er Jahre machte, nämlich 
der Erfindung guter, einfacher Verfahren und zweck- 
mäßiger Vorrichtungen zur Untersuchung der Heizgase, 
denn die ausgezeichneten Bunsen’schen gasometrischen 
Verfahren sind im gewerblichen Leben meist nicht zu 
verwenden. 

Bereits auf der Naturforscher-Versammlung in Leipzig 
im Jahre 1872 führte Cl. Winkler sein neues Verfahren 
zur Untersuchung der Heizgase vor, bei welchem be- 
kanntlich die Gase in U-förmigen Röhren gemessen und 
durch Absorption bestimmt werden. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass man auf diese Weise genügend sichere 
Zahlen erhält, es würde sich wohl auch in der kera- 
mischen Industrie weiter eingeführt haben, wäre nicht 
mittlerweile der  Orsat'sche Apparat für  Rauchgas- 
untersuchungen bekannt geworden, der wegen seiner Ein- 
fachheit auch verhältnismäßig schnelle Verbreitung ge- 
funden hat. Mit Hülfe desselben konnten wir nun auch 
den Gang der in der Porzellanfabrikation gebrauchten 
verschiedenen Oefen genau verfolgen, den gesammten 
Brennbetrieb auf eine sichere, jederzeit zu beherrschende 
Grundlage stellen und die Technik der Scharffeuerfarben 
weiter bis zu dem bereits erwühnten Grade ausbilden. 

An dieser Stelle gestatte ich mir, einige Worte über 
den in der Porzellanfabrikation benutzten Ofen für das 
Gutbrennen des Porzellanes einzuflechten. Böttger hatte 
einen liegenden, halbeylindrischen, nicht groBen Töpfer- 
ofen mit einer Pultfeuerung, der mit Holz gefeuert 
wurde. Für den Verglühbrand waren besondere größere 
Ofen vorhanden und diese Ofen nach Meißener Muster 
sind meist auch in den neuentstandenen Porzellanfabriken 
gebraucht worden.. Zu Anfaug dieses Jahrhunderts hatte 
man in England Steingut in Rundöfen gebrannt und die 
Preußische Porzellanmanufaktur in Berlin suchte die- 
selben unmittelbar anzuwenden; als man aber fand, dass 
sie zum Porzellanbrennen nicht zu brauchen waren, war 
man durch eigene Versuche zu cylindrischen Etagenöfen 
gelangt, wie sie in der äußeren Form noch heute in An- 
wendung sind. Da man anerkennen muss, dass der ihrer 
Anordnung zu Grunde liegende Gedanke, das Gutbrennen 
mit dem Verglühbrande zu vereinigen, ein richtiger ist, 
auch eine wesentlich bessere Ausnützung der Brennstoffe 
gestattet, führte Kühn diese runden Etagenröhren im 
ersten Viertel dieses Jahrhunderts auch in Meißen ein, 
nachdem er sich in Berlin überzeugt hatte, wie gut sie 
arbeiteten. Die Oefen hatten Pultfeuerungen und wurden 
mit Holz gefeuert, allein im Jahre 1839 gelang es 
Kühn an Stelle der Holzfeuerung die Kohlenfeuerung 
mit gutem Erfolg einzuführen, wodurch naturgemäß eine 
bedeutende Ersparnis gemacht wurde. Die Rundöfen 
haben drei Stockwerke; zu ebener Erde befinden sich die 
an der Außenseite gelegenen Feuerungen, auf deren 
Planrosten die Verbrennung der Kohlen vor sich geht. 
Die Flamme tritt in das Innere des Ofens durch einen 
runden Kanal in der Ofensohle in den ersten Raum, in 
welchem das Porzellan zum Gutbrand in Kapselstößen 
eingesetzt ist, um, wie z. B. in Meißen, nach etwa 
24stündiger Branddauer in voller Weißgluth bei etwa 
1650 0 scharf gebrannt zu werden. Die Flamme zieht 
dann weiter in den ersten Stock, wo das Porzellan etwa 
bei Goldschmelzhitze den Verglühbrand erhält, während 
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in dem obersten Stock von der abziehenden Flamme noch 
Kapseln und Chamottewaaren gebrannt werden. 

Diese Oefen arbeiteten befriedigend, man war aber 
bei ihrer Befeuerung sehr von der Gewissenhaftigkeit der 
Heizer abhängig. und sie konnten, wenn sie unrichtig 
gefeuert wurden, durch starke Rauch- und Russentwicke- 
lung zu einer Plage für die Umgebung werden. Dazu 
kam, dass die Flamme im Gutfeuer mit ihrem heißesten 
Theil auf diejenigen Stellen der Kapselstöße stieß, wo 
diese am meisten belastet waren und es kam vor, dass 
durch das Feuer der Kapselstoß erweichte, zusammen- 
sank und Kapselmasse und Porzellangeschirr zu einem 
unförmlichen Klumpen zusammenschmolzen. Endlich 
erlaubte diese Anordnung auch nicht, die Oefen tiber - 
eine gewisse mäßige Größe anzulegen, namentlich war 
man bezüglich der Höhe des Gutbrennraumes I ge- 
bunden. In Erkenntnis dieser Mängel ist in Meißen seit 
1!5 Jahrzehnten ein neuer, ebenfalls cylindrischer Etagen- 
ofen in Gebrauch, der aber nach dem auch anderwürts 
angewendeten Grundsatze der rückschlagenden Flamme 
gebaut ist. Um den Ofen sind gleichmäßig 5 Feuerungen 
vertheilt, während im Mittel eine sechste bis siebente 
Unterfeuerung im Untergeschoss hinzugekommen ist. Die 
Feuerungen haben einen Plan- und Schrägrost im mäßig 
großen Schacht, der mit Braunkohlen gefüllt wird und 
gehören in das Gebiet der Halbgasfeuerungen. Die ent- 
wickelte Flamme tritt in den Gutbrennraum, zieht nach 
der gewölbten Decke desselben und wird gezwungen, 
nach Zerspaltung in kleine Feuersäulen zwischen den 
einzelnen Kapselstößen zurück nach der Ofensohle ab- 
zuziehen, hier wird sie in zusammenhängenden Kanälen 
durch eine Anzahl gleichmäßig vertheilter Oeffnungen 
aufgesaugt und in dem Futter des Ofens durch Schächte 
in den oberen Brennraum in gerader Richtung abgeleitet. 
Die Oefen arbeiten sehr wirthschaftlich, mit guter Aus- 
nutzung der Brennmaterialien und nahezu rauchfrei. Um 
einen guten Porzellanbrand zu erhalten, sind eine Reihe 
von Bedingungen zu erfüllen, deren praktische Ausführung 
oft nicht leicht ist. Nach einem längeren, vorsichtigen, 
in der Temperatur ansteigenden Vorfeuer ist im Voll- 
feuer eine theils reduzirende, d. h. Kohlenoxyd und 
Kohlenwassserstoff enthaltende Ofenluft, unter Umständen 
aber auch eine oxydirende, d. h. noch freien Sauerstoff 
führende Flamme nöthig. Diese Bedingungen können 
mit hinreichender Genauigkeit nur mit Hülfe der technischen 
Gasanalyse erreicht werden und ich kann ihre Anwendung 
bei allen Verbrennungsvorgängen des Großbetriebes nicht 
warm genug empfehlen, wenngleich sie mitunter noch 
etwas umständlich ist. Ist aber die richtige chemische 
Zusammensetzung der Flamme ein für allemal fest- 
gestellt, so halte ich ein Verfahren für brauchbar, wie 
wir es seit einiger Zeit anwenden, und so lange es kein 
besseres Hülfsmittel giebt, nümlich die Flamme durch 
ein Taschenspektroskop zu beobachten. Das grüne Band 
im Spektrum ändert sich in seiner Farbenstärke mit der 
chemischen Zusammensetzung der Flamme und nach 
einiger Erfahrung kann man sich schnell und mit einer 
für praktische Zwecke genügenden Sicherheit ein Urtheil 
bilden. 

Der weiteren Ausbildung der Scharffeuertechnik 
stellten sich nicht geringe Schwierigkeiten dadurch ent- 
gegen, dass in Folge der hohen Temperatur des Gut- 
feuers einige sonst brauchbare Metalloxyde — namentlich 
die des Kupfers — von der Verwendung ausgeschlossen 
wurden. Es wurde deshalb versucht, die Gutbrenn- 
temperatur der Masse des Porzellans überhaupt herab- 
zusetzen. Freilich ist dieser Ausweg für den Ruf eines 
alten Institutes nicht ohne praktische Bedenken. 

Schon längst hatte man auf chinesischem und auch 
japanesischem Porzellan gewisse Farben und Glasuren, 
namentlich rothe, kennen gelernt, die bis dahin auf dem 
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europäischen Porzellan nicht zu erzielen waren. Auf 
Grund genauer Untersuchungen chinesischer und japane- 
sischer Porzellane schuf Seeger-Berlin das sog. Seeger- 
Porzellan und fast gleichzeitig Charles Lauth in Sévres 
seine páte nouvelle, welche wir jetzt als Weichporzellane 
zu bezeichnen pflegen. Sie enthalten als Basis weiche 
Kaoline und weißbrennende Thone, die bis zur Grenze 
der Knetbarkeit mit Quarz und Feldspath versetzt 
sind, was man mit etwa 259, Kaolin und etwas 
Lithainer Thon, 45%) Quarz, 30% Feldspath erreicht. 
Die sog. Weichporzellane unterscheiden sich von dem 
harten Feldspathporzellan durch ihren niedrigen Thon- 
erdegehalt und man kann sagen, dass alle Massen als 
Weichporzellane. aufzufassen sind, welche soviel Feld- 
spath und Quarz enthalten, dass der Thongehalt niedriger 
als beide zusammengenommen ist. Die Glasuren sind 
ähnlich der des Hartporzellans zusammengestellt, sie 
sind frei von Metalloxyden und charakterisiren sich als 
eine wenig thonhaltende Feldspath-Kalk-Glasur. Ueber- 
blicken wir noch kurz die verschiedenen jetzt gebräuch- 
lichen Porzellane, so kann man etwa 3 Hauptgruppen 
unterscheiden: S 

a. Das Hartporzellan, welches auf Bóttger's Erfindung 
direkt aufgebaut ist und — wenn auch nach Prozenten 
schwankend — etwa 80— 75 9|; Kaolinerde, 20— 25 9/) Feld- 
spath in der Masse enthält und mit einer aus Kaolin, 
Quarz, auch z. Th. Feldspath und Kalk bestehenden 
Glasur überzogen wird. Dieser Gruppe gehören die 
älteren Porzellane von Meißen, Berlin und Sévres an, 
Sevres allerdings mit der Beschränkung, dass man dort 
als Glasur den natürlich vorkommenden Pegmatit von 
St. Yrieix la Perche anwendet. Diese Gruppe verlangt 
den höchsten Feuergrad im Gutbrand, giebt sich als ein 
weißes, mäßig durchscheinendes Porzellan von höchster 
Widerstandsfähigkeit sowohl gegen Schlag und Stoß, als 
gegen Temperaturwechsel oder der Einwirkung starker 
Säuren und Alkalien. 

b. Eine zweite Gruppe umfasst die Quarzporzellane, 
wie ich sie nennen möchte, das sind Porzellane, in denen 
etwa 209%, des Kaolins durch Quarz in der Masse er- 
setzt sind und eine Glasur erhalten, die aus wechselnden 
Mengen von Feldspath, Kalk Scherben und Quarz besteht. 

Die Quarzporzellane sind meist stark durchscheinend 
mit schon etwas glasigem Bruch; sie besitzen eine ge- 
ringere Schwindung und brauchen nur einen niedrigereh 
Feuergrad im Gutbrand, als die der ersten Gruppe. 
Man spart an Brennstoff und hat überhaupt eine leichtere 
Fabrikation; doch sind die Porzellane weniger wider- 
standsfähig und leichter zerstörbar, als die unter a. auf- 
geführten. 

Diese Gruppe wird jetzt in den besseren privaten 
Porzellanfabriken Frankreichs, namentlich in Limoges, 
ferner in Oesterreich und besonders Nordböhmen, in 
neuerer Zeit auch in Deutschland hergestellt. 

c. In die 3. Gruppe würden dann die sog. Weich- 
porzellane fallen, welche weitere 20—25 °/, Thonsubstanz 
durch Flussmittel, wie Quarz und Feldspath, ersetzen, 
wohin das Seeger-Porzellan, die pate nouvelle, das 
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chinesische und japanesische Porzellan zu rechnen ist; 
auch gehören dahin einige geringwerthigere Porzellane 
aus deutschen Fabriken. 

Bei den Weichporzellanen war man in der Lage, 
die Scharffeuerfarben des Steinguts benutzen zu können, 
namentlich das sog. Pinkroth, eine durch geringe Mengen 
von Chromsäure gefärbte Verbindung von Zinnoxyd und 
Kalk, sowie die Oxyde des in der chinesischen Keramik 
stark angewendeten Kupfers. Die beabsichtigte Schaffung 
der kupferrothen Porzellane, welche schon — wenn auch 
erfolglos — von den älteren Keramikern auf Hartpor- 
zellan versucht worden ist, rief wohl in erster Linie das 
Bedürfnis nach einer flüssigen Masse und Glasur hervor, 
nachdem die Untersuchung der Chinaporzellane ihren 
geringen Thonerdengehalt ergeben hatte. Die Herstellung 
der kupferrothen Porzelldne war schon bei den Chinesen 
eine Kunst, die in gewissen Zeiten gelang, zu anderen 
wieder verloren ging und es ist eigentlich erst unserer 
Zeit vorbehalten gewesen, die Herstellungsart festzulegen 
und die Natur der Farbkörper zu studiren. 

In Berlin war es Seeger und in Sevres Charles 
Lauth, die, nach chinesischem Vorbild arbeitend, roth- 
glasirte Gefäße herzustellen suchten. Wir haben auch 
in Meißen etwa gleichzeitig die Oxyde des Kupfers mit 
in unsere Untersuchungen einbezogen und kupferrothe 
Glasuren auf Meißner Hartporzellan hergestellt. Es 
sind Glasuren mit einer Färbung erzielt worden, die an 
die schönsten rothen organischen Farbstoffe erinnern. Im 
Uebrigen ist die rothe Farbe der chinesischen verschieden 
von derjenigen der europäischen Weichporzellane und 
diese wieder von der des Meißener Hartporzellans. Bei 
den blutrothen bis braunrothen Farbetönen ist durch 
mikroskopische Dünnschliffe ermittelt worden, dass der 
Farbeton durch kleine Kugeln metallisch ausgeschiedenen 
Kupfers hervorgerufen wird, während es bei den feurig 
hellrothen Tönen der Glasur des Hartporzellans nicht 
gelungen ist, metallische Ausscheidungen nachzuweisen; 
man hat hier die Färbung auf Kupferoxydul zurückzu- 
führen. 

M. H.! Wenn ich versucht habe, Ihnen einen kurzen 
Beitrag zur Geschichte der Porzellanfabrikation zu geben, 
so bin ich mir wohl bewusst, dass das gegebene Bild 
nur lückenhaft und unvollkommen ist. Mein Bestreben 
war es, Ihnen zu zeigen, dass auch auf dem längst be- 
bauten Felde der Keramik nicht weniger wie auf den 
übrigen Gebieten der Technik vorwärts gestrebt wird. 

Böttger hat durch seine Beobachtungen und Versuche 
den Grund zu einer hochbedeutenden Industrie gelegt, 
die zuerst in Meißen unter der Huld kunstsinniger Fürsten 
gepflegt und geschützt wurde und sich von dort weiter 
über ganz Europa verbreitete. Während aber im Anfang 
ihre Erzeugnisse nur für Reiche und Vornehme zu haben 
waren, ist es durch die Fortschritte der Herstellung 
möglich geworden, das Porzellan auch in dem Haushalte 
des Minderbemittelten heimisch zu machen und ihm da- 
durch zu Gebrauchsgeschirren zu verhelfen, wie sie 
schöner und unschädlicher aus keinem anderen Stoffe 
beschafft werden können. 
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Die statische Untersuchung räumlicher und ebener Fachwerke. 


Von Rascher, Regierungs- Baumeister in Breslau. 


Die statische Untersuchung von Fachwerken hat zwei 
Fragen zu beantworten: 


1) Ist das Fachwerk starr? 

2) Welche Spannkräfte entstehen in dem Fachwerk 
unter Einwirkung eines beliebigen Lastensystems? 

Nennt man die Zahl der Stübe s, die der Knoten- 
punkte & und bestimmt ^” durch die Gleichung: 

r. = S — (2 k — 3) für ebene Fachwerke, 

7, = 8 — (3 k — 6) für räumliche Fachwerke, 
so ist r< 0 | 
ein hinreichendes, aber nicht nothwendiges Merkmal für 
die Beweglichkeit des Fachwerks. Dagegen ist 

rio 

ein nothwendiges aber kein hinreichendes Merkmal für 
die Starrheit. *) | 


Ein hinreichendes und nothwendiges Merkmal für 
die Starrheit eines beliebigen Fachwerks bietet folgender 
in dieser Allgemeinheit meines Wissens noch nicht be- 
kannte Satz: 


Wenn sich zu einem Fachwerk ein Gebilde, 
dessen Seiten zu den Fachwerkstäben senkrecht 
stehen, derart konstruiren lässt, dass entweder 


dieses Gebilde nicht in einer Ebene liegt, oder wenn, 
sofern dies der Fall sein sollte, das Gebilde nicht 
der Projektion des Fachwerks auf diese Ebene 
ähnlich ist, dann ist das Fachwerk beweglich. 


Anderenfalls ist das Fachwerk starr. 


Der Beweis dieses Satzes folgt am Schlusse dieser 
Arbeit. Für das ebene Fachwerk ist der entsprechende 
Satz bekannt (vgl. Rob. Land, Ueber die stat. u. geom. 
Bestimmtheit der Träger, Centralbl. d. Bauverw. 1887, 
S. 367 und Müller-Breslau, Graph. Statik, Bd. I, 
S. 211). 


Die Frage nach der Starrheit wird durch diesen 
Satz in voller Allgemeinheit beantwortet. Den Grad der 
statischen Unbestimmtheit starrer Fachwerke giebt die 
Zahl r an. 


Was die zweite Frage nach den Spannkräften an- 
langt, so kann man die Bestimmung derselben in statisch 
unbestimmten Fachwerken zurückführen auf die Er- 
mittelung von Spannkräften in statisch bestimmten Fach- 


*) Als Beispiel hierfür diene das in Abb. 1 dargestellte 
bekannte ebene Fachwerk. Dasselbe besitzt unendlich kleine 
Beweglichkeit und ist für den gezeichneten Belastungszustand 
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Abb. 1. Abb. 2. 


unbrauchbar. Dagegen ist es für den in Abb. 2 dargestellten 
Belastungszustand brauchbar und trotz r— 0 statisch un- 
bestimmt. Denn die Spannkräfte können nur durch Er- 
mittelung der Formänderungen bestimmt werden. 


werken: Man denkt r Stäbe fort*) und erhält das 
statisch bestimmte Hauptnetz, für welches die Spann- 
kräfte bei gewissen Belastungszuständen zu ermitteln 
sind (vgl. Müller-Breslau, Die neueren Meth. d. 
Festigkeitslehre, § 1). 

Für statisch bestimmte Systeme ist eine allgemeine 
Methode zur Ermittelung der Spannkraft in einem be- 
liebigen Stabe bekannt: 

Man verwandelt das Fachwerk durch Fortlassen des 
betrachteten Stabes in ein zwangläufiges System, er- 
mittelt einen möglichen Geschwindigkeitszustand desselben 
und stellt für diesen Geschwindigkeitszustand und den 
gegebenen Belastungszustand die Gleichung auf: 


Arbeit der äußeren Kräfte =0, 


wobei die unbekannte Spannkraft X des fortgedachten 
Stabes zu den äußeren Kräften gerechnet wird. Aus 
dieser Gleichung ist X bestimmt (vgl. Müller-Breslau, 
Graph. Statik, Bd. I, $ 31, Nr. 140 u. 141). 

Der Gang der gesammten Untersuchung ist demnach 
kurz zusammengefasst folgender: 


a. Man berechnet die Zahl r. Ist r< 0, so ist 
das Fachwerk unbrauchbar. Ist *50, so erfolgt 


b. die Untersuchung der Starrheit nach dem oben 
angegebenen Satze. Erweist sich das Fachwerk als be- 
weglich, so ist dasselbe unbrauchbar. Ist dagegen die 
Starrheit erwiesen, so erfolgt 


c. die Ermittelung der Spannkräfte nach dem oben 
angegebenen allgemeinen Verfahren, falls andere ein- 
fachere nicht bekannt sind. 


Die praktische Durchführung dieses Verfahrens stößt 
nun in 2 Punkten leicht auf Schwierigkeiten: 


Erstens ist der direkte Nachweis, dass es ein Gebilde, 
wie es der oben aufgestellte Satz als Kennzeichen der 
Beweglichkeit verlangt, nicht giebt, oft recht schwierig, 


Zweitens ist die Ermittelung der Knotenpunkts- 
geschwindigkeiten des behufs Aufsuchung der Spannkräfte 
gebildeten zwangläufigen Systems vielfach kaum zu er- 
möglichen. 

Der Nachweis zu 1 ist leicht zu führen für Fach- 
werke, welche in der Weise gebildet sind, dass an einen 
unzweifelhaft starren Theil weitere Knotenpunkte so an- 
geschlossen werden, dass jeder folgende Knotenpunkt 
mit den vorhergehenden durch je drei nicht in einer 
Ebene Legende (bei ebenen Fachwerken zwei) Stäbe ver- 
bunden ist (dreistäbige Anschlussweise). 

Bei dieser ersten Art von Fachwerken lassen sich 
auch die zu 2 bezeichneten Knotenpunktsgeschwindigkeiten 
leicht ermitteln. Ueberdies kann die Ermittelung der 
Spannkräfte durch Kräftezerlegung erfolgen. 


+ 


*) Die Wahl der fortzudenkenden Stäbe ist im Allgemeinen 
beliebig, jedoch darf sie nicht so er- 
folgen, dass das übrig bleibende Haupt- 
netz beweglich ist, so darf z. B. bei dem 
in Abb. 3 dargestellten starren und ein- 
fach statisch unbestimmten Fachwerk 
nicht der Stab a fortgedacht werden, 
da dann ein bewegliches Hauptnetz ent- 
stehen würde. Dagegen liefert die Fort- 
lassung von b ein statisch bestimmtes Hauptnetz. 
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Der Nachweis zu 1 ist ferner noch leicht zu führen 
für Fachwerke, welche in der Weise gebildet sind, dass 
an ein zwangläufiges System, dessen Bewegungsverhält- 
nisse bekannt sind, weitere Knotenpunkte dreistäbig an- 
geschlossen werden und dann noch ein weiterer Stab als 
Schlussstab hinzugefügt wird. 

Bei solchen Fachwerken führt man jedoch den Beweis 
gewöhnlich nicht direkt, sondern in der Weise, dass man 
das Fachwerk durch Fortlassen des Schlussstabes in 
ein zwangläufiges System verwandelt, die Knotenpunkts- 
geschwindigkeiten dieses ermittelt und für den ermittelten 
Geschwindigkeits- und den gegebenen Belastungszustand 
die Gleichung aufstellt: 

Arbeit der äußeren Kräfte = 0, 
wobei die Spannkraft X des Schlussstabes zu den äußeren 
Kräften gerechnet wird. 

Wird in dieser Gleichung der Koeffizient von 
X=0, so ist das Fachwerk beweglich. Anderen- 
falls ist dasselbe starr und die Gleichung bestimmt die 
Größe von X*). Die übrigen Spannkräfte können durch 
Kräftezerlegung ermittelt werden. 

Die letztere Methode zeigt einen Weg, auf welchem 
man auch für Fachwerke, welche anders gebildet sind, 
als die 2 beschriebenen Arten, den Nachweis der Starr- 
heit und die Ermittelung der Spannkräfte bewirken kann. 

Im Folgenden soll dieser Weg, welcher bei allen 
Fachwerken zum Ziele führt, für räumliche Fachwerke 
gezeigt werden. Die Uebertragung auf ebene Fachwerke 
ist leicht. , 

Da sich alle Fachwerke, fiir welche r > 0, zurück- 
führen lassen auf solche, für welche r= 0, so werden 
hier nur die letzteren behandelt. ` 

Damit nicht Rücksicht auf die verschiedenen Auf- 
lagerungsarten genommen werden muss, wird jedes Auf- 
lager durch Stäbe, welche an die starre Erde anschließen, 
in bekannter Weise ersetzt gedacht, und die Erde als 
Theil des Fachwerks betrachtet**). Jedes Fachwerk ent- 
hält demnach mindestens einen in sich starren Theil. 

Das Verfahren ist nuu folgendes: 


I. Man geht von einem unzweifelhaft starren Theile 
des Fachwerks, welcher mindestens 3 Knotenpunkte ent- 
hilt, aus und denkt diesen ruhend. Alle weiteren 
Knotenpunkte, welche dreistäbig angeschlossen sind, sind 
dann ebenfalls in Ruhe. Lassen sich alle Knotenpunkte 
so anschließen, so liegt ein Fachwerk der oben be- 
handelten ersten Art vor. 


II. Gelingt es nicht, alle Knotenpunkte dreistäbig 
anzuschließen, so sucht man einen Knotenpunkt, welcher 
durch 2 Stäbe an die vorhergehenden angeschlossen ist. 
Dieser Anschluss gestattet dem Punkte, eine beliebig 
große Geschwindigkeit senkrecht zur Ebene der beiden 
Anschlussstäbe anzunehmen. Ein derartig angeschlossener 
Punkt wird einfacher Bewegungspunkt genannt. 


Gelingt es nun, die sämmtlichen übrigen Knoten- 
punkte in der Weise anzuschließen, dass jeder folgende 
Punkt mit den vorhergehenden dreistäbig verbunden ist, 
so bleibt wegen r=0 ein Stab übrig: der Schlussstab. 
Das Fachwerk ohne, diesen ist zwangläufig oder von ein- 
facher Beweglichkeit. Denn die Geschwindigkeitsrichtungen 
und das Verhältnis der Geschwindigkeitsgrößen ist ein- 
deutig bestimmt; es ist nur ein Geschwindigkeitszustand 
möglich. Das Fachwerk ist von der oben behandelten 
zweiten Art. Die Knotenpunktsgeschwindigkeiten des 
zwangläufigen Systems sind leicht zu ermitteln, 





*) Dieses Verfahren kann auch aufgefasst werden als An- 
wendung des von Föppl ausgesprochenen Satzes: Ein Fach- 
werk, das nur die nothwendige Zahl von Stäben besitzt, ist 
stabil, wenn es für alle vorkommenden Belastungen statisch 
bestimmt ist (vgl. Föppl, Das Fachwerk im Raum, $ 20). 


Vgl. Föppl, Das Fachwerk im Raum, $ 3.‏ (٭٭ 


III. Gelingt es auch nach Annahme eines einfachen 
Bewegungspunktes nicht, alle anderen Knoten dreistäbig 
anzuschließen, so sucht man einen zweiten einfachen 
Bewegungspunkt auf. Gelingt dann der dreistäbige An- 
schluss aller übrigen Knotenpunkte, so werden wegen 
f —O zwei Schlussstübe übrig bleiben. Das Fachwerk 
ohne diese ist von zweifacher Beweglichkeit; denn es 
lassen sich zwei von einander unabhängige Geschwindig- 
keitszustinde auffinden. Man ermittelt die den zwei Zu- 
ständen entsprechenden Knotenpunktsgeschwindigkeiten, 
indem man einmal den beiden Bewegungspunkten beliebig 
große, mit dem Systeme vereinbare Geschwindigkeiten er- 
theilt und aus diesen die übrigen Knotenpunktsgeschwin- 
digkeiten herleitet (erster Geschwindigkeitszustand). Dann 
ertheilt man den 2 Bewegungspunkten wiederum zwei 
beliebig große mögliche Geschwindigkeiten, jedoch so, 
dass ihr Größenverhältnis ein anderes ist, als das erste 
Mal und ermittelt die zugehörigen Knotenpunktsgeschwin- 
digkeiten (zweiter Geschwindigkeitszustand). 


Nun rechnet man die Spannkräfte X und Y der 
beiden Schlussstäbe zu den äußeren Kräften und stellt 
die zwei Gleichungen auf: 


1) Arbeit der äußeren Kräfte beim ersten Geschwindig- 
keitszastand —= 0, 


2) Arbeit der äußeren Kräfte beim zweiten Geschwindig- 
keitszustand — O0. 


Ist das Ergebnis dieser beiden Gleichungen = O, 
so ist das Fachwerk beweglich. Andernfalls liefern die 
Gleichungen die Werthe von X und Y. Die Spannkräfte 
der übrigen Stäbe lassen sich durch Kräftezerlegung 
finden, wie aus ihrer Anschlussweise folgt. *) 


Gelingt es auch nach Annahme eines zweiten ein- 
fachen Bewegungspunktes nicht, alle Knoten dreistäbig 
anzuschließen, so bestimmt man einen dritten, vierten... 
nten einfachen Bewegungspunkt, erhält n Schluss- 
stäbe, n von einander unabhängige Bewegungszustände 
und n Arbeitsgleichungen. Ist das Ergebnis dieser 
= 0, so ist das Fachwerk beweglich. Andernfalls 
liefern die n Gleichungen die n Spannkräfte der Schluss- 
stäbe. Die übrigen Spannkräfte Lassen sich durch Kräfte- 
zerlegung finden. 


IV. Es ist möglich, dass sich nach Ermittelung der 
ruhenden Knotenpunkte ein einfacher Bewegungspunkt 
nicht finden lässt. Dann nimmt man einen Knotenpunkt, 
welcher nur durch einen Stab an die früheren an- 
geschlossen ist, als Bewegungspunkt an und nennt ihn 
einen doppelten. Gelingt es nun, sämmtliche übrigen 
Knotenpunkte dreistäbig anzuschließen, so bleiben wegen 
r=0 zwei Schlussstäbe übrig. Das Fachwerk ohne diese 
ist von zweifacher Beweglichkeit, denn es sind zwei von 
einander unabhängige Geschwindigkeitszustände möglich. 
Man erhält zwei solche, wenn man dem zweifachen Be- 
wegungspunkte zwei beliebig große aber verschieden ge- 
richtete mögliche Geschwindigkeiten ertheilt und jedesmal 
die zugehörigen Knotenpunktsgeschwindigkeiten ermittelt. 
Stellt man für diese zwei Geschwindigkeitszustände wieder 
die zwei Arbeitsgleichungen auf, so ist das Ergebnis der- 
selben das Kennzeichen für die Starrheit des Fachwerkes. 


Ist dasselbe ZO, so liefern die beiden Gleichungen die 
Spannkräfte in den zwei Schlussstiben. Die übrigen 
Spannkräfte lassen sich durch Kräftezerlegung finden. 


*) Das in Müller-Breslau, Graph. Stat, Bd. [, S. 212 


. in Fig. 201 dargestellte Fachwerk ist ein ebenes von der oben 


beschriebenen Bildungsweise. Denkt man 12 fest, so sind 
3 und 5 dje zwei Bewegungspunkte, Das Fachwerk ist jedoch 
einfacher zu behandeln, wenn man es in der Weise gebildet 
denkt, dass an das Viereck 2378 die Knotenpunkte in der 
Reihenfolge 645111910 angeschlossen werden. Dann ist es 
von der unter II beschriebenen Art. 
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V. Betrachtet man jetzt ein ganz beliebig gebildetes 
Fachwerk, so muss es immer gelingen, an einen immer 
vorhandenen in sich starren Theil die übrigen Knoten- 
punkte in der Weise anzuschließen, dass d Punkte 
durch einen, e Punkte durch zwei und die tibrigen 
durch drei Stäbe mit drei vorhergehenden verbunden 
sind. Es bleiben dann wegen r=0 (e-+ 2d) Schluss- 
stäbe übrig. Das Fachwerk ohne diese ist von 
(e + 2d)-facher Beweglichkeit. _ Nach dem oben Ge- 
sagten wird es leicht gelingen, (e-- 2d) von einander 
unabhängige Geschwindigkeitszustünde zu finden und für 
diese die Knotenpunkts - Geschwindigkeiten zu ermitteln. 
Man stellt dann (¢ + 2d) Arbeitsgleichungen auf, welche 
entweder die Beweglichkeit des Fachwerks darthun oder 
die Spannkräfte der (e + 2d) Schlussstäbe liefern. Die 
übrigen Spannkräfte können durch Kräftezerlegung ge- 
funden werden. 

Das unter V beschriebene Verfahren lässt sich für 
jedes irgendwie beschaffene Fachwerk durchführen. Den 
Bewegungspunkten werden beliebige Geschwindigkeiten 
ertheilt. Die übrigen Knotenpunkts - Geschwindigkeiten 
erhält man durch wiederholte Lösung der einen Aufgabe: 
Die Geschwindigkeit eines dreistäbig angeschlossenen 
Punktes f zu ermitteln, wenn die Geschwindigkeiten der 
drei Anschlusspunkte a, b, c gegeben sind.” 


Eine allgemeine Lösung der Aufgabe ist folgende: 


Trägt man die Geschwindigkeiten der drei Anschluss- 
punkte nach Richtung und Größe an einen beliebigen 
Pol O als Strahlen Oa,, Ob,, Oc, an, so muss der 
Endpunkt des Strahles Of,, welcher der Geschwindig- 
keit von f entspricht, liegen: 


a. auf der Ebene durch a, senkrecht zu af; 
b. » nm H 7 b, 7 7 bf; 
€. mn y " n c n n cf. 


Der Punkt f, ist also bestimmt als Schnittpunkt dieser 
3 Ebenen. 


Graphische Methoden zur Ausführung dieser Aufgabe, 
deren Lösung übrigens durch Einführung von augenblick- 
lichen Drehachsen vielfach sehr vereinfacht werden kann, 
sowie Beispiele für die graphische Ausführung des ganzen 
Verfahrens sollen einem späteren Aufsatze vorbehalten 
werden. 

Ich will nicht unterlassen, auf die Verwandtschaft 
hinzuweisen, in welchem das beschriebene Verfahren zu 
Saviotti's méthode de fausse position und zu dem 
Henneberg'schen Verfahren, die Berechnung eines Fach- 
werks auf die eines anderen mit gleicher Stabzahl zurück- 
zuführen, steht (vgl. u.a. Müller-Breslau, Graph. Stat. 
Bd. I, Nr. 142). 

Die fausse position Saviotti's entspricht einem Ge- 
schwindigkeitszustande des obigen Verfahrens. 

Die nach dem Henneberg'schen Verfahren zu be- 
geitigenden » Stübe entsprechen den » Schlussstüben und 
die » Henneberg'schen Gleichungen kónnen als aus den 
2 Arbeitsgleichungen des hier beschriebenen Verfahrens 
abgeleitet angesehen werden, wie leicht zu beweisen ist. 

Es folgt hier noch der Beweis für den auf Seite 399 
aufgestellten Satz. 


Derselbe stützt sich auf folgende Sätze der geome- 
trischen Bewegungslehre : 


.1) Die Punkte einer starren Geraden ab können 
gleichzeitig nur solche augenblickliche Geschwindigkeiten 
annehmen, deren Projektionen auf die Gerade gleich und 
gleich gerichtet sind. Denn sonst würde sich die gegen- 
seitige Entfernung der Punkte ändern. Trägt man die 
Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte nach Richtung 
und Größe als Strahlen an einen beliebigen Pol O an, 
80 müssen die Endpunkte dieser Strahlen auf einer Ebene 
senkrecht zu ab liegen. Die Strahlen bestimmen in dieser 
Ebene eine Gerade, welche senkrecht zu ab liegt. 


Umkehrung: Denkt man eine beliebig lange 
Gerade a'b' senkrecht zu ab beliebig im Raume Legend 
und verbindet einen beliebigen Punkt O mit den End- 
punkten dieser Geraden, so stellen die Verbindungsstrahlen 
Oa’ und Ob’ ihrer Richtung und Größe nach einen mög- 
lichen Geschwindigkeitszustand der Geraden ab der. 

Verallgemeinerung: Entwirft man zu einem aus 
Stäben beliebig zusammengesetzten Gebilde ein zweites 
Gebilde (das Geschwindigkeitsgebilde) der Art, dass jedem 
Stabe des ersten eine zu ihm senkrechte Gerade des 
zweiten Gebildes entspricht, und verbindet die Punkte 
des letzteren Gebildes mit einem beliebigem Pol O, so 
stellen die Verbindungsstrahlen einen möglichen Geschwin- 
digkeitszustand des ursprünglichen Gebildes dar. 


Liegt das Geschwindigkeitsgebilde in einer Ebene, 
so stehen seine Seiten senkrecht zu den Projektionen der 
entsprechenden Stäbe des ursprünglichen Gebildes auf 
diese Ebene. 

2) Die Bewegungen aller Punkte eines starren Ge- 
bildes können immer aufgefasst werden als herrührend 
von einer Schraubenbewegung um eine Achse, bei welcher 
also jedem Punkte derselbe Drehungswinkel und dieselbe 
Steigung zukommt. 

Trägt man die den einzelnen Punkten entsprechen- 
den augenblicklichen Geschwindigkeiten nach Richtung 
und Größe als Strahlen an einen beliebigen Pol O an, 
so müssen die Endpunkte der Strahlen alle in einer 
Ebene senkrecht zur Schraubenachse liegen, da sämmt- 
lichen Punkten dieselbe Steigung zukommt. 

Die Strahlen bestimmen in dieser Ebene eine Figur, 
welche ühnlich der Projektion des starren Gebildes auf 
diese Ebene ist, da sämmtlichen Punkten derselbe 
Drehungswinkel zukommt. . 

Der Satz unter 2) rührt von Chasles her (vgl. Bulle- 
tin des sciences mathémat. p. Férussac, Nov. 1830, No. 198. 
Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris, T. XVI, 
année 1843, S. 1420— 1432.) 

-Aus 1) und 2) folgt: 

Ist das Geschwindigkeitsgebilde nicht eben, so können 
die Punkte des ursprünglichen Gebildes Geschwindigkeiten 
annehmen, welche als von ein und derselben Schrauben- 
bewegung herrührend nicht angesehen werden können, da 
die Steigung nicht bei allen gleich ist. Das Gebilde ist 
also nicht starr. 

Liegt das Geschwindigkeitsgebilde zwar in einer 
Ebene, ist aber der Projektion des ursprünglichen Ge- 
bildes auf diese Ebene nicht ähnlich, so können die Punkte 
des letzteren Geschwindigkeiten annehmen, welche als 
von ein und derselben Schraubenbewegung herrührend 
nicht angesehen werden können, da die Drehung nicht 
um eine einzige Achse erfolgt. 

Das Gebilde ist also nicht starr. 
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Die Gleitflàchen des Erddruckprismas und der Erddruck. 


Vom Geheimen Baurath Cramer in Breslau. *) 


Die Frage nach der wahren Gestalt des Druck- 
prismas bezw. seiner Gleitflächen hat bisher nur unter 
der Voraussetzung einer unbegrenzten ebenen Oberfläche 
der Erdschüttung eine befriedigende Antwort gefunden. 
Die neueren mit großer Sorgfalt angestellten Unter- 
suchungen von Donath (Zeitschr. f. Bauw. 1891) haben 
zu den einander widersprechenden Ergebnissen geführt, 
dass die Richtung des Erddruckes für die senkrechte 
Wand wagerecht ist, während seine Größe der um den 
Reibungswinkel von der wagerechten abweichenden Richtung 
entspricht. Ebenso lassen sich die Folgerungen, welche 
Professor Engels aus seinen im Jahrgang 1896 der ge- 
nannten Zeitschrift mitgetheilten werthvollen Versuchen 
gezogen hat, weder mit anderen älteren Versuchen noch 
mit den Gesetzen der Statik in Einklang bringen. Auch die 
Untersuchung, welche der Regierungs-Baumeister Schulz 
im 8. Heft des Jahrganges 1897 dies. Zeitschr. dem Falle 
einer gebrochenen Oberfläche hat zu Theil werden lassen, 
entfernt sich von den Gesetzen der Statik und von der 
Erfahrung. Beispielsweise würde nach dieser Unter- 
suchung die Richtung des Erddruckes gegen die senk- 
rechte Durchschnittsebene einer zu beiden Seiten dieser 
Ebene symmetrischen Erdschüttung den beiderseitigen 
Oberflächen parallel sein, während sie nach statischen 
Gesetzen und auch nach den Versuchen von Engels 
unzweifelhaft wagerecht ist. 


Ich glaube hiernach den Raum dieser Blätter für 
die Darlegung einer Theorie in Anspruch nehmen zu 
dürfen, welche sowohl den bisherigen Versuchsergebnissen 
als den Gesetzen der Statik entspricht und daher ge- 
eignet erscheint, die auf diesem Gebiete noch bestehenden 
Gegensätze zu versöhnen. 

Zu diesem Zwecke muss zunächst an einige bekannte 
und unbestrittene Sätze aus der Lehre vom Erddruck 
erinnert werden : 


Wenn eine im Gleichgewichte befindliche kohäsions- 
lose und überall gleichartige Erdmasse, deren Oberfläche 
eben und welche im übrigen allseitig unbegrenzt ist, 
nur der Einwirkung der Schwerkraft und der Reibung 
ihrer Massentheilchen unterliegt, so sind die auf alle 
Punkte einer beliebigen Durchschnittsebene wirkenden 
Druckkräfte unter einander parallel. 

Aus diesem Satze folgt unmittelbar, dass in einer 
solchen Erdschüttung die Gleitflächen eines Druckprismas 
Ebenen sind. 

Im Folgenden sollen nur solche Gleitflächen unter- 
sucht werden, welche die ebene Oberfläche der Erd- 
schüttung in einer wagerechten Linie durchschneiden. 


Die Richtung dieser Gleitflächen ist bekannt durch 
die Gleichungen: 





I) eos (28 — B — 9) — Zeen 
II) cos (2 a + B — ẹ) = — Sen 


*) Anmerkung der Schriftleitung. Wir möchten 
nicht unterlassen, hier hervorzuheben, dass die in dem nach- 
folgenden Aufsatze en Anschauungen des Herrn 
Verfassers nicht in allen Theilen mit den unsrigen überein- 
stimmen. 


in welchen x den Neigungswinkel der Gleitfläche B E, 
Abb. 1, à den Neigungswinkel der Gleitflüche C E, B den 
Neigungswinkel der Oberfläche und e den Reibungs- 
winkel der Erdmasse bezeichnen. | 





Abb. 1 


Bezeichnet noch 4 das Gewicht einer Raumeinheit 
der Erdmasse und a die Abmessung BE, so ist die 
Größe P des auf eine Längeneinheit des Gleitfläche B E 
wirkenden Erddruckes bekannt durch die Gleichung: 

2P cosasin (a + 8) 
III) e ,س‎ 

a? x cos (a + B — 9) 
während die Richtung dieses Druckes mit der anderen 
Gleitfläche parallel ist und sein Angriffspunkt in dem 
Abstande 1/3 @ tiber dem Punkte E Liegt. 


Aus den Gleichungen I uud [I ergiebt sich auch 
a 4- ò = 3 + 9, entsprechend dem auch für gekrümmte 


Gleitflüchen gültigen Gesetze, nach welchem die Gleit- 
flächen eines Druckprismas einander stets unter dem 


Winkel 3 — 9 durchschneiden (vgl. Zeitschr. f. Bauw. 


1879, S. 523—524). 

Der durch die Gleichung III bestimmte Druck P ist 
bekanntlich der zur Erhaltung des Gleichgewichtes er- 
forderliche kleinste Druck in der Fläche BE. Jede 
Verminderung dieses Druckes würde ein Herabgleiten 
des Erdkórpers BCE auf der Fläche CE zur Folge 
haben. Dieser Druck kann daher, so lange der Gleich- 
gewichtszustand des Erdkörpers nicht gestört wird, nicht 
kleiner werden. Er kann daher auch nicht kleiner 
werden, wenn die die Fläche CC E stützende Erdmasse, 
sei eg durch Abtragung etwa bis auf die natürliche 
Böschung CH, sei es durch eine noch weiter gehende 
Beseitigung bis zu einer etwa bei CF oder CE ge- 
dachten genügend reibungsfähigen und feststehenden 
Stützwand, entlastet wird. Andererseits leuchtet es aber 
ein, dass durch eine derartige Entlastung auch keine 
Verstärkung des Druckes P eintreten kann. 


Es folgt hieraus, dass eine lediglich entlastend 
wirkende Veränderung der das Druckprisma stützenden 


- Erdmasse auf die Druckverhältnisse innerhalb des Druck- 


prismas überhaupt keinen Einfluss hat, so lange dadurch 
das Gleichgewicht nicht gestört wird. 

Dagegen werden durch jede derartige Aenderung 
die Druckverhältnisse in der das Druckprisma um- 
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hüllenden Erdmasse eine Aenderung erleiden, soweit 
die Druckprismen derselben in Mitleidenschaft gezogen 
werden, wie beispielweise durch die Beseitigung der 
stützenden Erdmasse bis CH oder CF, wodurch von 
den dieser Erdmasse angehörigen Druckprismen, wie 
B C, E,, ein Theil abgetrennt wird. 

Man kann hiernach die der ebenen Oberfläche A D 
angehirige Gleitfliche CE als die Einflussgrenze für 
alle rechts von CU möglichen, ebenso die Gleitfläche BE 
als die Einflussgrenze für alle links von B möglichen 
Veränderungen der das Druckprisma BCE stützenden 
Erdmasse betrachten, vorausgesetzt, dass diese Ver- 
änderungen den Erddruck nicht verstärken. 

Ebenso leuchtet hiernach ein, dass umgekehrt der 
Einfluss einer auf die Erdobefläcke ABCH auf- 
gebrachten Erdschüttung H CD sich bis zu der Gleit- 
fläche CE erstreckt, welche der ebenen Oberfläche A CD 
entspricht. 

Betrachten wir nunmehr in Abb. 2 das Druckprisma 
ABCH einer Erdmasse, deren Oberfläche aus zwei in 
der wagerechten Kante B sich schneidenden Ebenen SB 
und BT besteht, wobei zunächst der Kantenwinkel 
SBT «1809 angenommen ist, so muss dasselbe nach 
dem Vorhergehenden aus zwei oberen, von ebenen Gleit- 
flächen begrenzten Theilen A B E und B CD bestehen, 





Abb. 2. 


von welchen der Theil A BE lediglich von der Neigung 
der Oberfläche SB, der Theil BCD Lediglich von der 
Neigung der Oberfläche BT abhängig ist, und aus 
einem unteren Theile E B D H, dessen Gleitflichen EH 
und D H dem gleichzeitigen Einflusse beider Oberflächen 
S B und B T unterliegen. ۱ 


Die Lage der Gleitfläcken A E, BE, BD und CD 


ist durch die Gleichungen I und II bekannt. Die Richtung 
der Gleitfläche EH fällt im Punkte E, wo der Einfluss 
der Oberfläche BT noch = O ist, mit der Richtung AE 
zusammen, muss sich aber bei zunehmender Entferuung 
von E, d. h. bei zunehmender Einwirkung der Ober- 
fläche BT derart ändern, dass sie allmählich eine der 
Gleitfl&che B D mehr parallele Lage annimmt. Denken 
wir uns die Erdschüttung unendlich tief, so muss in dieser 
Tiefe, wo der Einfluss der Oberfläche S B im Verhält- 
nisse zu dem Einflusse der Oberfläche B T' verschwindend 
klein wird, die Gleitfläche A H eine zu B D vollkommen 
parallele Richtung annehmen. Ebenso wird die bei D 
beginnende Kurve der Gleitfliche CH bei zunehmender 
Entfernung von D allmählich der zur Oberfläche S B 
gehörigen ebenen Gleitfläche B E parallel. 

Dasselbe gilt selbstverständlich von allen in der Erd- 
masse bestehenden Gleitfláchen wie C, D, H,, A, E, H, usw. 
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Alle diese Gleitflächenkurven haben hiernach die 
Eigenschaft, dass der Tangentenwinkel qt, unter welchem 
sie von einem durch Punkt B gehenden Leitstrahl ge- 


schnitten werden, von — o bis O zu- bezw. abnimmt, 


"wenn der Leitstrahl den Winkel E B D =a durchläuft. 


Eine weitere gemeinschaftliche Eigenschaft dieser Kurven 
besteht darin, dass die von BE ausgehenden Kurven, 
wie E H, E, H, ale von BD ausgehenden Kurven, wie 


D H, D, H,, unter dem Winkel > — 9 durchschneiden. 


Hieraus folgt aber, dass die Aenderung des Tangenten- 
winkels, welche einer bestimmten Winkelbewegung des 
Leitstrahles entspricht, bei der einen Kurvengruppe gleich 
und entgegengesetzt ist der Aenderung des Tangenten- 
winkels in der anderen Kurvengruppe. 


Da ein Leitstrahl, welcher die Kurven der einen 
Gruppe von ihren Anfangspunkten bis zu ihren in un- 
endlicher Entfernung liegenden Endpunkten durchläuft, 
gleichzeitig die Kurven der anderen Gruppe in um- 
gekehrter Richtung durchläuft, so folgt endlich, dass in 
beiden Kurvengruppen die Aenderung des Tangenten- 
winkels, welche einer bestimmten Winkelbewegung des 
Leitstrahles entspricht, im Anfange der Kurven ebenso 
groß ist, als gegen das Ende oder in einem anderen 
Theile ihres Verlaufes. 


Der Tangentenwinkel im Anfangspunkte einer Kurve 


ist =; — 9, am Endpunkte derselben, nachdem der 


Leitstrahl den Winkel E B D= e durchlaufen hat, ist 
t — 0, daher bei einer Winkelbewegung œ vom Anfangs- 


punkte. 
— gr, 
vni MS آوچ‎ 
Die Differentialgleichung der Kurve ist hiernach: 


Zeckt 


r 


und hieraus ergiebt sich: : 


— cos ꝙ en 
IV) r=a Free fe ۴ SC 5 Al 9 


worin a die Länge des Leitstrahles für æ= 0 bezeichnet. 





Fir 2= i t= lh (= ا‎ d. h. die Durch- 


schnittsebene, welche den Winkel EB D halbirt, durch- 
schneidet sämmtliche Gleitflächen unter dem Winkel 


1> (> — d und ist daher die Ebene des Normaldruckes, 


d. h. diejenige Durchschnittsebene, welche keinen Reibungs- 
widerstand äußert. 


Wenn die Erdschüttung in ihrer Oberfläche ABC, 
Abb. 3, von zwei Ebenen begrenzt wird, deren horizontale 
Schnittlinie B eine Einsenkung bildet, so besteht auch 
hier ein Druckprisma A BC H, dessen obere, durch die 
Einflussebenen B F und BG begrenzte Theile nur ebene 
Gleitflächen, wie A F, FL, CG, G M, besitzen, wobei 
die Einflussgrenzen BF und BG den Gleitflächen C G 
bezw. AÁ F parallel sind. 


Unterhalb der Einflussgrenze B F werden die Gleit- 
flächen aus der mit A F bezw. LF parallelen Richtung 
in eine mehr den Gleitflächen M G bezw. CG parallele 
Richtung abgelenkt, während unterhalb der Einfluss- 
grenze BG die Gleitflichen aus der mit CG und MG 
parallelen Anfangsrichtung in eine mehr zu L F bezw. 
AF parallele Richtung abgelenkt werden, ohne jedoch 
diese parallele Richtung erreichen zu können. 
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Die Ablenkung der Gleitflächen unterliegt auch hier 
dem Gesetze, dass ihre gegenseitige Durchschneidung unter 
dem Winkel y? erfolgen muss. Ist BJ derjenige 


© ۹ 





Leitstrahl, welcher die Gleitflächenkurve F'J unter dem 
Winkel > — 9 durchschneidet und daher selbst in einer 


Gleitfläche liegt, B K derjenige Leitstrahl, welcher die 
Gleitflächenkurve @ K unter demselben Winkel durch- 
schneidet und daher gleichfalls in einer Gleitfläche liegt, 
so muss auch der Winkel J BK als Schnittwinkel der 


Gleitflichen BJ und BK gleich 3-—9 sein. Bezeichnet 


ferner e den Winkel F B J — K B G und ò den Winkel 
LFB-BGM, so folgt aus der Gleichheit der 
Wechselwinkel AF B=FBG=BGC, dass 

r r 
g NS Orage he 
daher ò — 2e ist, d. h. die Aenderung des Tangenten- 
winkels der Gleitflichenkurven ist zweimal so groß 
als die Winkelbewegung des Leitstrahles. 

Bei einer Winkelbewegung x des Leitstrahles aus 
der Anfangslage B F oder B G ist daher der Tangenten- 
winkel der Kurven FJ und G K 

t= 5 —o + 2e— 227, 
wihrend der Tangentenwinkel, der diese Kurven unter 





dem Winkel > — e durehschneidenden Gleitfláchenkurven 


1 =2e — 27 ist. 

Für die Krümmung der Gleitflichen FJ und GK 
besteht daher die Differentialgleichung: 

dr n 

T =dzeotg (> —e42:— 22), 
aus welcher sich ergiebt, wenn a die Länge des Leit- 
strahles für z —40O bezeichnet: 
£08 (p= 22) ` 
cos (ọ — 2e + 2 x) ` 
Für die Gleitflichen, welche FJ und GK unter 


dem Winkel = 


9 
LT dg cotg (2e — 2 x), 
jm 
¥ ا‎ 

sin (2 e — 2 x) 
In der Erdmasse unterhalb der ebenen Gleitflächen 
BJ und BK können die Gleitflächen, um der Bedingung 





V) r—a 


— 9 durchschneiden, hat man 


daher 


VI) C= 
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einer gegenseitigen Durchschneidung unter dem Winkel 


ze — ọ zu genügen, nur Ebenen sein, welche mit BJ 


und bezw. B K parallel sind. 


Durch die Gleichungen I, II, III, IV, V und VI 
kann die Gestalt der Gleitflächen in einer Erdschüttung, 
deren Oberfläche aus zwei in einer wagerechten Linie 
sich durchschneidenden Ebenen besteht, in allen Fällen 
bestimmt werden. 


Um an einem Beispiele die Veränderungen zu zeigen, 
welche in der Lage der Gleitflüchen eintreten, wenn die 
Neigung der die Oberfläche der Erdschüttung bildenden 
Ebenen sich ändert, sind in den Abb. 4—15 für den 
Reibungswinkel مب‎ 30? und für verschiedene zwischen 
O und + 30° wechselnde Neigungen der Oberfläche die 
nach den vorgenannten Formeln berechneten (rleitflächen 
dargestellt. 


Die durch den Brechpunkt der Oberfläche gehende 
Ebene des Normaldruckes, welche alle Gleitflächen unter 


dem Winkel 1! (5 — s) durchschneidet, ist in diesen 


Abbildungen durch eine stärkere Linie bezeichnet. Die- 
selbe ist, wie auch die Versuche von Engels (Zeitschr. 
f. B. 1896) richtig nachweisen, senkrecht, wo die Erd- 
schüttung auf beiden Seiten symmetrisch liegt, wie in 
den Abb. 4, 7, 8, 11 und 13. In allen anderen Fällen, 
wie in den Abb. 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, hat die Ebene 
des Normaldruckes eine geneigte Lage. 


Wenn die Erdmasse auf einer Seite der Ebene des 
Normaldruckes durch eine feste reibungslose Stützwand 
ersetzt wird, so werden hierdurch die Gleitfláchen der 
gestützten Erdmasse nicht verändert. Ersetzt man in 
Abb. 5 oder 6 den auf einer Seite einer senkrechten 
Durchschnittsebene befindlichen Theil der Erdmasse durch 
eine feste reibungslose Wand, so gehen die Gleitflächen 
in die durch Abb. 13 bezw. 11 dargestellten Formen 
über, wenn die gestützte Erdmasse hinter der Wand 
aufsteigt, dagegen in die durch Abb. 8 bezw. 7 dar- 
gestellten Formen, wenn die gestützte Erdmasse hinter 
der Wand sich senkt. 


Ersetzt man in Abb. 11 die auf einer Seite der 
senkrechten Ebene des Normaldruckes befindliche Erd- 
masse durch eine feste Wand, deren Reibungsfähigkeit 
nicht kleiner ist, als diejenige der Erdmasse, so gehen 
die Gleitflächen in die durch Abb. 6 dargestellte Form 
über, welche mit der Form in Abb. 11 nur oberhalb der 
punktirten Einflusslinie übereinstimmt. 


Anmerkung: Durch die vorstehenden Bemerkungen 
dürfte die Frage, welche Herr Professor Engels auf S. 146 
des Centralbl. d. Bauverw. (1897) bezüglich des Kräftespieles 
in einer Erdschüttung von gebrochener Oberfläche an mich 
gerichtet hat, ihre Erledigung gefunden haben. 


Auch das in Abb. 2 dargestellte Druckprisma 
ABCH wird nicht verändert, wenn die dasselbe um- 
hüllende bezw. stützende Erdmasse bei A oder C durch 
steilere Abböschung entlastet oder durch eine genügend 
reibungsfähige feste Stützwand ersetzt wird. Denn die 
Einflussgrenze einer derartigen Entlastung liegt in den 
Ebenen der Gleitflüchen AE bezw. CD, also ganz 
außerhalb des Druckprismas. 


Dasselbe gilt in gleicher Weise von allen in den 
Abb. 4—10 dargestellten Druckprismen, deren Gleit- 
flächen der Formel IV entsprechen. 


Dasselbe gilt aber nicht von den in Abb. 11—15 
dargestellten Druckprismen, deren Gleitflichen den 
Formeln V und VI entsprechen, denn die Einflussgrenzen 
der gedachten Aenderung der das Druckprisma A B C H, 

28 
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Abb. 3, stützenden Erdmasse liegen in den Ebenen AF 
bezw. CG, welche in den unteren Theil des Druck- 
prismas einschneiden. 

Wenn das Druckprisma G "ED, Abb. 16, durch 
die feste ebene Stützwand AB im Punkte C berührt 
wird, so sind auch die Druckverhältnisse in dem zwischen 


æ e 


Abb. 4. Abb. 5. 





Abb. 8. 





Abb. 13. 


durch die feste Stützwand nicht geändert. Dagegen ist 
die Ausbildung der entsprechenden Druckprismen in dem 
Theile BCD der Erdmasse nicht mehr móglich. Dem 
Herabgleiten dieses auf ihr ruhenden und durch den 


JE 








ZK 


Abb. 16. 


Druck in der Gleitfliche CD belasteten Erdkörpers 
setzt die Wand einen möglichst großen, d. i. den durch 
den Winkel e bedingten Reibungswiderstand entgegen 
und die Wand ist daher von C bis B Gleitfläche. Die 
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der. Wand und der Gleitfläche @ C befindlichen Theile 
der Erdmasse dieselben, als wenn die Wand nicht vor- 
handen und die Erdmasse in der Richtung der Ober- 
flüche FG M unbegrenzt wäre, denn die dieser un- 
begrenzten Oberfläche entsprechenden Druckprismen, wie 
J K L F, werden, soweit sie in dem Raume 4 C G. liegen, 





Abb. 1. 





Abb. 10. Abb. 11. 





Abb. 14. Abb. 15. 


Gleitfl&che D B schneidet daher sowohl die Stützwand 
als die Gleitfláche C D unter dem Winkel > — qQ. 


Ebenso wenig wie das Druekprisma GCDEF er- 
leidet auch das Druckprisma G CB DEF eine Aenderung, 
wenn die Stützwand in eine mehr senkrechte, die Gleit- 
fläche @ C an einem höher liegenden Punkte berührende 
Lage gebracht wird. 


Auch in dieser und in jeder anderen Berührungs- 
lage ist die Stützwand, soweit sie unterhalb der Be- 
rührungsstelle liegt, Gleitfläche, während alle einer 
tiefer liegenden Berührungsstelle entsprechenden Gleit- 
flächen unverändert bleiben. Dasselbe gilt auch noch, 
wenn die Stützwand die senkrechte Stellung G H erhält, 
wobei die Gleitfliche DH im Punkte H die Neigung 
der natürlichen Böschung eineimmmt. 


Die Krümmung der Gleitfläiche D H ist hiernach 


gegeben durch die Bedingung, dass sie sämmtliche die 
Gleitfläche @ D berührende Ebenen bis zur senkrechten 


G H unter dem Winkel > — 9 durchschneidet. 


Bei einer über die senkrechte Stellung hinaus- 
gehenden Neigung kann die Stützwand aber nicht mehr 
Gleitfläche sein, da die (ileitfliche DH eine flachere 
als die dem natürlichen Böschungswinkel entsprechende 
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Neigung nicht annehmen und daher eine über die senk- 
rechte Stellung hinaus geneigte Wand nicht mehr unter 


Auch in diesem 


Falle bleibt die Gleitfläche ED unverändert; die untere 
Fortsetzung derselben muss sich aber, je mehr die Wand 
übergeneigt wird, wieder derjenigen Form nähern, welche 
der in der Oberfläche FM unbegrenzten Erdschüttung 
entspricht. 


dem Winkel ےج‎ o treffen kann. 


B 





Abb. 17. 


In dem durch Abb. 17 dargestellten einfacheren, 
für die Baukunst vorzugsweise wichtigen Falle, wo die 
ebene Erdschüttung, welcher das von ebenen Gleitflächen 
begrenzte Druckprisma A BC angehört, durch eine feste 
ebene und genügend reibungsfähige Wand A D gestützt 
wird, durchschneidet der gekrümmte Theil CD der 
Gleitfläche sämmtliche zwischen Á C und A D möglichen 
Die 


Neigungen der Wand unter dem Winkel . — 9. 


A. Hochbau. 
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Kurve dieser Krümmung ist daher eine logarithmische 
Spirale und ihre Gleichung: 

pes oe, di ter 
worin æa die Länge A C, a den aus der Gleichung I be- 
kannten Neigungswinkel dieser Linie, e die Basis der 


natürlichen Logarithmen und x den Neigungswinkel der 
Wand bezeichnen. 


Die Größe des auf die Wand A D wirkenden Erd- 
druckes wurde bereits im Jahrgang 1879 der Zeitschr. 
f. Bauw. auf S. 526 entwickelt. Dieselbe ergiebt sich, 
wenn man in der dort entwickelten Gleichung 6 den 


Werth a durch ersetzt, aus der Gleichung: 


: 
KETT 


2f K 


LIE 2 sin o cosa -- sin (o + 2)‏ ج 
ry n 282 —2a)tEe‏ 


VII 
) 1 + 8 sin’ ب‎ f 

wobei jedoch, abweichend von der in der Zeitschr. f. 
Bauw. vorgetragenen Anschauung, bemerkt werden muss, 
dass die Gleichung nur volle Gültigkeit hat innerhalb 


Denn für z> > 


kann die Stützwand nicht mehr Gleitfläche sein, weil 
sie in dieser Lage, wie schon bei Abb. 16 erörtert 
wurde, mit der Gleitflüche ihres Druckprismas nicht mehr 


8 T 
der Grenzen z =+% und gz = Sg 


den Winkel — — p einschließt. 


Breslau, den 12. Mai 1898. 





Auszüge aus technischen Zeitschriften. 


A. Hochbau, 


bearbeitet von Geh. Baurath Schuster zu Hannover und 
Reg.- Baumeister Ross daselbst. 





Kunstgeschichte. 


Ehomaliges Glockenhaus des Domes in 
Schleswig. Das anscheinend im 14. Jahrh. seitlich vom 
Chore des Domes erbaute Glockenhaus sollte an Stelle 
der 1275 eingestürzten Westthürme die Glocken aufnehmen. 
Dreigeschossiger, schlichter, mit einem vierseitigen Ziegel- 
dache versehener Backsteinbau, in welchem Backsteine grofsen 
Formates nur im Aeufkeren als Verkleidung verwendet waren, 
während der Kern der Mauern aus einem regellosen Gefüge 
von Granit-, Tuff- und Backsteinbrocken bestand, die in Mörtel 
eingepackt waren. 1891 musste das Haus wegen Baufälligkeit 
abgebrochen werden. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 460.) 


Stiftskirche in Wimpfen i. Th. (s. 1898, S. 239). — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 496.) 


Der „grüne Hut“ des Königlichen Schlosses in 
Berlin. Aus der Lage der ehemaligen köllnischen Be- 
festigungen führt Baurath A. Beyer den Nachweis, dass der 
sogenannte „Grüne Hut“ des Berliner Schlosses einen Rest der 
Burg Friedrichs II. darstellt und zugleich zu der alten köllni- 
schen Stadtmauer gehörte, da diese Burg sich unmittelbar an 
die Befestigungswerke der Stadt angelehnt hat. Danach bildet 
der „Grüne Hut“ zugleich das älteste auf unsere Zeit über- 
kommene Baudenkmal aus Alt-Köllns Vergangenheit. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 505.) 


Oeffentliche Bauten. 


Gebäude für kirchliche Zwecke. Katholische Kapelle 
in Allendorf an der Werra. Kleine malerische Dorfkirche 
für 150 Kirchgänger. Langhaus 12m lang und Gamm breit, 
Chor im halben Sechseck geschlossen. Backsteinmauern mit 
Luftschicht; hellgefärbter Spritzbewurf aus Kalkmirtel; 
Architekturtheile aus weifsem Sandstein; Schieferdach. Im 
Inneren hat das Langhaus eine spitzbogige, reich bemalte 
Tonne aus Kiefernholz erhalten; auch die übrigen Holz- 
arbeiten im Inneren sind aus Kicfernholz mit reicher Be- 
malung hergestellt; sämmtliche Arbeiten sind von ansässigen 
Handwerkern ausgeführt. Gesammtkosten ohne innere Ein- 
richtung 16000 A. mit der ganzen Ausstattung — Altar, 
Kanzel, Kommunionbank, Gestühl, Glocken — 18500 4, d. i 
für 1am bebauter Fläche 100 bezw. 116 AM. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 449.) 


Klosterkirche der Töchter vom Hl. Erlöser in 
Würzburg; Arch. Josef Schmitz in Nürnberg. Ganz im 
Geiste mittelalterlicher Baukunst gehaltene, einthürmige, 
kreuzfirmige Kirchenanlage, die mit dem Kloster im Zu- 
sammenhange steht, zu ebener Erde 600 Personen fasst und auf 
den ausgedehnten Emporen die Plätze für die Schwestern 
enthält. Das Bauwerk ist in den rheinischen Formen der 
spätromanischen Zeit gehalten. Aufsenseiten aus Muschelkalk- 
stein, im Inneren rother Mainsandstein zwischen — bisher noch 
unbemalten — Putzflächen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 517.) 

Franz von Sales-Kirche zu St. Louis; Arch. 
Engelbert Seibertz in Berlin. Gothische Kreuzkirche mit 
2 gleich hohen, gewölbten Seitenschiffen, die in eine für den 
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Kindergottesdienst bestimmte Unterkirche von 4,5 Höhe und 
in eine Oberkirche von 21» Hóhe im Mittelschiffe zerfällt. 
Thurm 1057» hoch; über der Vierung ein Dachreiter. Ziegel- 
reinbau mit fein bearbeiteten Sandstein-Gliedern; im Inneren 
reich bemalter Ziegelfugenbau. 1200 Sitzplätze, 5 Altäre und 
eine Kanzel sind in jeder Kirche enthalten. Baukosten 
750000 #4 ausschliefslich der Ausstattung. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1897, S. 1465.) 


Gebáude für Verwaltungszwecke und Vereine Neues 
Rathhaus in Hamburg (s. 1896, S. 75). Die Pläne 
zu diesem grölsten deutschen Rathhausbau der Neuzeit 
sind von 9 hervorragenden Hamburger Architekten geliefert, 
nachdem zwei in d. J. 1854 und 1876 abgehaltene Wettbewerbe 
wegen der Unerfüllbarkeit der aufgestellten Forderungen keinen 
Erfolg gehabt hatten. Der 112» lange und 467 tiefe Haupt- 
bau ist durch 2 niedrigere Flügelbauten mit der rückwärts 
liegenden neuen Börse verbunden; breite Durchfahrten 
führen zum Rathhaushofe. Schwierige Gründung; Unterbau 
aus Granit, Oberbau aus Sandstein. Alle Decken feuersicher; 
Kupferdächer; reichlich bemessene Sammelheizung und Lüftung, 
wobei der 111™ hohe Thurm als Absaugeschlot fiir die ver- 
dorbene Luft dient. Sehr reiche Renaissance- Architektur mit 
hohen Giebeln und bildnerischem Schmuck in reicher Fülle. 
Aus den zahlreichen Bildhauerarbeiten sind hervorzuheben die 
18 Bronzestatuen deutscher Kaiser in den Nischen der Vorder- 
seite, die Sandsteinstatuen der Bischöfe in den Nischen der 
Hofseite, die Darstellungen der bürgerlichen Stände und 
Gewerbe, die Wappenschilder der der Hansa angehörigen Städte 
u. 8. w. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 1551.) 

Preisbewerbung für den Neubau des Rathhauses 
in Charlottenburg. Die Ergebnisse des mit 52 Entwürfen 
beschickten Wettbewerbes werden eingehend geschildert, 
wobei die preisgekrönten Entwürfe zur Darstellung gelangen. — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 573, 585.) 

Stadthaus zu Vincennes; Arch. E. Galinaud. Der 
Entwurf ist aus einem Wettbewerb im Jahre 1889 hervor- 
gegangen und mit einem Kostenaufwande von 360000 .&, d. i. 
120.4 für 14* bebauter Fláche ausgeführt. — Mit Abb. 
(Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 181 v. 183, Taf. 53 u. 54.) 


Neues Post- und Telegraphengebäude zu Neu- 
chätel (s. 1898, S. 243); Arch. Béguin, Rychner und 
Prince. Bei dieser Anlage ist der gewiss nicht hiufig vor- 
kommende Fall eingetreten, dass der Neubau nach einem Bau- 
plane ausgeführt ist, welcher gerade das Gegentheil desjenigen 
bildet, der einem vorhergegangenen Wettbewerbe zu Grunde 
gelegen hat. Quadergebäude in Renaissanceformen; ansprechend 
wirkender Thurm zur Befestigung der Telegraphendrähte; 
Grundrisse klar und zweckmäfsig. — Mit Abb. (Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S. 103, 111, 118.) 


Gebäude für Unterrichtszwecke. Städtische Knaben- 
schule in Paris; Arch. Bonnenfant. In der Alesia-Strafse 
gelegene, für 600 Schüler eingerichtete Schule mit Lehrer- 
wohnung und 7 Klassen, die in drei Geschossen untergebracht 
sind. — Mit Abb. (Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 150, 
Taf. 43 u. 44.) 


Gebäude für Gesundheitspflege und Rettungswesen. Neue 
Feuerwache in der Wilms-Strafse in Berlin. Die für 
den südlichen Stadttheil Berlins 1896 und 1897 erbaute Feuer- 
wache zeigt dadurch eine Abweichung von allen bisher er- 
bauten derartigen Anlagen, dass die Stallräume und das 
Wagenhaus vollständig mit einander vereinigt sind. Die 
Pferde stehen in dem Stallwagenhause mit .den Köpfen nach 
den Thorwegen neben den Deichseln der Fahrzeuge, wodurch 
eine Alarmbereitschaft in 35 bis 38 Sekunden, und zwar im 
bedeckten Raume, erreicht wird. Drei Gebäude, von denen 
das eine aulser dem Stallwagenhause die Schlaf-, Wohn- und 
Arbeitsräume der Feuerwehrleute, das zweite an der Stralse 
die Wach- und Telegraphenstube, former Dienstwohnungen für 
den Brandmeister und drei Oberfoeuermänner enthält, während 
in dem dritten, gleichfalls an der Strafse belegenen Gebäude 


eine Straísenreinigungs- Niederlage untergebracht ist, an die 
sich ein Reservestall anschliefst. Verblendung mit rothen 
Ziegeln; sparsame Verwendung von Formsteinen und Sandsteinen. 
Kosten der gesammten Bauanlage 241000 M4 — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 541.) 


Neubau der medicinischen Klinik der Universitat 
in Strafsburg. In dem dreigeschossigen Gebäude sind nach 
dem Plane des Professors Dr. Naunyn die Lehr-, Instituts- 
und Wohnräume im mittleren Theile, die Krankenabtheilungen 
dagegen in 2Seitenflügeln untergebracht, so dass sie geschlossene 
Gruppen bilden, die sich in allen Geschossen wiederholen. Die 
Männer-Abtheilung im Ostflügel umfasst 83 Betten in 4 Sälen, 
die Frauen-Abtheilung im Westflügel 66 Betten in 3Sälen und 
3 Zimmern. Die gröfseren Krankensäle sind zweiseitig von Ost 
und West beleuchtet und 9,2m tief; Geschosshöhen 4,5 m bezw. 
4,,m, so dass auf 1 Bett durchschnittlich 9— 9,5 am Bodenfläche 
und 38— 44°bm Luftraum entfallen. Fensterfläche beträgt etwa 
22%, der Bodenfliche oder 2— 2,24» für 1 Bett. Im 1. Ober- 
geschosse - befindet sich ein grofser, 9,7m hoher Hörsaal von 
142am Grundfläche mit amphitheatralisch angeordneten Sitzen. 
Die Seitenflügel haben gegen den Hof nach Osten und Westen 
liegende Gallerien, die als Tagesräume dienen, aber zugleich 
eine Verbindung aufserhalb und längs der Krankenräume 
zwischen dem Vorderbau und den nördlichen Kopfbauten der 
Seitentlügel herstellen. Nebenrdume aller Art sind in 
genügender Anzahl und Grölse vorhanden; eine Haupttreppe 
im Mittelbau und 3 Nebentreppen, die gegen die Gänge durch 
Thüren abgeschlossen sind, vermitteln den Verkehr in den 
Geschossen. Angaben tiber Kosten, Baustoffe, Heizung, Lüftung 
und Erleuchtung fehlen. Prof. Dr. Warth hat den Ent- 
wurf bearbeitet, Universitäts- Baumeister Architekt Mayer 
den Anschlag gemacht und den Bau geleitet. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 517.) 

Krankenhaus der Gemeinde Zalenze. Musterbau 
für kleine Gemeinden im oberschlesischen Industriebezirke, 
nach Art der Koch'schen Baracken in der Charité zu Berlin, 
hergestellt aus Cementdielen. 2 gröfsere Säle von je 56am, 
getrennt für Männer und Frauen; mehrere Nebenräume; Küche, _ 
Wohnräume für das Aufsichtspersonal. Heizung durch Regulir- 
füllöfen; Lüftung der Säle durch ein 25cm weites Rohr in der 
Decke, sonst durch Klappfenster. Einfachste Ausführung. — 
Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1897, S. 1493.) 

Direktorial-Gebäude des städtischen Kranken- 
hauses links von der Isar in München; von Bau- 
amtmann Hocheder. Dem Bauwerke, das seiner künstlerischen 
Auffassung nach zwar als ein Glied einer öffentlichen Bau- 
anlage gestaltet ist, hat der Kiinstler in den Grundrissen, und 
im Aufbau mit Glück das Aussehen eines Privatbaues zu 
geben verstanden. Das Gebäude ist von der Strafse durch 
einen breiten Vorgarten geschieden, an den sich seitlich ein 
besonderer Hausgarten anschliefst, und ist 2 Geschosse hoch 
in Barockformen in Putzbau aufgeführt. Auch die Innenräume 
sind in denselben Kunstformen reich behandelt. Die niedrige 
Bausumme von 82000 ist oerklärlich durch die gewählte 
Bauweise. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 605.) 


Neues Kranken- undPflegehaus zu Ville-Evrard; 
Arch. Morin Goustiaux. Ausgedehnte, nach der Pavillon- 
Bauweise erbaute Anstalt fiir 1200 Kranke. Der Entwurf ist 
aus einem 1894 veranstalteten Wettbewerbe hervorgegangen. —- 
Mit Abb. (Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 165, 'Taf. 47—50.) 


Kranken- und Pflegehaus zu Aurillac; Arch. 
Lucius Magne. Auf einem grofsen, unregelmälsigen Grund- 
stücke errichtetes Kranken- und Pflegehaus, für alte und ver- 
wundete Soldaten, Greise und Greisinnen und schwache Kinder 
bestimmt. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 77, 86, 
111, Taf. 15—17.) 

Gebäude für Kunst und Wissenschaft. Bücherei im Reichs- 
tagshause in Berlin. Die Bücherei bietet Platz für etwa 
320000 Bände und befindet sich in einem 46,50m langen und 
13m tiefen Obergeschosssaale, der hierzu in 4 Geschossen in 
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Eisenwerk ausgebaut ist. Die Büchergestelle stehen entweder 
auf Trägerlagen oder sind an den eisernen Deckenbindern auf- 
gehängt. Die Tagesbeleuchtung erfolgt gröfstentheils durch 
Oberlicht, nebenher auch durch Seitenlicht, die Abendbeleuchtung 
durch eine Glühlichtanlage ‘von 280 elektrischen einflammigen 
Pendellampen. Die Zwischenfufsbiden sind in den einzelnen 
Geschossen durchgängig aus  Waffelglas hergestellt. Er- 
würmung auf durchschnittlich 169 C. dureh eine Warmwasser- 
heizung. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1898, S. 21.) 

Neues naturwissenschaftliches Museum zu 
Paris; Arch. Dutert. Das Gebáude gehórt zu den Bauten, 
die nach und nach an Stelle der alten, im botanischen Garten 
befindlichen wissenschaftlichen Gebäude treten. — Mit Abb. 
(Construct. moderne 1897, S. 6, Taf. 1—4.) 


Gebäude für Ausstellungszwecke. Allgemeine Garten- 
bau-Ausstellung in Hamburg (s. 1898, S. 80. An der 
Hand eines Lageplanes wird die ganze Anordnung eingehend 
beschrieben; das Hauptausstellungsgebäude ist in Grundrissen, 
Durchschnitten und Schaubildern mitgetheilt. Die meisten der 
Bauwerke, bei deren klinstlerischer Anordnung eine Anzahl 
namhafter Hamburger Architekten mit einander rühmlichst 
gewetteifert hat, sind in freiem Holzbaustile mit überhängenden 
Dächern in kräftiger farbiger Haltung durchgeführt und auf 
malerische Wirkung in dem geneigten Gelände des alten 
Stadtgrabens berechnet. Auch einzelne Rokoko-Bauten finden 
sich vor. Der grölste und eigenartigste Bau der ganzen Aus- 
stellung ist die von G. Thielen errichtete „Grofse Ausstellungs- 
halle“ mit 7600 am Grundfläche und 300000 M Baukosten. 
Die Wirkung der in Weifs und Gold gehaltenen Innenarchitektur 
soll im Vereine mit den vom Gartenkünstler R. Jürgens 
geschaffenen Gartenanlagen eine geradezu zauberhafte gewesen 
sein. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 505.) 


Sächsisch-thüringische Industrie- und Gewerbe- 
Ausstellung in Leipzig 1897 (s. 1898, S. 246). Ebenso 
wie bei der Berliner Ausstellung war auch in Leipzig das 
Vervielfáltigungsrecht für die Darstellungen der Ausstellungs- 
bauten nicht zum Vortheile der Ausstellung monopolisirt. Aus 
diesem Grunde können erst jetzt verspätet die bemerkens- 
werthesten Bauten bildlich dargestellt und beschrieben werden. 
Beschrieben sind: das Haupteingangsgebäude (245X110; 
an einander gereihte Pavillors in Holzbau; 800000 A Bau- 
kosten), das Thüringer Dörfchen (entsprechende Bauten 
mit Motiven aus allen Gegenden Thüringens), das Alt- 
LeipzigerMessviertel mit seinen trotzigen Festungsmauern, 
der Pleifsenburg, Auerbachs Keller und Standbildern. Das 
Kunstausstellungsgebäude (Gebäude in strengster Ein- 
fachheit und klassischem Stile aus Holz mit beiderseitiger 
Gypsdielen-Bekleidung; 97000 Æ Baukosten; gute Beleuchtung), 
die Maschinenhalle (17000am Bodenfläche ohne künst- 
lerische Gestaltung) und die Hauptgastwirthschaft 
(1000 Personen fassender Saal; alle Oeffnungen rund überdeckt, 
um das Material künstlerisch ausgebildet zur Erscheinung zu 
bringen; innere Ausschmückung mit dunklem Holze, hellen 
Fláchen und pflanzlichen Ornamenten) — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 565, 513, 593.) | 


Ausstellungs-Gebäude der Land- und Seemacht 
für die Welt-Ausstellung des Jahres 1900 zu Paris. 
Aus einem Wettbewerbe siegreich hervorgegangener Entwurf 
der Architekten Auburtin und Umbdenstock. — Mit Abb. 
(Construct. moderne 1897, S. 134, Taf. 27 u. 28.) 


Gebäude für Vergnügungszwecke. Festhalle für das 
Süngerfest zu Elbing; Zimmermeister Helling. Die 
Festhalle ist dreischiffig, 70™ lang und 34™ breit, hat 2500 Sitz- 
plätze, 1000 Stehplätze und eine Bühne für 2000 Sänger. Die 
Wände des Holzbaues sind mit Brettern, die Vorderseite mit 
Leinwand bekleidet. Zu beiden Seiten des Haupteinganges 
stehen einfache, oben offene Thürme. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 
1897, S. 1420.) 

Städtisches Kasino zu Tre&port; Arch. Fivaz. Das 
am Meeresufer gelegene Gebäude enthält ein Theater für 
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600 Personen und Spiel-, Gesellschafts- und Wirthschaftsräume 
mit allem Zubehör. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, 
S. 50, 65, Taf. 11— 13.) 


Gebäude für militärische Zwecke Statistische Nach- 
weisungen liber bemerkenswerthe, von 1891 bis 1895 
im deutschen Reiche vollendete Bauten der 
Garnison-Bauverwaltung. I. Kasernen- Anlagen flir 
Infanterie, Kavallerie und Artillerie; II. Wagenhäuser und 
Traindepots; III. Lazarethe; IV. Bekleidungs-Aemter; V. Pro- 
viantamtsbauten. (Z. f. Bauw. 1898, Anhang, S. 1) 


Gebáude für Handelszwecke. Neubau der Reichsbank 
in Kóln (s. 1897, S. 39); Arch. Hasak. Es ist das grolse 
Verdienst des Baumeisters, durch diesen Bau den Beweis 
erbracht zu haben, dass die Gothik nicht unbrauchbar ist für ` 
Zwecke der nichtkirchlichen Architektur, wie man in der 
Neuzeit vielfach angenommen hat. Man muss nur nach dem 
Muster der Profan-Baudenkmale in den Niederlanden und 
Italien auf eine richtige Achsentheilung halten und auf malerische 
Unregelmäfsigkeit verzichten. Dieser Grundsatz ist im Aeufseren 
des Gebäudes in glücklichster Weise durchgeführt. Hier sind 
wieder die reichen schwellenden Gliederungen und der Prunk 
des Bauwerkes zur Geltung gekommen. Der Künstler hat es 
verstanden, zu letzteren in der reizendsten Weise die Kunst- 
formen einheimischer Pflanzen wie Klee, Malve, Epheu, 
Hahnenfuls, Ahorn, Päonie usw. zu verwenden und an Stelle 
der üblichen Fratzen, Zwerge und Gnomen, die ihren Ursprung 
zumeist handwerksmälsigem Unverstande verdanken, fröhliche 
Menschengesichter zu setzen. Auch der innere Ausbau ist in 
meisterhafter Weise unter Verwendung der köstlichen Ranken, 
der Voluten und des reichen Blattwerks der Frübgothik bewirkt, 
An die Beschreibung des Bauwerkes und die wahrhaft hervor- 
ragende Begründung des gewählten Stiles wird eine aufser- 
ordentliche lehrreiche Abhandlung üher das Versetzen von 
Sandsteinen und über den Steinschnitt gereiht. Das eingehende 
Studium der vorliegenden Hasak'schen Arbeit ist jedem 
Architekten dringend zu empfehlen. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 
1898, S. 1.) 


Zucht- und Gefangenhäuser. Neues Amtsgefüngnis in 
Karlsruhe; Arch. Oberbaudirektor Dr. Durm. 1894 bis 1897 
für 124 Gefangene errichteter, ringsum freistehender und eine 
Fläche von 36709™ bedeckender Bau. Abweichend von der 
allgemein für Gefängnisse üblichen Anordnung legen sich die 
4 Flügel des Baues um einen rechteckigen Binnenhof von 
30x(59m, wobei in den abgerundeten Ecken die Treppenhäuser 
liegen. Nach dem Hofe zu sind in drei Geschossen die 
Gefängniszellen angeordnet, während ein durch die drei 
Geschosse reichender Hallengang die ganze Strafsenseite 
einnimmt. Dieser grofse Hallengang dient zugleich als Luft- 
behälter für die Aufnahme der frischen Aufsenluft, die von 
hier den Zellen zugeführt wird, und steht mittels eingebauter 
eiserner Gallerien mit den Zellen in Verbindung. Abmessung 
und Einrichtung der Zellen erfolgte nach den badischen Vor- 
schriften. Niederdruck - Dampfheizung. Sockel, Treppen und 
Hofseiten in rothem Pfinzthaler Sandstein, Strafsenseiten in 
graugrünem Sulzfelder Sandstein und röthlichgelben Back- 
steinen (für die Flächen). Architektur der Stralsenseiten in 
den Formen der toskanischen Frührenaissance mit dem Gepräge 
eines Öffentlichen Gebäudes grüfseren Stiles, Baukosten ohne 
Platz und innere Einrichtung 586000 Æ, d. i. für 1 Gefangenen 
4500 4 und für 1cbm umbauten Raumes 224. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 549.) 


Privatbauten. 


Gasthäuser. Neues königliches Hofbräuhaus in 
München; von Heilmann & Littmann in München. Das 
allbekannte Bräuhaus diente bis 1830 lediglich den Bedürf- 
nissen des Hofes, dann wurde auch ein öffentlicher Ausschank 
mit Wirthschaftsbetrieb eingerichtet. Wegen des grofsen Zu- 
spruchs mussten mit der Zeit zunächst mehrfache Erweiterungen 
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und Betriebsänderungen vorgenommen werden; dann wurde 
nach Erwerbung des benachbarten Leistenbräu-Anwesens 1893/34 
ein gründlicher Neu- und Erweiterungsbau auf einem 3845 سو‎ 
grofsen Gelände ausgeführt. Erschwerende Bedingungen für 
die Neubauten waren: möglichst unbeschränkte Aufrecht- 
erhaltung des Betriebes und Wahrung der Volksthümlichkeit, 
und zwar unter Berücksichtigung der gerechtfertigten An- 
forderungen der Gesundheitslehre, Reinlichkeit und Bequem- 
lichkeit. Aus dem alten Sud- und Maschinenhause mit seinen 
gut erhaltenen Gewülben gingen die beiden grolsen Hallen 
mit 367 und 354 am Grundfläche hervor. Besondere Beachtung 
fanden die Küchen- und Schankräume, sowie der Garten mit 
den ihn umgebenden Hallen. Von hervorragender Bedeutung 
ist die künstlerische Ausbildung der Innenräume, vorzugs- 
weise die des über den unteren Hallen im Obergeschosse 
liegenden grof&en Saales von 42X 17,5”, der mit einem flachen 
Monier-Tonnengewölbe tiberspannt ist. Der Bierausschank ist 
für einen Tagesverbrauch von 100 bl eingerichtet, die dazu 
gehörigen Vorrathsräume liegen im Kellergeschosse Die 
geräumige, im Erdgeschosse belegene Kiiche ist mit den besten 
Einrichtungen versehen. Die Höfe und Strafsentheile der 
Gebäude sind künstlerisch ausgestaltet und zeigen eine der 
Umgebung angemessene malerische Gestaltung durch Vor- 
und Rücksprünge, Erker, Giebel, Arkaden usw. Die Aus- 
führung der Umbauten erforderte die kurze Zeit von 327 Tagen. 
— Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 529, 541.) 

Wohn- und Gescháftsháuser. Landhaus Freund in 
Halensee; von Reg. Baumeister Walther. Der eigenartige 
Bau ist nach dem Bauplane des unverheiratheten Bauherrn 
in 2 Abschnitten aufgeführt; das Grundstück ist grofß genug, 
um das Gepräge eines Landsitzes bewahren zu können, selbst 
wenn die Nachbargrenzen theilweise mit Gebäuden besetzt 
werden sollten. Zuerst wurde 1892/94 das mittlere Haus auf- 
geführt, das im hohen Sockelgeschosse die Wirthschafts- 
räume, im  Erdgeschosse die eigentlichen Wohnräume 
des Besitzers, im Ober- und Dachgeschosse neben einer 
gröfseren Bücherei eine Reihe von Gastwohnungen und Gast- 
zimmern enthält. Unmittelbar nach Fertigstellung dieses 
Baues wurde 1894/96 neben ihm ein Saalbau errichtet, der 
auch von der Strafse her einen Eingang erhalten hat und 
ausschliefslich bei festlichen Gelegenheiten benutzt werden 
soll. Dieser Bau enthält aufser einem grofsen basilikal be- 
leuchteten Musiksaale mit Orgel nur die Räume zur Unter- 
bringung der werthvollen Gemäldegallerie.. An den Ecken 
der Strafsenseite des Grundstückes liegen die mit Thürmen 
ausgestatteten Nebengebäude mit den Wohnungen für die 
Dienerschaft und den Stallungen. Die Anlage umfasst aufser 
den Einzelwohnungen für die Dienerschaft etwa 40 Zimmer 
und 6 grölsere Säle zur Benutzung durch den Besitzer. Gegen- 
über der grolsen Raumentfaltung sind die Gebäude nur mäßig 
künstlerisch ausgestattet; Gliederuugen von Sandstein; Flächen 
mit Ziegel-Verblendung. Die Innenräume sind auch nur sehr 
einfach gehalten, weil ihnen ein reicher Schmuck durch Werke 
der Malerei und Plastik zugedacht ist. — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 553.) 

Landhaus Jacoby im Grunewald; von Reg.-Bau- 
meister Cohn. Das für den Kupferstecher Prof. Jacoby 
ausgeführte Gebäude zeigt an der nach Norden gerichteten 
Stralsenseite eine lebhafte Gestaltung durch die grofsen 
Atelierfenster. Aufsenseiten in Wasserkalkputz mit sparsamer 
Sandsteinverwendung; in Holzfachwerk ausgebautes Dach- 
geschoss; Deckung des tiberstehenden Daches mit gedämpft 
rothen Biberschwänzen. Im Erdgeschosse, das nur eine Stufe 
über dem Garten liegt, Wohn- und Wirthschaftsräume, im 
Obergeschosse Wohn- und Schlafräume und das Kupferstich- 
atelier, im Dachgeschosse ein geräumiges Maleratelier mit 
Nebenräumen und Schlafzimmer. Das Innere einfach aus- 
gestattet mit hellem Kiefernholz, eintönigen Tapeten und ver- 
schiedenen Holzdecken. Baukosten rd. 66000 Æ, d. i. für 14m 
bebauter Fläche rd. 228.4. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bau- 
verw. 1897, S. 481.) 


À. Hochbau. 
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Doppelwohnhaus im Grunewald; von Zaar 
& Vahl. Gutes Beispiel der Errichtuag zweier für den 
besseren Mittelstand bestimmter Wohnhüuser auf beschrünktem 
Bauplatze. Jedes Haus wahrt das Aussehen eines Einzel- 
wohnhauses. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 641.) 


Geschäftshaus von P. Raddatz & Co. in Berlin; 
von Rathenau & Hirschhorn. Das Gebäude wurde auf 
besonderen Wunsch des Bauherrn in der Weise hergestellt, 
dass der Eigenthümlichkeit seines Geschäftsbetriebes — Glas 
und Porzellan — in der Aufsenarchitektur bestimmter Aus- 
druck gegeben wurde. Umrahmungen und tragende Theile 
aus rothem Mainsandstein; Flächen mit Verkleidung von 
Porzellansteinen von Villeroy & Boch; Schauseite mit 
Reliefs aus glasirten Terrakotten und Frittenmalerei. — Mit 
Abb. (Z. f. Bauhandw. 1897, S. 177.) 


Gescháfts- und Wohnhaus Jerusalemerstr. 11/12 
in Berlin; Arch. Sander. In den 3 unteren Geschossen 
grolbe Geschäftsräume, in den beiden oberen herrschaftliche 
Wohnungen; Schauseite in Renaissanceformen; Grundriss ein- 
fach und übersichtlich, leider aber mit ganz dunkolem Plur. 
— Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 1587.) 


Wohnhaus Bülowstr. 67 in Berlin; Arch. Haseloff 
& Kurtz. Der Grundriss des der Aktiengesellschaft Mix 
& Genest gehirenden fiinfgeschossigen Gebäudes hat alle die 
guten und schlechten Eigenschaften des bekannten Berliner 
Miethshaus-Grundrisses. — Mit Abb. (Baugew.-Z. 1897, 8. 1520.) 


Herrschaftliches Wohnhaus Tauenzienstr. 7b 
in Berlin; Arch. H. Krengel. Umfangreiches, 5 Geschosse 


hohes Miethshaus au der Ecke zweier sich schneidenden 
Strafsen. Grundriss mit vollständig dunkelen Fluren. — Mit 
Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 1314.) 

Wohn- und Geschäftshaus in Oppeln; Arch. 


W. Haupt in Berlin. Das Gebäude ist aus dem Umbau eines 
älteren Wohnhauses hervorgegangen, das auf einer der werth- 
vollsten Baustellen Oppelns stand und in seinem Kerne noch 
so wohl erhalten war, dass man sich zu seiner Beibehaltung 
entschloss. Der Umbau erstreckte sich demnach auf die Her- 
stellung von vermiethbaren Läden im Erdgeschoss und auf 
eine durchgreifende Neugestaltung der Schuuseiten. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 561.) 


Wohnhäuser in Thorn; Arch. Solf & Wichards in 
Berlin. An den Schauseiten ist mittels Ziegel, Putz, Kunst- 
sandstein und Holzfachwerk eine künstlerisch befriedigende, 
trefflich die Zweckbestimmung des Wohnhauses zum Aus- ` 
drucke bringende Formgebung erzielt. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 529.) 


Landhaus in Schreiberhau; Arch. Reich in Magde- 
burg. Guter Grundriss; Baukosten 25000 4. — Mit Abb. 
(Baugew.-Z. 1897, S. 1241.) 


Nürnberger Miethshäuser; von Arch. Th. Eyrich. 
Bei den in den letzten Jahren besonders zahlreich entstandenen 
Neubauten wird der alte Nürnberger Baustil, bei dem sogar 
die grofsen hólzernen Erker durch die Baupolizei zugelassen 
werden, meistens verwendet. Der Baustoff ist versuchsweise 
röthlicher, weilker und gelber Haustein, der erst nach dem 
Versetzen bearbeitet wird. Leider kommt der groíBe helle 
Vorplatz der alten Nürnberger Häuser bei den neuen Mieths- 
háusern meistens imn Fortfall und wird durch finstere Gänge 
ersetzt. Als Beispiele für diese Bauweise werden die Zeich- 
nungen für Wohn- und Miethshäuser mit 2 und mit 3 freien 
Seiten in Grundrissen und Schaubildern mitgetheilt. — Mit 
Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 1367, 1395.) 


Landhaus „Bergfrieden* bei Tetschen: Arch. 
E. Fleischer in Dresden. Zweigeschossiges, mit Thurm ver- 
sehenes Einfamilienhaus von 485 am Grundfläche. Eigene Quell- 
wasserleitung; Warmwasserheizung; elektrische Lichtanlage; 
kleine Kapelle für den katholischen Gottesdienst, ferner 
Hauslehrer- und Kaplanwohnung. Im Aeufseren Verbindung 
von Putzbau mit Holzbau; Dach mit engobirten Falzziegeln 
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eingedeckt. Zur inneren Ausstattung, namentlich der Diele, 
Speise-, Billard. und Wohnzimmer, ist reichlich Holz ver- 
wendet. Baukosten mit Sammelheizung, aber ohne elektrische 
Lichtanlage und ohne alle Arbeiten aufserhalb des Hauses 
rd. 160000 XX. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 620.) 


Harrison-Geb&ude in Philadelphia. Bei dem nur 
9 Geschosse hohen Gebáude ist der Putzbau ganz vermieden, 
indem die Aufsenflichen mit gebrannten Thonsteinen ver. 
kleidet sind. Bauformen der französischen Frührenaissance, 
gemischt mit italienischer und spanischer Gothik. Das Bau- 
werk unterscheidet sich vortheilhaft von den bis jetzt bekannt 
gewordenen Bauten mit ihren häufig unglaublichen Architektur- 
formen. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 1897, S. 145.) 


Werkstatt- und Fabrikgebáude. Gebáüude der Quell- 
Verwaltung zu Vichy-Saint-Yorre; Arch. Arnaud. 
Die Anlage umfasst ein Wohngebäude für die Beamten der 
Gesellschaft, Stallungen, Wagenschuppen und das Wirth- 
schaftsgebäude für Füllen, Verkorken, Verkapseln und Ver- 
packen der Flaschen. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, 
S.127, Taf. 21 u. 22.) 


Kellergebäude für Champagnerwein zu Luxem- 
burg; Arch. Funck. Ausgedehnte, für Mercier & Co. er- 
baute Weinkellereien mit einer Fläche von 6500 am, in denen 
jährlich rd. 750000 Flaschen für den Verkauf vorbereitet 
werden. — Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S.86, Taf. 18.) 


Landwirthschaftliche Bauten. Platzgebäude des Herrn 
L. Kempe im Heinitzpolder (Ostfriesland); Arch. 
J. E. Visser. Beispiel der grolsen in dən ostfriesischen 
Marschen üblichen Platzgebäude. An den Giebel einer 50m 
langen und 25,25 ® breiten Scheune schliefst sich ein durch eine 
Brandmauer von ihr getrenntes zweigeschossiges Wohnhaus. 
An einer Langseite der Scheune liegen die Stallungen für 
Pferde, Rindvieh und Schweine, an der anderen die Tenne, 
zwischen beiden der Banseraum. Backsteinreinbau. Möglichst 
grofse Feuersicherheit. Da das Gebäude mit dem hohen 
Dache frei in der weiten Ebene liegt, ist eine ausgedehnte 
Blitzableitung eingerichtet. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 
1897, S. 153, 162.) 


Ueber Eiskeller und Cementdielen. In neuerer 
Zeit hat man versucht, bei Eiskellern die Hohlcementdielen 
von Wygasch zu verwenden, deren in senkrechter Richtung 
durchgehende Hohlräume gute Isolirung versprachen. Die 
Umfassungswände der rund oder rechteckig hergestellten 
kleinen Bauwerke sind 25cm oder bei Anwendung von Isolir- 
luftschichten 50*m stark. Baukosten 4000 und 4500 4. — Mit 
Abb. (Baugew.-Z. 1897, S. 1601.) 


Hochbau - Konstruktionen. 


Rationelle Ermittelung des Ziegelverbandes 
für reichgegliederte rechtwinkelige Mauerkórper; 
von Arch. F. Jummerspach zu München. Bei ungleich- 
mäfsig belasteten Pfeilern, Maschinengrundmauern, Bögen und 
reichgegliederten Mauerkörpern mit Abmessungen, die eine 
ungerade Anzahl von Viertelsteinlängen betragen, erwachsen 
bei der Anlage des Verbandes besondere Schwierigkeiten. 
Zu verurtheilen ist, dass die Ermittelung eines guten Ver- 
bandes dann meistens den Polieren überlassen wird oder dass 
man durch Versuche das Richtige zu treffen sucht und sich 
dabei häufig vom Zufalle abhängig macht. Es wird ein 
Verfahren mitgetheilt, durch das jeder Verband auf dem 
Papiere ermittelt werden kann, und zwar einfach und leicht 
und ohne Anwendung von Probe-Mauerkörpern. Das sorg- 
fältige Studium dieses mit zahlreichen Zeichuungen versehenen 
Aufsatzes ist jedem Techniker dringend zu empfehlen. — Mit 
Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 574.) 


Anordnung von Luftisolirschichten. Auf Grund 
seinor Erfahrungen beim Bau einer grofsen Anzahl von Ge- 
bäuden an der Nord- und Ostseeküste giebt Herr Vogeler 
eine Ausbildung von Isolirmauern an, bei der die durch- 


greifenden Binder vermieden werden. Die Sache ist gut und 
zweckmäfsig und daher sehr zu empfehlen. (Deutsche Bauz. 
1897, S. 562.) 


Neue Wand- und Deckenarten. Die neue Decke 
der „Gesellschaft für Wand- und Deckenbau Hansa“ in 
Bremen ist massiv und feuersicher und soll sehr billig sein. 
Auf Drahtgewebe, das zwischen Spanneisen befestigt ist, wird 
der Mörtel aufgetragen. — Die derselben Gesellschaft patentirte 
»Viktoria-Decke" ist eine Abart der Kleine'schen Decke, 
indem statt des Bandeisens nach oben gebogene Eisenstäbe 
verwendet werden. Die Decke soll ähnliche Decken an 
Tragfähigkeit übertreffen. — Die „Hansa“ stellt ferner 
„Yiktoria-Platten“ her, nämlich Cementplatten, die an 
ihrer inneren Seite eingestampfte Oesen erhalten. — Feuer- 
und schwammsichere Cementbretter von Maurermeister 
J. Wygasch in Beuthen für Wände und Decken (s. oben u. 
1897, S. 381). — Die Wellblechfabrik von W. Tillmanns in 
Remscheid hat sich eine Dacheindeckung aus verzinkten Blech- 
pfannen als „Columbus-Dach“ patentiren lassen. Das 
Dach soll leichter als ähnliche Dächer sein. — Förster’s 
Decke wird wagerecht zwischen eisernen Trägern und be- 
sonders geformten Hohlsteinen hergestellt und eignet sich für 
Decken und Treppen. — Aehnlich ist die Doppeldecke 
aus Keilformsteinen nach Kapferer, bei der die keil- 
förmigen hohlen Backsteine an den Kopf- und Seitenflächen 
mit nuth- und federartigen Einschnitten versehen sind. — 
Die Framdecke von Jansen in Duisburg ist eine Nach- 
ahmung der Rabitzbauweise. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 
1897, S. 147, 155, 164, 171, 181, 187.) 


Innerer Ausbau, Ornamentik und Kleinarchitektur. 


Kaiser Wilhelm-Denkmal für Norderney; Arch. 
P. Wallot. Um die auf rd. 40000 4 veranschlagten Kosten 
zu erlangen, sollten aus ganz Deutschland als Beisteuer die 
einzelnen Bausteine gesammelt werden, die mit dem Namen 
der stiftenden Ortschaften zu versehen waren. Mit Rücksicht 
hierauf ist das Denkmal als Obelisk von 16,5; m Höhe geplant, 
der in der Grundfläche 7m, am Kopfe 3m im Goviert misst, 
aus rauhem Bossenmauerwerke besteht und sich auf einer 
Plattform von 15X 20m erhebt. Das gauze Bauwerk ist 
dicht an den Diinenrand gestellt, so dass vom Lande aus mit 
wenigen Stufen die Höhe der Plattform erreicht werden kann, 
während der Unterbau nach dem Meere zu in zwei Absätzen 
steil abfällt. Die Landseite trägt unter einem dorischen 
Giebelaufbau das Bild des Kaisers und die Widmungstafel. 
— Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 493.) 


Preisbewerbung für das Bismarck-Denkmal in 
Berlin. Für den zweiten engeren Wettbewerb war fest- 
gesetzt, dass das Denkmal bis auf 100% Entfernung von der 
Westseite des Reichstagsgebäudes abgerückt werden könnte. 
Zur Ausführung empfohlen wurde der Entwurf von Reinhold 
Begas.  Beurtheilung dieses Entwurfes und der anderen 
bei dem Wettbewerbe entstandenen Entwürfe von Hilgers 
& Schmitz, Brütt, Siemering, Manzel & Rieth, 
Lessing & Jassoy, Echtermeyer & Pfeifer, Schaper, 
Schneider, Cauer & Grenander, Eberlein, Maison. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 473.) 


Kaiser Wilhelm -Denkmal der Rheinprovinz 
(s. 1898, S. 251) und Kaiserin Augusta-Denkmal zu 
Koblenz. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 581.) 


Brunnendenkmal auf dem Marktplatze zu 
Ludwigshafen a. Rh.; Arch. Brunner. Dieses Denkmal 
bildete auf der baierischen Landesausstellung zu Nürnberg 
1896 den Ausstellungsgegenstand der Verwaltung der bairisch- 
pfälzischen Eisenbahnen in Bezug auf deren Steinbruchsbetrieb 
zur Gewinnung von Sandstein, Granit und Melaphyr. Es ist 
in Renaissanceformen aus verschiedenfarbigem Sandstein und 
Galvanobronze 15 m hoch erbaut und ist von glücklicher 
Wirkung, namentlich in der Farbenstimmung. Nach Schluss 
der Ausstellung wurde das Denkmal der Stadt Ludwigshafen 
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geschenkt, die es zur Erinnerung an die Gründung der Stadt 
durch Ludwig I. und die Erbauung des Luitpoldhafens unter 
dem Prinzregenten 1897 auf dem Marktplatz aufstellen liefs. 
66cbm Werksteine; Gesammtkosten 35000 «Æ. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 613.) 


Nepomuk-Denkmal vor der Kreuzkirche in 
Breslau; von Reg.-Baumeister G. Biittner. Das Denkmal 
ist ein hervorragendes Erzeugnis des Barockstiles, wie er nach 
der Reformation gegen Ende des 17. Jahrh. durch die katholi- 
schen Orden, namentlich die Jesuiten, von Böhmen und Oester- 
reich aus in Schlesien eingeführt ist, und von J. G. Urbansky 
errichtet und 1736 eingeweiht. Es zeichnet sich aus durch den 
wirkungsvollen Aufbau und das glückliche Verhältnis zwischen 
der Heiligenfigur und der Architektur des Unterbaues. — Mit 
Abb. (Z. f. Bauw. 1898, S. 16.) 


Wittelsbacher Brunnen auf dem Maximilians- 
platze zu München; Bildhauer A. Hildebrand. Zum 
Gedüchtnis an die Vollendung der Wasserversorgung der Stadt 
ist von den Gemeindebehürden ein Monumentalbrunnen auf 
dem früheren Dultplatze — jetzt Maximiliansplatz — errichtet. 
Die ganze Anlage gliedert sich in ein oberes und ein unteres 
Becken. Aus dem ersteren erheben sich eine grölsere und 
eine kleinere Brunnenschale, aus denen die Wassergarbe in 
doppeltem Absturze sich ergiefst. Zwei grofse Figuren- 
gruppen, ‘Wappenreliefs und Phantasie - Masken nach den 
Entwürfen des Bildhauers schmücken das Bauwerk, das vom 
Stadtbauamt entworfen wurde. Der Baustoff ist Muschel- 
kalk; die Figuren sind aus gelblich weifsem Untersberger 
Marmor hergestellt. Der Brunnen liefert in der Sekunde 40—70V 
Leitungswasser, doch rei[st der aufsteigende Wasserstrahl noch 
einen Theil des ablaufenden Wassers mit in die Höhe, so dass 
oben 70—130! in der Sekunde ausgeworfen werden. Kosten 
der Anlage 230000 4. Das Denkmal ist das schönste der 
Stadt München und dürfte von wenigen Denkmälern in ganz 
Deutschland an Schönheit übertroffen werden. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 493.) 


Monument von Matignicourt (Marne); Arch. 
L. Lumereaux. Das Denkmal ist am 24. Oktober 1897 ge- 
weiht worden zu Ehren des französischen Heeres und zum 
Andenken an den Präsidenten Carnot, der an der Stelle 
des Denkmales am 17. September 1891 eine grofse Heerschau 
abhielt. Auf einem zinnenbekrönten Unterbau erhebt sich 
eine Säule aus Erz mit der Büste der Republik. — Mit Abb- 
(Construct. moderne 1897, S. 136.) 


Charlet-Denkmal zu Paris, von Charpentier. In 
der Nähe des Lion de Belfort bei der Porte d’Enfer hat man 
dem Maler Charlet ein Denkmal errichtet, der in seinen 
Bildern hauptsächlich die Schicksale der „Grofsen Armee" 
behandelt hat. Auf einer Säule, an der das Reliefbild des 
Malers angebracht ist, steht der gallische Hahn, an sie lehnt 
sich ein alter birtiger Grenadier der ,Grofsen Armee’. — 
Mit Abb. (Construct. moderne 1897, S. 151, Taf. 25.) 


DenkmalLudwigs XV. auf demPrásidialplatzezu 
Rennes. Im Zusammenhange mit anderen dekorativen Denk- 
mülern des XVIII. Jahrh. giebt André Narjoux eine Be- 
schreibung und Darstellung dieses Denkmales. — Mit Abb. 
(Construct. moderne 1897, S. 151, Taf. 26.) 


Grabdenkmäler und Grabkapellen, ausgeführt 
vom Arch. Arnaud an verschiedenen Stellen und in ver- 
schiedenen Baustoffen. — Mit Abb. (Constr. moderne 1897, 
S. 42, Taf. 9 u. 10.) 


Verschiedenes. 


Ausflüge in Belgien. Der Verfasser schildert eine 
Reise durch Belgien, welche 60 deutsche Architekten 1897 
mit dem Besuche des internationalen Architekten-Kongresses 
zu Brüssel verbunden haben. Die Reise war vortrefflich 
durch die Herren Kaaf, Unna und Siegert in Köln vor- 
bereitet; in den einzelnen Städten übernahmen die belgischen 
Architekten in liebenswürdigster Weise die Führung. Die 


A. Hochbau. 
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Fahrt ging von Köln über Löwen, Ostende, Brügge nach 
Brüssel; von hier aus wurden Laeken, die Cistercienser-Abtei 
bei Villers-la-Ville, Mecheln und Antwerpen besucht. In 
vorzüglicher Weise werden die Kunstdenkmale der einzelnen 
Stüdte, diese selbst und die Rolle, die sie in der Geschichte 
der Niederlande gespielt haben, beschrieben. Durch schöne 
Architekturbilder ist der Text vervollständigt. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 525, 534, 531.) 


Die Kleinkunst auf der 7. internat. Kunstaus- 
stellung zu München 1897; von L. Gmelin. Es wird 
die Frage besprochen, welchen Umständen die neue Klein- 
kunst ibr Dasein verdankt und welche Ziele sie verfolgt. Die 
moderne Richtung der Kleinkunst verschmäht alles das, was 
irgend nach Surrogat oder Grofssprecherei schmeckt, und er- 
strebt dafür Einfachheit der Anordnung und Bundesgenossen- 
schaft mit der einheimischen Pflanzen- und Thierwelt, über- 
haupt mit Natur und Leben unserer Heimath und Gegenwart. 
Beschreibung der Einrichtung der beiden Zimmer, in denen die 
Erzeugnisse des modernen Kunstgewerbes unter schwierigen 
und ungünstigen Vorbedingungen ausgestellt waren, und zwar 
der Möbel, der Arbeiten aus Schmiedeisen, Messing und Bronze, 
Zinn, Kupfer und Leder, der Schmucksachen, der keramischen 
Arbeiten, Glas, Textilarbeiten, Teppiche und Bucheinbände. 
Die sehr ltehrreiche und durch viele Abbildungen erläuterte 
Besprechung ist von einem völlig parteilosen Standpunkte aus 


: durchgeführt und hat, — wie der Verfasser sagt — „versucht, 


die Dinge weder mit dem Maflsstabe der „Alten“ zu messen, 
noch ihnen die Begeisterung der „Jungen“ entgegenzubringen.* 
— Mit Abb. (Z. d. bair. Kunst- und Gew.-Ver. — Kunst und 
Handwerk — 1897/98, S. 17, 50.) 


Alte Gleise — neue Pfade; von Hofrath Dr. W. Rolfs. 
Besprechung derselben zwei Ausstellungszimmer des Kunst- 
gewerbes wie vorstehend. Ein grofser Theil des deutschen 
Publikums wendet sich mit besonderer Vorliebe den fremden, 
namentlich englischen, amerikanischen, belgischen und 
französischen Erzeugnissen des Kunstgewerbes zu, weil in 
dem heimischen Kunstgewerbe ein Stillstand, d. h. ein Rück- 
schritt eingetreten ist. In der Sammlung im Münchener Glas- 
palast. ist aber die erste Kundgebung eines ernsten Willens 
zu sehen, mit dem alten Schlendrian zu brechen und neue 
Pfade zu suchen. Es ist zu beklagen, dass unsere Künstler 
nicht genug Handwerker, die Handwerker aber noch viel 
weniger Künstler sind; soll deshalb das deutsche Kunsthand- 
werk auf neuen Pfaden einer neuen Blüthe zugeführt werden, 
so muss der Künstler von seiner vermeintlichen Höhe herab- 
steigen und sich mit den technischen Vorbedingungen eines 
Stoffes, für dessen Bearbeitung er Talent hat, vertraut machen; 
die Hersteller und Fabrikanten aber müssen ihr Verständnis 
für die Kunst bilden und wenigstens zu der Höhe bringen, 
dass sie künstlerische Entwürfe ibrem Werthe entsprechend 
bezahlen. Bei der Vereinigung beider — des Künstlers und 
des Fabrikanten — wobei Kunst und Handwerk jedes sein 
Bestes giebt, muss und wird das Kunsthandwerk einer neuen 
Blüthe entgegengehen. Das sind die „neuen Pfade“ in der 
deutschen Kunst! (Z. d. bair. Kunst- und Gew.-Ver. — Kunst 
und Handwerk — 1897/98, S. 5.) 


Scherrebecker Kunstmalereien; von E. Zimmer- 
mann. In dem kleinen Haidekirchdorfe Scherrebeck an der 
Westküste von Schleswig ist durch die Bemühungen weniger 
Männer und durch das Zusammenwirken von Künstler und 
Handwerker eine Teppichwirkerei entstanden, deren Erzeugnisse 
sich in kürzester Zeit den Weltmarkt erobert haben. Schilderung 
des Entstehens dieser neuen Stätte des Kunstgewerbes, der 
alten Hausindustrie, die schon lange in dieser Gegend blühte, 
und ihrer Entwickelung unter dem Einflusse von O. Eckmann, 
eines der modernsten Richtung in der Malerei voll und 
ganz angehörigen Künstlers. Zahlreiche Abbildungen sind dem 
Text eingefügt und zeigen viel des Schönen, lassen aber auch 
erkennen, dass es doch sehr bedenklich ist, alle die von den 
modernen Malern bevorzugten Motive bei der Teppichwirkerei 
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in Anwendung zu bringen. — Mit Abb. (Z. d. bair. Kunst- 
und Gew.- Ver. — Kunst und Handwerk — 1897/8, S. 19.) 


B. Heizung, Lüftung und künstliche Beleuchtung, 


bearbeitet von Dr. Ernst Voit, Professor in München. 


Heizung. 


Ausstellung und Wettbewerb von Heizungs- und 
Lüftungsanlagen in Verbindung mit der Rheinisch- 
Westfálischen Baufachausstellung zu Düsseldorf; 
Bericht von Karl Schmidt. Poensgen in Düsseldorf 
stellte aus: einen fertig aufgestellten Luftheizofen, einen 
Vertikalgliederkessel, einen Warmwasserröhrenkessel mit Füll- 
schachtfeuerung, eine Sicherheits- Brausevorrichtung und ein 
Schwitzbett. Halbig in Düsseldorf zeigte eine vom Koch- 
herde aus betriebene Warmwasserheizung und einen Isolir- 
mantel für Niederdruckdampfheizungen, Br. Schramm in 
Erfurt einen stehenden Siederohrkessel mit Field-Rohren im 
Feuerraum und ein in Dreieckform gebildetes Heizelement, 
ferner Mahr & Söhne das Modell eines Luftheizofens, bei 
dem die schon abgekühlten Rauchgase nochmals erwärmt 
werden, um dann zum zweiten Male ihre Wärme abzugeben, 
aufserdem einen Schulheizofen, bei dem die Warmluft mit 
einer Erwärmung von über 1009 C. in das Zimmer tritt. Zur 
Ausstellung kamen ferner irische Reguliröfen nach Musgrave, 
der sog. Kirchenofen von Wasseralfingen, der Hofmann’sche 
Dauer- und Wechselbrandofen. An Gasöfen waren zu sehen 
der Reflektorofen von Houben Sohn Carl, die Oefen von 
Lönhold, Michel, Schmitz, Friedrich Siemens und 
der Karlsruher Schulofen, die Badeeinrichtungen von Poensgen 
und Schaffstadt. Griep’s Dampfzerstiuber zum Anfeuchten 
der Zimmerluft. — Mit Abb. (Gesuudh.-Ing. 1897, S. 382, 400.) 


Gesichtspunkte für die beste Heizanlage Er- 
werbszwecken dienender Gewüchshüuser und 
Treibbeete. Bei dem von der Allgemeinen Gartenbau-Aus- 
stellung in Hamburg eröffneten Wettbewerbe waren zwei 
Anlagen hervorzuheben. Die erste ist eine Dampfwasser- 
heizung, bei der der in einem Kessel erzeugte Niederdampf 
durch Strahlvorrichtung dem Wasser in den Heizrohren der 
einzelnen Heizabtheilungen zugeführt wird, wodurch das Wasser 
einen lebhaften Umlauf erhält. Diese Anlage Lässt eine grölßere 
Vertheilung in wagerechter Richtung zu und macht die Höhen- 
lage des Heizkessels unabhängig von der Lage der Heizrohre; 
für eine selbstthätige Regelung der Luftzuführung unter Be- 
feuchtung und Vorwärmung ist Sorge getragen. — Eine zweite 
Anlage ist eine Warmwasserheizung, die mit Unterdruck 
arbeitet und deren Uebersteiggefäfs mit Sicherheitsventil ver- 
sehen ist. Wird nun das im Uebersteiger befindliche Gemenge 
von Dampf und Luft durch den Entlüftungshahn abgelassen, 
so tritt eine Verdichtung des Dampfes ein, wodurch dann 
schon bei 60—65° ein Kochen des Wassers erfolgt. Als Vor- 
züge dieser Heizung kann man betrachten, dass der Heiz- 
kessel nicht vertieft unter dem Gelände aufgestellt zu werden 
braucht. Der Wasserumlauf in den Heizsträngen ist lebhaft, 
die Erwärmung des Betriebes kann man nach Bedarf regeln. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 546; Gesundh.-Ing. 1897, S. 386, mit 
Abb.; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1350, mit Abb.) 


Isolirende Wirkung von Luftschichten. Russner 
hatte die Ansicht ausgesprochen, dass Luftschichten nur dann 
eine gute isolirende Wirkung haben, wenn die der wärmeren 
Fläche gegenüber liegende Fläche grofses Rückwerfvermögen 
für Wärmestrahlen besitzt. Diesen nur aus Versuchen im 
Kleinen gezogenen Schluss erhärtet er durch Versuche an 
gröfseren Mauerflächen von 1,06m Höhe und 1,3m Länge, die 
auf der einen Seite durch einen von Dampf durchströmten 
. Blechkasten erwärmt wurden und nach 9 Stunden auf der 
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anderen Seite die folgende Erwärmung der Mauer und der 
Luft nachweisen ٥۰ 









Wärme- 
Mauer unter- 
Art der Mauer wärme schied 


0 C. 






Volle Mauer ........ 

n کوک وو‎ 27,6 13,3 
Hohle 4,  ........ 29,0 11,6 
Desgl. mit Füllung | 

von Sägespähnen .. 189 | 3,9 





(Deutsche Bauzeitung 1897, S. 619.) 


Heizung der Personenwagen. Bei den preufsischen 
Staatsbahnen wurden anfünglich die Personenwagen dadurch 
geheizt, dass Hochdruckdampf durch eine den ganzen Zug 
entlang laufende Leitung getrieben wurde und dabei in die 
von der Leitung abzweigenden Heizkórper im Inneren des 
Wagens gelangte. Das Niederschlagwasser sammelt sich in 
den zwischen den Wagen befindlichen Schlauchkuppelungen 
an und friert dort leicht ein; die Regelung kann nur auf 
kalt oder warm erfolgen. Bei den neueren Heizungen 
verwendet man daher Niederdruckdampf und Lässt das 
Niederschlagwasser frei abfliefsen, so dass ein Einfrieren ver- 


mieden ist. Durch die Regelung kann man die wirksame 
Heizfläche um je 1, steigern. (Dingler’s polyt. J. 1897, 
Bd. 306, S. 287.) 


Beraneck’s Wärmeschreiber. Die selbstthätig 
niederschreibende Vorrichtung ist für einen Kühlraum erbaut 
der zwischen +20 und +5°C. erhalten werden soll. Von 
zwei Fernthermometern mit den Kontakten bei + 20 bezw. 
+ 50 C. führen elektrische Leitungen zu dem Wärmeschreiber, 
der aus einem durch Uhrwerk in gleichmäfsige Umdrehung 
versetzten Messingcylinder gebildet ist. Wird in dem Raume 
die Temperatur +5° C, überschritten, so kommt durch die 
Kontakte des einen Fernthermometers ein Elektromagnet in 
Thätigkeit, der einen Schreibstift gegen die erwähnte Trommel 
andrückt, sinkt die Temperatur unter +20 C., so tritt der 
zweite, sonst durch die Kontakte des zweiten Fernthermometers 
bethütigte Elektromagnet aufBer Thátigkeit, wobei der zweite 
Schreibstift von der Trommel abgehoben wird. Liegt die 
Temperatur des Raumes zwischen 42° und 50 C., so schreibt 
der eine Stift nicht, während der zweite eine fortlaufende 
Wagerechte zeichnet. Bei zu hohen Temperaturen macht auch 
der erste Stift einen Strich, bei zu niederen wird der Strich 
des zweiten Stiftes unterbrochen. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 397.) 


Lüftung. 

Zuglüftung; Versuche von Dankwarth und Schmidt 
in einem Zimmer der 10. Bezirksschule in Dresden. Beob- 
achtungen tiber Temperatur, Feuchtigkeit und Luftwechsel. 
Das Zimmer war mit einem Kelling'schen Mantelofen ge- 
heizt; die Frischluft wurde aus einer Kammer im Keller ent- 
nommen, am Ofen erwürmt und über dem Mantel in das 
Zimmer geleitet; die Abluftkamine waren auf dem Dachboden 
zusammengeführt. Im leeren, nicht mehr geheizten Zimmer 
tritt in den verschiedenen Hóhen ein Ausgleich der Temperatur 
ein, deren Höhe von der Aufsentemperatur bedingt ist, dann 
erfolgt ein sehr langsames Weitersinken der Temperatur. 
Nach Beendigung der Thür- und Fensterlüftung tritt sofort 
eine Wiedererwärmung der Zimmerluft durch die Wände 
und die Geräthe im Zimmer ein. Bei Anwesenheit der Schüler 
steigt die Zimmertemperatur wie bei der Wiedererwärmung 
durch den Ofen; die Wärmeerzeugung der Schüler ist als 
gleichmälsig anzusehen, die des Ofens vermindert sich be- 
ständig, während die Zimmerwände dem Raum einerseits eine 
dem Temperaturunterschiede zwischen Innen und Aufsen ent- 
sprechende Wärme entführen, andererseits die kühle Innenluft 
rasch erwärmen. Kanallüftung ohne Luftsauger erzeugt selbst 
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bei guter Wirkung einen Beharrungszustand in Bezug auf 
die Reinheit der Luft, der für die Kohlensäure im besten 
Falle 1,5% in Schulen nicht unterschreitet. Zuglüftung stellt 
wenigstens für kurze Zeit eine weit reinere Luft her. Die 
Zuglüftung wirkt durch die Temperaturabnahme erfrischend, 
es steigt die Temperatur jedoch schnell wieder an. Bei Zug- 
Lüftung bleibt die Bodentemperatur nahezu gleich, bei ein- 
seitiger Fenster- oder Thürlüftung sinkt sie zuerst Allein. 
Durch Thür- und Fensterlüftung wird eine lebhafte Luft- 
bewegung von den Rauminsassen bemerkt, der Temperatur- 
wechsel wirkt erfrischend, die Zuglüftung abhärtend. Zug- 
Lüftung ohne Kanallüftung kann nur einen einmaligen 
Luftwechsel bedingen, bildet deshalb nur eine werthvolle 
Unterstützung der Kanallüftung. Die Dauer der Zugliftung 
hat je nach Aufsentemperatur, Windstärke usw. 3—10 Minuten 
zu währen — (Gesundh.-Ing. 1897, S. 296, 309, 325, 345.) 


Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Griep bemerkt, dass 
in der Entgegnung von Nussbaum nur die Nachtheile einer 
gesättigten Luft geschildert seien, dass nach seiner Ansicht eine 
freie Aufsenluft mit weniger als 40 %, relativer Feuchtigkeit 
schon unangenehm empfunden werde, ein Feuchtigkeitsgehalt 
von 50—60°/, und darüber aber angenehm sei. Es müsse im 
Winter der Feouchtigkeitsgehalt der Zimmerluft möglichst 
genau derselbe sein wie im Sommer bei entsprechender 
Temperatur. Sodann wiederholt er die Angabe, dass in den 
Hamburger Schulen eine schädliche Trockenheit der Zimmer- 
luft herrsche und giebt an, dass in Hamburg etwa 80 Herren 
ihre Zimmer durch Wasserdampf, der der Dampfheizung ent- 
nommen ist, auf einen Gehalt von 60 bis 80 und 90?/, relative 
Feuchtigkeit bringen, damit zufrieden sind und keinen un- 
angenehmen Geruch wahrnehmen. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 348.) 


Staub und Stadtnebel nach den Untersuchungen 
von Prof. John Aitken; Vortrag von Prof. Emmerich. 
Der Wasserdampf verdichtet sich in der Luft immer auf einen 
festen Kern, die Staubtheilchen in der Luft bilden solche 
Kerne, es würde daher, wenn kein Staub in der Luft würe, 
weder Dunst, Wolken und Nebel noch Regen geben. Mit 
dem Aitken’schen Staubzähler sind Beobachtungen in München 
und den Vorbergen gemacht. Als Quellen der Staubtheilchen 
in der Luft kann man betrachten das Meer, das an die Luft 
Salzstaub liefert, die Vulkane, die gewaltige Staubmassen 
der Luft mittheilen, und die Winde, die vom Boden Staub 
aufwirbeln. In Städten sind es die Rauchmassen, die den 
Staub bedingen; da mit dem Anwachsen des Rauches auch 
der Nebel zunimmt, wird man ersteren zu vermeiden suchen, 
indem man Verbrennungsweisen zu erzielen sucht, bei denen 
gar keine oder nur wenige feste und grobe Staubtheilchen 
sich bilden, und bei denen keine Rauchgase sich bilden, die, 
wie die schweflige Säure, auch in einer nicht mit Wasser- 
dampf gesättigten Luft Nebelbildung veranlassen. (Bair. Ind.- 
u. Gewerbebl. 1897, S. 339, 347.) 


Nachweis von Russ in der Luft; von K. Schmidt. 
Dr. Heim Lässt die Russtheilchen, die sich auf einer Fläche 
absetzen, durch Wasser festhalten, das einen Karbolsäure- 
zusatz von 1°, hat, um der Entwickelung von Lebewesen 
vorzubeugen. Das Verhältnis des Russes zu den anderen ab- 
gesetzten Massen wird durch ein Mikroskop festgestellt. An- 
gaben für Würzburg und andere Städte. Die nach diesem 
Verfahren gewonnenen Zahlen dürften aber genaue Schlüsse 
nicht zulassen. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 407.) 


Künstliche Beleuchtung. 


Dürr-Licht. Das Preisgericht der internationalen Aus- 
stellung für Erdöl in Bolsward hat für ein Dürr-Licht, das 
in 35,5 Minuten 2,11 Erdöl verbrauchte, eine Lichtstärke von 
3500 Normalkerzen gemessen. Dabei konnte man noch auf 


52,2% Entfernung den kleinsten Zeitungsdruck lesen und auf 
82,6 m gewöhnliche gewerbliche Arbeiten vornehmen. (Dingler's 


polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 273, mit Abb.; Deutsche Bauz. 1897, 
S. 511.) 


Gasglühlichtbrenner. Es werden alle Einzelheiten 
des Glühlichtbrenners besprochen, der Glühkörper selbst aber 
nicht. Für die Einrichtung des Brenners, der eine unter mög- 
lichst günstigen Verhältnissen brennende Flamme zu erzielen 
hat, ist Folgendes von Belang. Die richtige Einführung von 
Gas und Luft erfolgt durch Gasdüsen; Regelungsvorrichtungen 
für den Gaszutritt und Vorrichtungen für den Luftzulass und 
dessen Regelung sind vorzusehen. Das zweckmälsige Mischen 
von Gas und Luft erreicht man durch die mannigfaltigsten 
Einrichtungen. Eine Steigerung der Flammenwärme lässt sich 
durch Vorwärmung der Verbrennungsstoffe oder durch ein Ge- 
bläse hervorbringen. Von Nutzen ist es, dass für den Fall, 
dass der bekanntlich leicht zerbrechliche Glühkörper zerstört 
wird, der Gliihlichtbrenner sich aus einem Heizbrenner in 
einen Leuchtbrenner verwandelt; man muss auch den gegen 
Stöfse empfindlichen Glühkörper durch elastische Träger 
schützen, und die Zünd- und Löschvorrichtungen so gestalten, 
dass sie den Glühkörper nicht schädigen. — Mit Abb. (Ding- 
ler’s polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 1, 25, 49, 73, 97, 121, 145.) 

Feuergefährlichkeit der Gasglühlichtlampen. 
Die strahlende Hitze von Gasglühlichtlampen ist so grofs, dass 
sie, wenn sie weniger als 1m von der Decke entfernt sind, 
einen ausreichend grofsen Schutzdeckel erhalten müssen. 
(Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 96.) 


Theorie des Gasglühlichtes. Bunte ist der. Ansicht, 
dass das starke Leuchten der Glühkörper auf eine Kontakt- 
oder katalytischo Wirkung zurückzuführen sei. Unter der 
Wirkung eines katalytischen Stoffes wird die Verbrennung be- 
schleunigt und örtlich eine sehr hohe Temperatur und damit 
ein starkes Leuchten erzeugt. (Dingler’s polyt. J. 1897, 
Bd. 306, 8. 143.) 

Gasglühlicht-Strafsenbeleuchtung in Char- 
Lottenburg (s. 1898, 5.88). Bei der seit Mai 1897 allgemein 
durchgeführten Beleuchtung soll trotz wesentlich hellerer 
Beleuchtung beträchtlich an Unterhaltungskosten der Be- 
leuchtungs-Einrichtungen erspart werden. (Gesundh.-Ing. 1897, 
S. 357.) 

Gasbeleuchtungs-Anlagen; von Schwartze. Bei 
Verwendurg von Schnitt- und Rundbrennern kann man eine 
genügende Beleuchtung erzielen, wenn man für 1am Boden- 
fläche drei Kerzen Lichtstärke rechnet, wobei die Höhe der 
Flammen über dem Fufsboden zu 2/, des arithmetischen Mittels 
aus Länge und Breite des Raumes angenommen wird. Bei den 
nun gebräuchlichen Lichtquellen rechnet man nach Cohn für 
Lesen und Schreiben eine Helligkeit von 10 Meterkerzen, 
es würde daher ein Auer-Brenner von 55 Normalkerzen 
Lichtstärke bei Verwendung einer Milchglasglocke mit 50%, 
Lichtverlust für eine Bodenfläche von 3,679™ gentigen. (Ge- 
sundh.-Ing. 1897, S. 372.) 


Neue Fortschritte in der Beleuchtung mit 
Wassergas. Dr. Strache in Wien baute eine Vorrichtung 
zur Umsetzung der Kohle in Wassergas, in der er auch bei 
kleinen Abmessungen zur Erzeugung von 1cbm Wassergas nur 
Denke Steinkohle verbrauchte; zur Reinigung des Wassergases 
waren für 100cbm nur 0,6 bis 1,0%8 Schwefelsäure nothwendig. 
Auch an den Brennern für Wassergas- Auerlicht brachte 
Strache Verbesserungen an. Der Verbrauch an Wassergas 
fiir 1 Kerzenstunde ist 1,2 bis 1,71. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 340.) 


Ausnutzung der Würme der Leuchtflammen. 
Dr. Robinson bringt im Laternendach eines Sugg'schen 
Fünfkerzenbrenners einen kleinen Dampfkessel an, der von 
einem Wasserbeháülter gespeist wird. Die Zuleitungsróhren 
sind vor Eintritt in den Kessel über der Flamme zu einer 
Schlange gewunden. Der Kessel bleibt durch ein Ventil ge- 
schlossen, bis die Dampftemperatur auf 1979 C. gestiegen ist, 
dann hebt der Dampf das Ventil, tritt in ein in einem Wasser- 
behälter eine Schlange bildendes Rohr und bedingt damit eine 
Erwärmung des Wassers. Aus dem Behälter können in der 
Stunde 1091 kochendes Wasser entnommen werden. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 389.) 
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Hansen’s Bogenlampe für kleine Stromstärke. 
Die Lampen werden für eine Betriebsstromstärke = 1—2 Am- 
pére als Nebenschluss- und als Differentiallampen für Hinter- 
einanderschaltung gebaut und sollen eine اج‎ ۵6٥۵ 
Lichtvertheilung ergeben, als dies von Lampen mit grofser 
Stromstärke möglich ist. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 392.) 


Elektricität an Bord von Handelsdampfern; 
von Arldt. Die Elektricität kommt zur Innenbeleuchtung 
durch Glühlampen, zur Aufsenbeleuchtung durch Scheinwerfer, 
zu Signal- und Kommandovorrichtungen und zur Kraftüber- 
tragung mittels Elektromotoren zur Verwendung. Für die 
Beleuchtung der Innenräume hat sich eine besondere Art von 
Installationsmaterial und Beleuchtungskörpern herausgebildet, 
welche Widerstandsfühigkeit gegen Seewasser und Seeluft, 
wasserdichten Abschluss der Einrichtungen, leichtes Gewicht, 
geringe Raumbeanspruchung und Unabhängigkeit von den Schiffs- 
schwankungen haben muss. Die Scheinwerfer zur Aulsen- 
beleuchtung haben bei der Handelsmarine meist nur Strom- 
stärke von 40 Ampere. — Mit Abb. (Z.d. Ver. deutscher Ing. 
1897, S. 1252, 1279.) 


Wechselstrom-Bogenlampen mit Kondensator. 
G. Claude in Paris will das unruhige Licht der Wechsel- 
strom-Bogenlampe dadurch stetig machen, dass er in den 
Nebenschluss zu den Lampenkohlen einen Kondensator legt. 
— Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 373.) 


Bogenlampen mit abgeschlossenem Lichtbogen. 
Bei der Jandus-Lampe werden zwei Glasglocken angewendet, 
von denen die Innere sich mit einem Ueberzuge von Kohle 
bedeckt. Diesen Nachtheil glaubt Marks dadurch gehoben 
zu haben, dass die innere Glasglocke auf dem unteren Kohlen- 
halter angebracht ist und am oberen Ende mittels einer Kappe 
verschlossen wird. Die Lampe brennt mit einem Strome von 
4 bis 5 Ampere und liefert im Lichtbogen einen Spannungs- 
abfall von 80 bis 85 Volt. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 373.) 


Licht und Leuchten. Prof. Lummer unterscheidet 
Lichtentwickelung in Folge starker Erhitzung, wie die von 
Kerzen, Petroleumlampen, Gasflammen, Acetylenlicht, Gas- 
glühlicht und elektrische Lichter, und solche bei niederer 
Temperatur, wie Schwefelkohlenstoffflamme, Phosphorescenz- 
und Fluorescenz-Erscheinungen, und bespricht sodann den 















Verbrennungsvorgang. Den Schluss bildet folgende Zu- 
sammenstellung: 
Mer en a A ae [us |39 £i GG E 23g 
2 of |&S 155 
BA 9 پا‎ a - Xd 
e A be e 
e . s x om بط بی‎ 
Lichtart 5 ZS sp Sdo a2 
3 Bu Suk | Ss 
S| ane | 322 En 
M > 3/ 
| 
Gasglühlicht...... 10001—| 0416 30-60 ^ 21 10,02 
Elektr. Bogenlicht ohne | 
Glocke .. 1000 Wattst. — | 0,57 |200— 100 000. 1 Watt- | 0,057 
stunde 
Petroleum........ 1000 € = | 0,28 2—50 | 2g 0,050 
Elektr. Bogenlicht mit | | i 
Glocke ... 1000 Wattst. = | 0,57 200—10 000 1,7 Watt-| 0,097 
| . Stunde 
Gaslieht, Rundbrenner | | 
1000 1 — | 0,16 | 20 | 10' 0,9 
Acetylen ......... 1000! — | 1,60 | 2—5) | lp! 0,200 
Elektrisches Gltihlicht | | 
1000 Wattst. —| 0,5; 10—500 4 Watt- | 0,225 
| stunden 


Gaslicht, Schnittbrenner | | 
1000'=] O16 2—20 , 171 {0,270 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 391.) 
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C. Wasserversorgung, Entwässerung und Reinigung 
der Städte, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Berlin. 





Oeffentliche Gesundheitspflege. 


Anschluss derBlitzableiteran Wasser- undGas- 
Leitungen Gutachten der Akademie des Bauwesens. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 13.) 


Amtliche Bedingungen für den Anschluss der 
Blitzableiter an das Rohrnetz der städtischen Gas- 
und Wasserwerke in Berlin (vgl. 1898, S. 90). (J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 852.) 

Leitsätze für Versorgung der Schulen mit 
W asser, insbesondere in gesundheitlicher Hinsicht. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 406.) 


Krankenhaus der Gemeinde Zalenze (s, oben). 


(Baugew.-Z. 1897, S. 1493.) 


Entseuchungs-Stationeu in Paris, ihre bauliche 
Anlage usw. (Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 181.) 


Entwässerung und Reinigung der Städte. 
Beseitigung der Auswurfstoffe. 


Pumpanlage der Kanalisation von Charlotten- 
burg. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1297.) 


Kläranstalt von Schweder in Lichterfelde; 
eine Versuchsanlage. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 792.) 


Kanalisation von Harburg. Gegenüber dem 
Hobrecht'schen Entwurfe einer Schwemm-Kanalisation haben 
Westendarp & Pieper in Altona anscheinend mit Recht 
einen Entwurf nach dem Trennungsverfahren aufgestellt. 
(Gesundh.-Ing. 1897, S. 372) 


Reinigung der Abwässer in Wiesbaden und 
Marburg durch mechanische Entfernung der Dickstoffe und 
darauf folgende chemische Fällung. (Gesundh.-Ing. 1847, 
S. 339, 406.) : 


Klärung der Kanalwässer von Köln (vgl. 1898, 
S. 258); Gutachten von Prof. Dr. Fränkel in Halle. (Gesundh.- 
Ing. 1897, S. 353.) 


Pumpmaschinen der Entwässerungsanlagen von 
Budapest und ihre bauliche Anlage (Eng. news 1897, 11, 
S. 290.) 


Entwásserung von Rom in alter uud neuer Zeit. 
(Bull. de la soc. d'encouragement 1897, S. 1218.) 
Entwässerung von Marseille. Eine Schwemm- 


kanalisation leitet die Abwässer ohne vorhergehende Reinigung 
ins Meer. (Eng. record 1897, II, S. 427.) 


Entwässerung von Rhyl (Nord- Wales). Die Abwässer 


werdenin die See geführt, nachdem die Dickstoffe aufmechanischem 
Wege unter Benutzung einer Gaskraftmaschine entfernt sind. 
(Eng. record 1897, II, S. 400.) | 

Reinigung der Abwässer von Molescy an der 
Themse (7500 Einwohner) mittels offener Klürbehiülter und 
Füllung. (Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 146.) 

Einziehung der „Commission of Sewers“ in 
London. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 36.) 

Breil's selbstthátige Rückstauklappe, um das 
Eindringen des Regenwassers aus den Stralsenkanälen in die 
Häuser zu verhüten. (Baugew.-Z. 1897, S. 1422.) 

Altes und Neues über Aborte. (Baugew.-Z. 1897, 
S. 1431.) 


Wasserversorgung. 


Allgemeines. Grundwasserfassungen; theoretische 
Abhandlung von Prinz. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, 
S.816; Gesundh.-Ing. 1897, S. 329.) 
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Sandfilterung und sog. mechanische Filterung 
zur Reinigung dos Trinkwassers. Letztere geschieht 
meistens unter Mitwirkung chemischer Fällungsmittel. (J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 854.) 


Bestehende und geplante Wasserleitungen. Wasser- 
versorgung von Landsberg à. W. (30000 Einwohner) 
mittels einer Rohrbrunnenanlage und Enteisenung des Wassers 
durch Wormser Plattenfilter. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 861.) 


Wasserversorgung von Gotha mittels Anlegung 
einer 27m hohen Staumauer. (Gesundh.-Ing. 1897, S. 357.) 


Städtische Wasserversorgung im Königreiche 
Sachsen; vom Civilingenieur Grahn. Einleitung; Topo- 
graphisches; Geschichtliches; Art der Versorgungen; Be- 
sprechung der einzelnen Städte. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 
1897, S. 646.) 


Wasserversorgung von Bayreuth; vom Baurath 
Schlee. Mehrfach erweiterte Quellwasserleitung. (J. f. 
Gasbel. u. Wastervers. 1897, S. 723.) 


Vorarbeiten für eine Grundwasser-Versorgung 
von Schweinfurt durch Civilingenieur Kullmann. (J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 771.) 


Wasserversorgung von Zürich. (J. f. Gasbel. u. 
Wasservers. 1897, S. 812.) 


Wienthal-Wasserleitung (s. 1898, S. 92), insbesondere 
die Anlegung eines 12™ hohen Erdstaudammes. (Deutsche 
Bauz. 1897, S. 531.) 


Wasserwerke von Rom; umfassende Studie mit zahl- 
reichen Darstellungen. (Bull. de la soc. d’encouragement 
1897, S. 1065.) 


Wasserversorgung von Quimper (17500 Einwohner) 
(8. 1897, S. 577); Sammelgallerien in den Einsenkungen benach- 
barter Thiler. (Nouv. ann. de la constr. 1897, S. 185.) 


Wasserwerke von Áshland. Erste Verwendung über- 
wülbter Filter in Amerika. (Eng. news 1897, II, S. 338.) 


Wasserwerk von Buenos-Ayres (s. 1897, S. 371). 
Flusswasser wird in Ablagerungsbecken geleitet, bevor es in 
das Rohrnetz gelangt. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 
1898, S. 6.) 


Bakteriologische Untersuchung der mechani- 
schen Trinkwasser-Filter in Lorain (Ver. Staaten). 
(Eng. news 1897, II, S. 281.) 


Reinigung des Wassers. Anlage der Süd Pacific- 
Eisenbahn, um Wasser von starkem Gehalt an kohlen- 
saurem Kalke, schwefelsaurem Kalk und Magnesia zu befreien. 
(Industries & Iron 1897, II, S. 558.) 


Einzelheiten. Verwerthung der Wasserkraft bei 
Wehren. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 511.) 


Alte Sperrmauer zur Aufspeicherung von Wasser im 
Harze. (Deutsche Bauz. 1897, S. 635.) 


Muchkundi-Staudamm iu Indien. Beton mit Werk- 
stein-Verblendung; Hóhe 207», obere Breite 2», untere 12 m. 
(Engineer 1897, II, S. 402.) 

Scheiben-Wassermesser von H. Meinecke. (J. f. 
Gasbel. u. Wasservers. 1897, S. 736.) " 


Verwendung von Mannesmann-Röhren für 
Wasserleitungen hat sich bewährt, sofern die Rohre 
einen inneren und äufseren Schutz gegen Rost durch heifsen 
Asphaltlack und eine dufsere Umwickelung mittels theer- 
getränkter Jute erhalten. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1897, 
S. 192.) 


Legen eines 1m weiten Wasserrohres mit mechani- 
schen Vorkehrungen besonderer Art in Baltimore. (Eng. 
record 1897, II, S. 535.) 


D Stralsenbau, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Berlin. 





Bebauungsplàne und Bauordnungen. 


Stadterweiterung von Haag und Brügge. (Deutsche 
Bauz. 1898, S. 33.) 


Hülfstabelle für Hóhenabsteckung von Straísen. 
Bestimmung der Gefällpunkte für Straen mit geringerem Ge- 
fälle als 1:200 und einem Rinnsteingefälle von 1:200. (Z. f. 
Transportw. u. StralBenbau 1898, S. 5.) 


Strafsenbau. 


Rangordnung der Pflasterarten. Granit, Asphalt 
und Holz vom Standpunkte der Reinlichkeit, des Geräusches, 
der Sicherheit der Pferde, der Billigkeit. (Nach Nouv. ann. 
de la constr. in der Z. f. Transportw. und Strafsenbau 1897, 
S. 511.) 


Verwendung von hartem und weichem Holz im 
Straßenbau. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, 8. 37.) 


,Stern-Cement-Macadam"; Strafsenbauart, die 
O. Schulz in Leipzig-Plagwitz gesetzlich geschützt sein soll 
und aus einer 15cm starken Unterschicht von magerem Cement- 
beton (1:10) und einer 8*m starken Deckschicht von Cement 
und Kleinschlag (1:1) besteht. — Nach Ansicht des Bericht- 
erstatters kann die Anordnung den Anspruch auf Neuheit nicht 
machen, sie ist aber für Stralen leichten Verkehrs (aber auch 
nur für solche) wohl zu empfehlen. (Baugewerks-Z. 1897, 
S. 1358.) 


Auf Gleisen stehende Asphaltfabrik in Gestalt 
zweier Eisenbahn - Giiterwagen, die von Ort zu Ort befördert 
werden, um auf den Bahnhöfen oder in den Städten Arbeiten 
in Gussasphalt auszuführen. (Scient. Amer. 1897, II, S. 216.) 


Besondere Radfahrwege auf Landstraßen. (Z. f. 
Transportw. u. Straßenbau 1897, S. 566.) 


Gravenhorst's Eisengleise in Landstraísen (s. 1898, 
S. 93). — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, 
S. 518.) 


Eiserne Spurbahnen in Landstrafsen, ähnlich den 
von Gravenhorst und Anderen eingeführten, wurden vom 
Landwirthschafts-Ministerium der Vereinigten Staaten empfohlen 
und sind versuchsweise gelogt. Eigenartig ist dabei eine Ver- 
laschung der Stófse, durch die gleichzeitig der Zweck verfolgt 
wird, Strafsenfuhrwerk, das aus dem Gleise gekommen ist, 
leicht und sicher wieder auf die Schienen zu führen. (Eng. 
news 1898, II, S. 260.) | i 


Strafsen - Unterhaltung. 


Hemmschuhe aus Gusseisen mit Stahleinlage zur 
Verminderung der Abnutzung. (Eng. news 1897, II, S. 228.) 


Beseitigung des Kehrichts in den Städten von 
Nordamerika; eingehender Bericht der Gesellschaft für 
öffentliche Gesundheitspflege. (Eng. news 1897, II, S. 301, 347.) 


Müllverbrennung in Berlin (s. 1897, S. 378); amt- 
licher Bericht des Magistrats. (Z. f. Transportw. u. Strafsen- 
bau 1897, S. 500.) 


Müllverbrennungsofen in Bath (s. 1897, S. 579). 
(Nouv. ann. de La constr. 1897, Taf. 50 u. 51.) 


Behandlung der Kehrichtstoffe durch Was- 
serdampf unter Druck, also in geschlossenen Kesseln. 
(Mémoires et compte rendu de la soc. des ing. civ. 1897, Juni, 
S. 767.) 


Untersuchung eines zur Ablagerung von städti- 
schem Kehricht und dergl. benutzten Grundstücks durch 
Ausbohrung des Erdreichs, chemische und bakteriologische 
Prüfung. (Z. f. Hygiene 1897, S. 243.) 
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E. Eisenbahnbau, 


bearbeitet vom diplom. Ingenieur Alfred Birk, o. 0. Professor an der 
deutschen Technischen Hochschule zu Prag. 


Trafsirung und Allgemeines. 


Betriebssicherheit und Wirthschaftlichkeit im 
Eisenbahnwesen; Vortrag des Generaldirektors Haar- 
mann. Vorschläge zur Verbesserung der technischen Eisen- 
bahn-Einrichtungen, und zwar vor Allem im Bau der Gleise. 
Haarmann empfiehlt schwereren und steiferen Oberbau, Be- 
seitigung der Schienenstölke, Schienenmaterial von hoher Ver- 
schleifBfestigkeit, Verlegung in Schotter derart, dass das 
Gleis eine wirkliche KunststrafBe darstellt, Einführung von 
Hauptuntersuchungen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 197 
bis 209.) 


Zugwiderstand der Schnellzüge in gerader 
Linie. Barbier theilt die Ergebnisse der auf der franzósi- 
schen Nordbahn durchgeführten Versuche mit. Die Züge 
wogen ausschliefslich der Lokomotive im Mittel 160* und 
verkehrten mit Geschwindigkeiten von 60 bis 115 km i, d. Stde. 
Bezeichnen R den Zugwiderstand in k& tür 1* Zuggewicht und 
V die Fahrgeschwindigkeit in km/n, so ist auf wagerechter 


Bahn AR-—1, 4-046 V بی‎ e für gewöhnliche zweiachsige 
1000 
Wagen, 


und R= 1,6 -+ 0,56 V (o) für Drehgestellwagen. Auf 


Neigungen ist RR=R+0,i, wenn i die Neigung der Bahn 
Ip mm für 1m angiebt. — Mit Abb. (Rev. génér. des chem. 
de fer 1897, I, S. 272.) — Anknüpfend hieran theilt Birk die 
Formeln von Vuillemin, Guebhard und. Dieudonné 
und von Frank mit und zieht Vergleiche. Er hält Barbier’s 
Angaben für praktisch brauchbare Mittelwerthe. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 945.) 


Der Stadtbahnentwurf des Pariser Stadtrathes 
(s. 1897, S. 373) ist bemerkenswerth durch die Wahl der 
schmalen Spurweite, die Annahme des elektrischen Betriebes 
und den Vorschlag, das Bahnnetz mit Hülfe einer Municipal- 
anleihe auszuführen, aber den Betrieb einer Gesellschaft gegen 
Zahlung einer gewissen Jahresrente zu übergeben. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 741.) 


Pariser Stadtbahn.  Geschichtlicher Rückblick; Be- 
schreibung des geplanten Bahnnetzes, das theils unter-, theils 
oberirdisch, theils in offenem Einschnitte liegt und eine Spur- 
weite von 1,30 m erhält. Die schirfsten Kriimmungen sind mit 
75 m Halbmesser, die gröfsten Steigungen mit 40%  fest- 
gesetzt. Der Betrieb soll mit elektrischer Kraft bewerkstelligt 
werden. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 494 
und 508.) 


Die Eisenbahnmarke (s. 1896, S. 534). A. Ritter 
von Löhr hält mit Berücksichtigung der bestehender Ver- 
hältnisse die Eisenbahnmarke nur zur Frankirung des Gepäcks, 
der Express-, der Klein-, Eil- und Frachtgüter im Binnen- 
verkehre der einzelnen Bahnen für möglich. Für die Ver- 
wendung in anderen Verkehren sind erst die zu machenden 
Erfahrungen abzuwarten. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 986.) 


Statistik. 


Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen 
i.J. 1896 im Vergleiche zu der i. d.J. 1895, 1894, 1893; 
von C. Thamer. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 904.) 


Die Eisenbahnen Ungarns i. J. 1895 (vgl. 1897, 
S. 190). Aus dem Berichte des Königl. ungar. Handelsministers. 
(Archiv f. Eisenbw. 1397, S. 945.) 

Statistik der algerischen und tunesischen Eisen- 
bahnen fiir 1894. (Revue génér. des chem. de fer 1897, I, 
S. 412.) 


E. Eisenbahnbau. 
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Eisenbahnen von Englisch-Indien am Ende von 
1896. Länge 30660%km; Anlagekapital 5246 Mill. M. (Archiv 
f. Eisenbw. 1897, S. 983.) 


Beschreibung einzelner Bahnstrecken. 


Wiener Stadtbahn (s. 1897, S. 60). Ausführliche Dar- 
stellung der Geschichte des Unternehmens, der gesammten An- 
lage und Ausführung. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 
1897, II, S. 210 u. 231.) 


Bostoner Untergrundbahn; von Emperger. Auszug 
aus dem zweiten Jahresberichte der Bostoner Verkehrs -Kom- 
mission. — Mit Abb. (Z.d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 629.) 


Eisenbahn - Oberbau. 


Neuere Versuche mit Oberbau-Anordnungen 
(s. 1898, S. 262). Birk bespricht Schubert's Versuche über 
den Einfluss von Schwellenquerschnitt, Schwellenabstand und 
Bettungsstoff auf die feste Lage des Gleises und der Unter- 
haltungskosten, sowie Bráuning's Untersuchungen über die 
Veränderungen in der Lage und Form des Eisenbahngestinges. 
(Z. d. Sst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 575.) 


Breitfußschiene oder Stuhlschiene? Ing. Dr, 
Viétor sucht nachzuweisen, dass ein guter Oberbau auch ohne 
Stuhlschienen, deren Anwendung er nicht für gerechtfertigt 
hält, hergestellt werden kann; es wäre vor Allem auf eine 
gute Stofsverbindung Bedacht zu nehmen. (Org. f. d. Fortschr. 
d. Eisenbw. 1897, S. 219.) 


Starker Oberbau des Querschnittes Nr. VI der 
Sächsischen Staatseisenbahnen; vom Oberfinanzrath 
L. Neumann in Dresden. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 183 u. 197.) 


Wandern von Schienen bei Eisenbahngleisen 
(s. 1897, S. 580). Mittheilungen aus den Vorträgen der Herren 
v. Engerth und Spitz. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1897, S. 155 u. 173.) 


Einfluss der Lokomotiven auf das Wandern der 
Schienen. v. Borries meint auf Grund von Erfahrungen an- 
nehmen zu dürfen, dass das Voreilen der linken Schienen vor- 
wiegend durch die Lokomotiven mit grofsen Triebrädern 
bewirkt werde und dass sich als Mittel dagegen seitlich nach- 
stellbare Triebachslager empfehlen werden. (Org. f. d. Fortschr. 
d. Eisenbw. 1897, S. 233.) 


Gleisbögen mit unendlich großem Krümmungs- 
halbmesser in den Bogenanfüngen. Civiling. Oostinjer 
weist darauf hin, dass es unter Verwendung der Lemniskate 
müglich ist, zwei Strecken mittels eines Bogens zu verbinden, 
der in den Bogenanfángen einen unendlich grofsen Krümmungs- 
halbmesser und im Scheitel einen solchen von einer bestimmten 
Länge hat. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, 
S. 178.) 


Verbindung zweier geraden Gleise gleicher 
Richtung durch zwei Bögen entgegengesetzter 
Krümmung mit dazwischen liegender Geraden; vom 
Regierungsbaumeister E. Lang. Abgekürztes Verfahren. — 
Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 235.) 


Verwendung von Weichen wit gekrümmtem 
Mutterstrang ist nach Blum in vielen Fällen vortheilhaft 
und auch ausführbar. Man kann mit den preufBischen Normal- 
weichen recht wohl Zweibogenweichen mit müfsig gekrümmtem 
Mutterstrange herstellen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 318 u. 327.) 


Weiche mit ununterbrochenem Hauptgleise für 
Abzweigung von Industriebahnen, verlegt im Bereiche 
der k. k. Staatsbahndirektion Villach. Bei einer Abzweigung 
nach rechts wird zunächst das rechte Rad der ersten Achse 
um 45mm gehoben, so dass ein sicheres Ueberheben des 
Spurkranzes über die gerade Fahrschiene gewährleistet ist. 
In dem Augenblicke, in dem die volle Erhebung des Spur- 
kranzes des rechten Rades erreicht ist, beginnt die seitlich 
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schiebende Wirkung der linken Spitzschiene, an die sich der 
Spurkranz des linken Rades presst. Auf dem dritten Gleit- 
stuhle beginnt auch hier die Erhebung, so dass 1368mm vor der 
Wurzel die Achse wieder wagerecht läuft. Das Herzstück ist 
aus Hartguss in einem Stücke gegossen. (Z. d. öst. Ing.- u. 
Arch.- Ver. 1897, S. 607.) 

Coughlin's Herzstück mit schwingender Schiene 
ohne Schienenlücke im Hauptstrange — Mit Abb, 
(Eng. news 1897, II, S. 322.) 

Drehscheiben der Lehigh-Valley-Bahn, für 
Lokomotiven von 125t; Durchmesser 19,555=. (Eng. news 1897, 
II, S. 334.) 

Drehscheibe der Toledo Foundry & Machine Co, 
mit flacher Grube. Zusammensetzung aus den gewöhnlichen 
Handelsformen des Eisens; Oberkante des Grubenschienenkreises 
nur 360» unter der Oberkante der Fahrschienen. — Mit Abb. 
(Eng. news 1897, II, S. 334.) 


Bahnhofs -Anlagen und Eisenbahn - Hochbauten. 


Haltestelle Wettinerstra[se der Dresdener Stadt- 
bahn. Stützweite der Dreigelenkbogenträger der Halle 
—= 44,1"; Breite des Gebäudes 46,6 m, Länge 106m; 6 Gleise und 
2 Bahnsteige. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1897, S. 629.) 


Umgestaltung der Dresdener Bahnhofsanlagen 
(s. 1897, S. 376). Kurze übersichtliche Darstellung der ge- 
planten Anlagen und des Standes der Bauausführungen. — 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 825.) 

Neuere französische Verschubbahnhöfe. Be- 
schreibung der Bahnhofsanlagen Coudren und Le Bourget- 
Triage. — Mit Abb. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, 11, 
S. 72, 127; auszugsweise mit Zeichn. Centralbl. d.. Bauverw. 
1897, S. 575.) 

Rechteckiger Lokomotivschuppen der London 
and South Western r. bei Strawberry Hill für 
18 Lokomotiven mit Tender. — Mit Abb. (Railway Engineer 
1897, S. 199 u. 239.) 


Nebenbahnen. 


Bauwürdigkeit von Nebenbahnen (s. 1895, S. 394); 
von Geh. Regierungsrath Launhardt. Der Gewinn, der den 
am Verkehre Betheiligten durch eine Nebenbahn erwüchst, ist 
genau gleich der Vermehrung der Betriebseinnahmen, die das 
Hauptbahnnetz dieser Nebenbahn verdankt. Diese Einnahmen- 
vermehrung und auch jener Gewinn haben für den Personen- 
verkehr nahezu den gleichen, für den Güterverkehr dagegen 
den doppelten Betrag der aus jeder dieser beiden Verkehrs- 
gattungen auf der Nebenbahn aufkommenden Betriebseinnahmen. 
Der Nutzen der Nebenbahnen ist bei gleicher Betriebseinnahme 
daher um so grölser, je mehr deren Einnahme aus dem Güter- 
verkehre diejenige aus dem Personenverkehr tibertrifft. Der 
Nutzen für 1km ist unabhängig von der Länge der Nebenbahn. 
Der Bevölkerung der Ortschaften, die an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen werden, fliefst durch Verminderung der Fracht. 
und Fahrkosten jährlich ein Gewinn zu, der im Mittel gleich 
dem 3/,fachen Betrage der Betriebseinnahme der Nebenbahn 
"ist. Nebenbahnen, auf denen die Betriebseinnahmen Lediglich 
die Betriebskosten decken, sind in Anbetracht des Gewinnes 
der Verkehrsbetheiligten und des Verkehrszuwachses der 
Hauptbahnen noch bauwürdig, selbst wenn ihre kilometrischen 
Anlagekosten etwa 100000 4 erreichen. — Mit Abb. (Centralbt. 
d. Bauverw. 1897, S. 518 und 525.) 

Wirthsohaftlichkeit beim Bau leichter Bahnen. 
Es wird die Frage der wahren und falschen Wirthschaftlich- 
keit von dem Gesichtspuukt aus besprochen, dass es sich hier- 
bei in den meisten Fällen um ein beschränktes, zur Verfügung 
stehendes Kapital handeln wird, dessen beste Ausnutzung in 
sparsamer Verwendung geboten ist. (Engineering 1897, I, S. 763.) 

Mechanischer Betrieb bei den amerikanischen 
Strafsenbahnen und allgemeine Betrachtungen; von 
E. A. Ziffer, nach dem Bericht eines von der Glasgow 
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Corporation Tramway aufgestellten Ausschusses. Die elektri- 
schen Bahnen mit Luftleitungen gewinnen die Oberhand. Be- 
merkenswerth ist die Abnahme der Seilbahnen. (Mitth. d. Ver. 
f. d. Förd. d. Lok.- u. Strafsenbw. 1897, S. 563.) 


Kreuzung der Nebenbahn Schönebeck-Blumen- 
berg mit einer schmalspurigen Kleinbahn in 
Schienenhöhe. Die Nebenbahn liegt an der Kreuzungs- 
stelle in einer Krümmung von 450m und in einer Steigung 
von 1:100, die Kleinbahn hat eine Spurweite von 60cm und 
kreuzt unter 309, hat ferner unmittelbar hinter der Kreuzung 
eine Steigung von 1:40. Neben- und Kleinbahn liegen im Ein- 
Schnitte. Hierdurch ergeben sich die näher beschriebenen be- 
merkenswerthen Anordnungen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bau- 
verwaltung 1897, S. 308.) 


Waldbahnen. Hinweis auf ihre Vortheile; Vergleichung 
der Förderkosten auf gewöhnlichen Wegen mit Hand- bezw. 
Pferdebetrieb und auf Gleisen mit Hand-, Pferde- oder Loko- 
motivbetrieb unter Zugrundelegung der durch Versuche ge- 
wonnenen Werthe. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S.828.) 


Lokal- und Strafsenbahnen in Frankreich (s. 1898, 
S.97). Ende 1896 standen 4084 km Lokalbahnen (Zunahme — 59/9) 
und 2379 km Strafsenbahnen (Zunahme — 10 9/;) im Betriebe. Das 
Erträgnis der Lokalbahnen ist ungünstig. (Mitth. des Ver. f. 
d. Förd. d. Lok.- u. Strafsenbw. 1897, S. 599.) 


Strafsenbahntechnische Ausstellung auf dem 
Bahnhofe Falkenried der Strafseneisenbahn-Gesell- 
schaft in Hamburg. Es werden besprochen: Oberbau, 
Räder- und Untergestelle, elektrische Ausrüstung von Motor- 
wagen und Centralen. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. d. Förd. 
des Lok.- u. Stralsenbw. 1897, S. 620.) — Bemerkungen hierzu 
seitens der Bergischen Stahl-Industrie, der Elektricitäts-Gesell- 
schaft Felix Singer & Co, der Aktiengesellschaft „Phönix*. 
(Ebenda S. 661.) 


Straßenbahn-Oberbau in Minneapolis und 
St. Paul. Breitfufsschienen von 40 *€/m Gewicht und 18,2 ™ 
Länge liegen in einem Betonbett und werden von Spurbändern 
in richtiger Lage gehalten. Die Stöfse werden nach Falk 
vergossen. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 246.) 


Elektrische Bahnen. 

Elektrischer Trambahn-Betrieb nach Bersier 
(s. 1898, S. 118). Eine der Schienen hat eine 12cm tiefe Rille, 
in welche ein zur Uebertragung des Stromes dienendes isolirtes 
Kabel gelegt ist; dieses zeigt von 5 zu 5" biegsame Ab- 
zweigungen, die den Strom in das Innere der an eine Gegenschiene 
sich stützenden, um eine wagerechte Achse drehbaren Ver- 
theilungskasten leiten. Unter dem Wagen liegt eine isolirte 
mit den Motoren verbundene wagerechte Stange, welche an beiden 
Enden mit gelenkigen Stücken begrenzt ist, die in die Schienen- 
rille eingreifen uud nach und nach die Gehäuse durch ihre 
Gabeln aufheben. Sobald das Gehäuse gehoben ist und eine 
Neigung von 30° überschreitet, erzeugt das Rollen einer 
Kupferkugel den Stromschluss. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. 
f. d. Fórd. d. Lok.- u. Strafsenbw. 1897, S. 630.) 


Elektrische Eisenbahn nach Spragne. Der Zug ist 
ausschliefslich aus Motorwagen zusammengesetzt; jeder Motor- 
wagen bildet ein Ganzes für sich, kann aber von jedem anderen 
Wagen aus bedient werden. (Mitth. d. Ver. f. d. Förd. d. Lok.- 
u, Strafsenbw. 1897, S. 636.) 

Elektrische Stadtbahn in Berlin von Siemens 
& Halske. Ausführliche Beschreibung der Linie, die theils 
als Hoch-, theils als Unterpflasterbahn angelegt wird. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 457, 469 u. 482.) — 
Mit Uebersichtskarte und anderen Abb. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 859, 874.) 


Aufsergewóhnliche Eisenbahn - Systeme. 
Von der Jungfraubahn (vgl.1898, S. 265). Allgemeinere 
bautechnische Mittheilungen. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, 
S. 497.) 
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Einschienenbahn von Behr (8.1898, S. 116). Beschreibung 
des Wagens, der Raum für 100 Fahrgäste mit Sitzen in 
4 Reihen enthält. Die vier Elektromotoren sind unterhalb 
der Sitze angebracht. Gewicht des Wagens 55t. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, I, S. 788, 815.) 

Mittheilungen über Pressluftbetrieb; vom Haupt- 
mann Henning. Geschichtliche Mittheilungen; Besprechung 
der Verwendungsarten; Beschreibung neuerer Bahnanlagen; 
Erörterung der Vorzüge dieses Betriebes. (Ann. f. Gew. u. 
Bauw. 1897, 1I, S. 137.) 


Eisenbahn-Betrieb. 


Schnellste Züge Europas. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 
1897, II, S. 143.) 


Sehneeschutzvorrichtungen der Paris-Lyon- 
Mittelmeer-Bahn. Es bewährten sich die etwa 2m hohen, 
sonkrechten, durch geneigte Pfosten versteiften und gleichzeitig 
erhöhten Schneewände sehr gut. — Mit Abb. (Rev. génér. d. 
chem. de fer 1897, II, S. 193.) 


Umstellen der Weichen unter dem Zuge; vom 
Eisenb. - Bau- u. Betriebsinspektor Scholkmann. Besprechung 
der in Anwendung stehenden Einrichtungen. — Mit Abb. 
(Centralbl. f. d. Bauverw. 1897, S. 533. 545.) 


Selbstthätige, elektrisch betriebene Luftdruck- 
Blockwerke. Ausführliche Beschreibung der zuerst auf der 
Pennsylvania r. seit 1884 angewandten Signaleinrichtung. — 
Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 238.) 


Einrichtung von Mastsignalen mit elektrischer 
"Auslösung der auf „Erlaubte Fahrt“ gestellten 
Signalarme durch die Züge. M. Boda hält diese Ein- 
richtung für Ausfahrtsignale für unbedingt nothwendig. Be- 
schreibung der am meisten verbreiteten Auslósevorrichtung. — 
Mit Abb. (Monatsschrift f. d. off. Baudienst 1897, S. 486.) 


Hand-Stellwerke für mittlere Stationen zur 
Sicherung der Ein- und Ausfahrten ohneelektrische 
Blockanlagen. Inspektor F. BlaZek beschreibt eine 
solche Anlage, deren Aufgabe in der sicheren Verriegelung 
aller Weichen, die in der für die Einfahrt eines Zuges geöffneten 
Fahrstrafse liegen, und in der durch ein Sichtsignal aus- 
gedrückten Anzeige besteht, dass dies überhaupt und für 
welches Gleis geschehen ist. — Mit Abb. (Org. f. d. Fortschr. 
d. Eisenbw. 1897, S. 216.) 

Beitrag zur Frage der Zugsicherung. Inspektor 
H. v. Nechay hält es für unbedingt nothwendig, dass die 
Deckung eines beim Distanzsignal angehaltenen Zuges un- 
zweifelhaft und wesentlich rascher erfolge, als dies durch die 
Schlussbremser möglich ist, und schlägt die Aufstellung zweier, 
von der Erlaubnis des diensthabenden Beamten abhängigen 
Distanzsignale vor. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- Verw. 1897, 
S. 919.) 

Statistik der Eisenbahnunfälle, insbesondere 
in Preufsen und Frankreich. An der Hand vieler 
statistischer Angaben, die kritisch beleuchtet werden, erfolgt 
der Nachweis, dass die deutschen Staatsbahnen den französischen 
Bahnen an Betriebssicherheit nicht nachstehen. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 971.) 
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Neuere deutsche Brückenbauten; von Reg.-Bau- 
meister Foerster.  Müngstener Brücke (s. 1898, S. 269); 
Strafsenbrücke über den Rhein bei Bonn (s. 1896, S. 427 (83]); 
desgl. bei Düsseldorf (s. 1897, S. 582); Eisenbahnbrücke und 
Straßßenbrücke bei Worms (s. 1898, S. 103); Entwürfe zu der 


StrafBenbrücke über die Elbe bei Harburg (s. 1898, S. 103:. — 
Mit Abb. (Stahl u. Eisen 1897, S. 752.) 


Neue bewegliche Brücken des Auslandes, ins- 
besondere der Ver. Staaten von Nordamerika; von 
Reg.-Baumeister Foerster. (1897, S. 515—554.) 


Hüángebrücken der Neuzeit (s. 1898, S. 102); von 
Mehrtens. Allgemein vergleichende Besprechung. — Mit 
Abb. u. Schaubildern. (Stahl u. Eisen 1897, S. 495.) — Ein- 
gehendere Besprechung der Herstellung der Hängebrücken- 
kabel und ihrer Anordnung und Verankerung, ferner Er- 
örterungen über den Bau der Hängebrücke über den North 
River (s. 1897, S. 383) von 914m Spannweite. — Mit Abb. 
(Daselbst, S. 868.) — Neuerungen im Plane von Morrison 
für die Ueberbrückung des North Rivers. Endenfassung 
der 4 Kabel; Verankerung der Ender der Rückhaltkabel. 
Die Drahtgliederkette Lindenthal’s. — Mit Abb. (Daselbst, 
S. 1049.) 

Lage der neuen Lorrainebrücke in Bern (s. 1897, 
S. 199. Da eine Verlegung der Bahnlinie nach dem Vor- 
schlage des Preisgerichtes nicht müglich ist, soll festgestellt 
werden, ob die neue Brücke oberhalb der Eisenbahnbrücke 
oder unterhalb (derselben auf der Schützenmatte errichtet 
werden soll. Für beide Uebergangsstellen beabsichtigt der 
Gemeinderath unter Benutzung der beim Wettbewerb er- 
worbenen Entwürfe je einen Entwurf in Stein und Eisen und je 
einen in Stein allein zur Vorlage an die Behörden vorbereiten 
zu lassen. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 154.) 


Die Errichtung einer festen Brücke über den 
kleinen Belt wird vom dänischen Minister Bardenfleth 
geplant. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 850.) 


Eine Bahnbrücke zwischen Turnseverin und 
Kladova soll zwischen der Timokbahn und dem rumänischen 
Bahnnetz auf gemeinsame Kosten des serbischen und rumänischen 
Staates erbaut werden. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 766, 821; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 176.) 


Amerikanischer Wettbewerb im europäischen 
Brückenbau. Bei einem Wettbewerbe für den eisernen 
Ueberbau einer Eisenbahnbrücke über die Yssel bei Wester- 
voort hat sich als billigstes Angebot dasjenige der „Iron- 
works“ mit rd. Zo Mill. 4 ergeben, während die Aktien- 
gesellschaft Harkort in Duisburg 2,06 Mill. 4 und die Dortmunder 
Union 2,52 Mill. Æ forderten. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, 
S. 185.) 

Neue Tunnel- und Brückenanlagen unter und 
über dem East-River und North-River in Newyork. 
— Mit Kartenskizze. (Eng. news 1897, II, S. 329, 344.) 


Aesthetik der Brückenausbildung. Als Beispiele 
geschmackvoller Ausbildung werden die beiden Brücken in 
Newyork über den Harlem-Schifffahrtskanal und über den 
Harlemfluss bei Kingsbridge Road angeführt. — Mit Schau- 
bildern. (Eng. news 1897, II, S. 226.) 


Bemessung der Lichtweite von Flussbrücken. 
Bei rechtwinkliger oder angenähert rechtwinkliger Stellung 
der Brücke zum Stromstriche kann der Stau y nach Festsetzung 
der zuzulassenden Wassergeschwindigkeit v, aus: 

2 
6 

1) ja TE 
berechnet werden, wobei Q die Hochwassermenge, / die Fliche 
des zugehörigen ungestauten Querschnitts, b dessen obere 
Breite und g die Beschleunigung der Schwere bedeuten. Die 
erforderliche Brückenlichtweite B in der Höhe des ungestauten 
Wasserspiegels bestimmt sich aus: 


2 (RY 
2) Q=p (23:60) U5 


worin F der unter dem ungestauten Wasserspiegel befindliche 
Lichtquerschnitt der Brücke und p ein Beiwerth ist, der von 
der Form und den Mafsverhältnissen der Brücke und des 
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Hochwasserquerschnitts abhängt. Statt der Gleichungen 1 
und 2 wird vorgeschlagen, angenähert zu schreiben: 


3) y=3: — H- 


4) Q=p(F+ 43 By) 03. 

Bei richtiger Bemessung der Brückenlichtweiten muss die 
Summe der durch die einzelnen Oeffnungen abfliefsenden Hoch- 
wassertheile die Gesammthochwassermenge ergeben. (Deutsche 
Bauz 1897, S. 599.) 


Gründung der Widerlager und Pfeiler der 
Brücke Alexander III. in Paris (s. 1898, S. 269). — Mit 
Abb. des Senkkastens und Schaubildern der Baustelle. (Engi- 
neering 1897, II, S. 788.) 


Gründung der neuen East River-Brücke (s. 1898, 
S.99). (Eng. record 1897, II, S. 491.) 


Vorrichtungen zur Untersuchung der Festigkeit 
des Baugrundes. Aufser der bereits erwähnten Vorrichtung 
von Rud. Mayer in Wien (s. 1897, S. 380) wird noch ein von 
demselben in Vorschlag gebrachtes, einfacher zu handhabendes 
Werkzeug beschrieben, das „Fundamentprüfer* benannt wird 
und eine Art Federwaage bildet (s. 1898, S. 99). Es besteht 
aus einem eisernen Stabe, dessen unteres Ende in einen Press- 
stempel von 1 bis 5 acm endigt, während der obere Theil 
einen mit 2 Handgriffen in Verbindung gesetzten Federkraft- 
messer von 258 Tragfähigkeit mit nach aufsen sichtbarem 
Zeiger enthält. Bei der Benutzung wird der Stab mittels der 
Handgriffe senkrecht gegen den zu untersuchenden Boden 
gepresst und der hierbei ausgeübte Druck an der Theilung 
des Kraftmessers abgelesen. Danach bestimmt man den 
Druck für die Flächeneinheit. Auch diese Vorrichtung ist 
patentamtlich geschützt und kostet 80 bis 90 A. während die 
größsere Vorrichtung etwa 500 XK kostet. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 427, 452.) 


Wie viel Zeit soll auf das Ausschleusen aus 
höherem Luftdruck verwandt werden? L.Brennecke 
bespricht die Studien dreier Aerzte in Wien, der Herren 
Dr. Heller, W. Meyer und H. v. Schrötter, in dieser 
Frage, die auf je 0,12? Druckverminderung Z Minuten Zeit 
verlangen, also für einen Ueberdruck von 2at 40 Minuten, 
einen solchen von 33t 1 Stunde usw. Jedeufalls kann auch 
bei niedrigem Ueberdruck ein zu schnelles Ausschleusen 
schädlich wirken und sogar den Tod herbeiführen, woher zur 
Vermeidung zu langer Unterbre@hungen im Betriebe doppelto 
Schleusenvorrichtungen und Krankenschleusen empfohlen 
werden. (Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 576.) 


Hölzerne Brücken. 


Holzbrücke von Wagga-Wagga über den 
Murrumbidgee-Fluss in Australien. Strafsenbrücke 
von 197 m Gesammtlänge und 7,” Lichter Breite, mit ein- 
seitig ausgekragtem, 1,35™ breitem Fufswege. Die drei den 
Fluss überbrückenden Hauptöffnungen haben je zwei auf 
eisernen Pfeilern ruhende Fachwerktrüger aus Hartholz von 
33,6 m Stützweite mit eisernen Zugstangen. Die über und 
unter der Fahrbahn liegende Windverstrebung besteht aus 
Querhölzern und sich kreuzenden Zugstangen. An die drei 
Hauptöffnungen schliefst sich am rechten Ufer eine Art 
Viadukt von 96 m Gesammtlänge aus 9 je 10,7 m weiten 
Oeffnungen an, die mit Holzbalken auf hölzernen Pfeilern über- 
brückt sind. — Mit einer Tafel. (Génie civil 1897, Bd. 32, S. 7.) 


Kragtragerbriicke aus Holzim Tennesseegebirge, 
— Mit Schaubild. (Eng. news 1897, II, S. 425.) 

Hölzerne Fahrbahnanordnungen für Eisenbahn- 
brücken. Hölzerne und eiserne Brücken werden berück- 
sichtigt. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 302.) 


Steinerne Brücken. 
Entwurf für eine gewölbte Strafsenbrücke über 
den Rhein bei Worms; nach Mittheilungen der Verfasser 
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Kreisbauinspektor Krone in Anklam und Architekt Bodo 
Ebhardt in Berlin. Da dieser Entwurf nicht in allen 
Theilen planmälkig vollendet war, konnte er nicht in den 
ausgeschriebenen Wettbewerb (s. 1898, S. 103) einbezogen 
werden, erregte aber allgemeine Aufmerksamkeit und wird 
als fruchtbringende Anregung ausführlich verüffentlicht. — 
Mit Abb. u. 3 Tafeln. (Allg. Bauz. 1898, S. 19.) 


Cementbogenbrücken mit Gelenkquader von der 
Fabrik Saxonia (Heinr. Laas Sóhne in Glöthe bei Fórder- 
stedt) befanden sich ausgestellt auf der Sächsisch-Thüringischen 
Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 480.) 


Steinbrücken der Pennsylvania r. über Straísen 
der Stadt Elisabeth (N.J.). — Mit Schaubildern. (Eng. 
news 1897, II, S. 370.) 


Neue Brücke über den Main bei Sommerhausen. 
Gewülbte Strafsenbrücke mit 5 Oeffnungen, von denen die drei 
mittleren Bögen je 36,0 », die beiden seitlichen je 23,0 m Spann- 
weite haben. Entwässerung der Gewölbe durch die Scheitel. 
Fahrbahnbreite 4,5 m, Breite der Fulswege je 0,5 m. — Mit 
Abb. u. Schaubildern. (Süddeutsche Bauz. 1897, S. 407.) 


Eiserne Brücken. 


Neue Rheinbrücke bei Kehl (s. 1898, S. 100). Er- 
öffnung am 24. November 1897. Gesammtkosten 1760000 A. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 908, 953.) 


Viadukt der elektrischen Stadtbahn in Berlin 
von Siemens & Halske. — Mit Schaubild u. Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1897, S. 482; Deutsche Bauz. 1897, S. 642.) 


Neue Theifsbrücke bei Tokaj, von Ing. Rob. 
v. Totth. Straßenbrücke von 6, m lichter Gesammtbreite, 
wovon 5m auf die Fahrbahn und je 0,755 m auf die Fufswege 
kommen. Die Brücke macht ihrer Gestalt nach den Eindruck 
einer Hängebrücke, besteht aber aus zwei Kragträgern und 
einem 30,4" langen, in der mittleren Oeffnung eingehängten, 
aus Parallelträgern gebildeten Mittelstücke.. Die beiden 
Seitenöffnungen haben je 52m, die mittlere Oeffnung 108 m 
Stützweite. Die Kragtrüger haben eine Lünge von 90 und 
bestehen aus 3 Gurtungen, von denen die beiden unteren 
geradlinig sind, die obere kettenförmig gebildet ist und durch 
Hängestangen mit dem von den beiden unteren Gurtungen 
gebildeten Fachwerkträger verbunden wird. Beim Entwurfe 
des Stabzuges wurde eine im Centralbl. d. Bauverw. an- 
gegebene Linienskizze für die Weserbrücke bei Bremen mit 
einigen Abänderungen benutzt; die konstruktive Durchbildung 
ist jedoch selbständig ausgeführt. Als Gegengewicht gegen 
die im Mittelfelde auftretenden Belastungen wurden in den 
Endfachen der Kragträgerarme je 81t Gusseisengewichte an- 
gebracht. Die Pfeilergründung erfolgte mittels Senkkaston. 
Die in demselben StralBenzuge befindlichen Fluthbrücken 
haben Längen von 33m (Görbebrücke) bezw. 100 m 
(Aranyosbrücke) und sind mit einem bezw. drei Halb- 
parabelträgern überbrückt. — Mit Schaubild, einer Tafel und 
Abb. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 593.) 


Neubau der Seine-Brücken auf der Strecke 
Paris-Hávre (s. 1898, S. 101). Vom März 1892 bis Juli 1896 
wurden umgebaut: die Viadukte von Manoir (Gesammtlänge 
227m mit eisernem Ueberbau), Oissel (Gesammtlänge 202 m 
mit eisernem Ueberbau) Tourville (Gesammtlünge 204 m 
mit eisernem Ueberbau), Maisons über den breiten Seinearm 
(Steinbrücke von 195» Gesammtlánge) Maisons über den 
kleinen Seinearm (Steinbrücke von 72,5» Gesammtlünge) und 
von Bezons über don breiten Seinearm (eiserner Ucberbau 
von 194 m Gesammtlinge). Ausführliche Beschreibung der 
Gründung und des Umbaues der beiden Viadukte von Maisons. 
Die mit eisernem Ueberbau versehenen Brücken haben sümmt- 
lich Fachwerkträger mit geraden Gurtungen erhalten. Bis 
auf die Brücke von Bezons, deren Träger auf die alten, zum 
Theil gemauerten Pfeiler hintibergeschoben wurden, sind die 
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neuen Brücken in einer Entfernung von 20m von Achse zu 
Achse seitlich von den alten errichtet. — Mit Abb. (Génie 
civil 1897, Bd. 32, S. 161.) 


Gerüstpfeiler-Viadukt der Sächsischen Staats- 
bahn in der Linie Saupersdorf-Wildhaus. Eingleisige, 
in einer Krümmung von 125 m Halbmesser und in einer 
Steigung von 1:40 liegende Eisenbahnbrücke mit 2 Gerüst- 
pfeilern von rd. 10m Länge und 3 Oeffnungen von je rd. 20m 
Spannweite, die mit Parallelfachwerktrügern überbrückt sind. 
Gesammtkosten 50000 4. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 617.) 


Vietoriabrücke über den Brisbane in Brisbane 
(Queensland) (s. 1898, S. 268). — Mit Schaubildern. (Eng. 
news 1897, II, S. 226.) 


Entwurf für die St. Lorenz-Brücke bei Quebec. 
Auslegerträger mit einer mittleren Oeffnung von 439 und 
beiderseitigen Fluthöffnungen von 171 und 98m Spannweite. 
— Mit Skizze. (Eng. news 1897, II, S. 255.) 


Viectoria-Jubiläumsbrücke über den St. Lorenz 
bei Montreal (s. 1898, S. 101). — Mit Schaubild. (Engineer 
1897, II, S. 328.) 


Neue Brücke „Faidherbe“ zu St. Louis (Senegal). 
Ersatz einer Schiffbrücke, die seit 1865 St. Louis mit dem 
Festlande verband. Strafsenbrücke von 7 m Lichtweite mit 
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einem Eisenbahngleise von 1 m Spurweite und seitlich aus- 
gekragten Fulswegen von je 1.6m Lichtweite. Länge zwischen 
den Widerlagern 506 =; 7 mit Halbparabelträgern überbrückte 
Oeffnungen, von denen die erste 43, die als Drehbrücke mit 
einem Mittelpfeiler ausgebildete zweite zusammen 73m, dann 
4 Oeffnungen je 78» und 1 Oeffnung 79» messen. Pfeiler 
und Widerlager aus Beton mit Steinverblendung; die Pfeiler 
haben 9m Breite und 32m Stärke. — Mit Schaubildern und 
Abb. (Genie civil 1897, Bd. 31, S. 401.) 


Zweigleisige Brücke für eine elektrische Bahn 
der St. Louis-Vororteisenbahn zu Egdebrook (Mo.). 
Gesammtlänge 274 m; 17 von vollwandigen Trägern über- 
spannte Oeffnungen von 9,1, 13,6 und 10,9» Spannweite; zwei 
mit Fachwerktrügern überbrückte Oeffnungen von je 41,7, 
von denen die eine eine oben liegende, die andere eine unten 
liegende Fahrbahn besitzt. — Mit Abb. u. 1 Tafel. (Eng. 
news 1897, II, S. 404.) 


Eisenbahn-Blechträger-Brücken mit Zapfen- 
lagern. — Mit Abb. (Eng. record 1898, I, S. 5.) 

Kornhausbrücke zu Bern (8.1897, S. 583). — Mit einer 
Tafel. (Eng. news 1897, II, S. 386.) 

Thalbrücke bei Müngsten, Kaiser Wilhelm- 
Brücke (s. 1898, S. 269); von A. Rieppel. Ausführliche Be- 
sprechung der Vorgeschichte der zur Ausführung gekommenen 







Fig. 1. Die Thalbrücke bei Müngsten. 


Bogenbriücke (s. Fig. 1), Begründung der gewählten Anordnung, 
Erläuterung der Festigkeitsberechnung, der Einzelheiten des 
Entwurfes, der Bearbeitung der Eisentheile und des Bau- 
vorganges. — Mit zahlreichen Abbildungen. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 1321, 1373.) — Zur jederzeitigen Be- 
sichtigung der einzelnen Theile der Brücke und des Anstrichs 
sind 4 Besichtigungswagen, nämlich einer für den Bogen, zwei 


für die &ufBere und einer für die innere Besichtigung der. 


Gerüstbrücken hergestellt, wührend für die Pfeiler Steigleitern 
und Treppen angeordnet sind. — Mit Abb. (Ebenda, S. 1421.) 
— Kurze Geschichte des Baues. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, 8. 810.) — Mit Skizze. (Eng. record 1897, II, S. 70.) 

Neue Bogenbrücken. Durch die Vollendung 
der linksufrigen Stromöffnung der festen Rheinbrücke bei 
Düsseldorf (8.1897, 8. 582) (182,5 m Stützweite) und durch 
diejenige des Mittelbogens der Rheinbrücke bei Bonn (s. 1896, 
S. 427 (83]) (187,2? Stützweite) ist die seither gröfste Bogen- 
brücke bei Müngsten (168m Stützweite) noch überholt. 
(Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 811: Schweiz. Bauz. 
1897, Bd. 30, S. 123; Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 547.) 

Leobener Murbrücke im Zuge der Italiener 
Reichsstralse; von L. Walbaum. Die alte Holzbrücko 
von 642 Gesammtlänge mit 6 Feldern verschiedener Weite 
bedurfte der Erneuerung und ist durch eine eiserne Brücke 


ersetzt worden. Es lagen drei Entwürfe vor: 1) Fachwerk- 
Parallelträger, die in der Mitte durch einen Pfeiler gestützt 
werden sollten, Kosten rd. 187 000.4; 2) nach Monier-Bau- 
weise gewölbte Brücke mit 3 Oeffnungen von 18,2, 19,6 und 
182 Spannweite, Kosten 183 300 Æ; 3) Fachwerkbogenträger 
von 60m Stützweite mit Zugband in Hóhe der Fahrbahntafel, 
die aus Zorés-Eisen gebildet ist und ein Holzpflaster auf 
Betonunterlage aufnimmt; die alte Fahrbahnbreite von 5,7™ 
wurde beibehalten, dagegen wurden noch beiderseitige Fufs- 
wege von je 2,1 = Breite angeordnet; Kosten 163000 #. Der 
dritte Entwurf wurde ausgeführt. Da die Steigung der Fahr- 
bahn vom rechten nach dem linken Ufer 10%, beträgt, musste 
das eine Ende der auf der alten Holzbrücke wagerecht zu- 
sammengebauten neuen Brücke nach ihrer Vollendung in die 
endgültige Lage gesenkt werden. Ausführliche Beschreibung. 
— Mit Abb. und Tafeln. (Allg. Bauz. 1897, S. 136.) 


Bau der Schwurplatzbrücke in Budapest (s. 1898, 
S. 102). Als Uebernahmepreise für die Lieferung der Eisen- 
bauten wurden angeboten: 1) von der Maschinenfabrik 
der kgl. ungarischen Staatsbahnen 5749000 A, 2) von 
der Schlick’schen Eisengiefserei-Aktiengesellschaft 
5812000 4, 3) von der Resiczaer Maschinenfabrik der 
österreichisch -ungarischen Staatseisenbahn - Ge- 
sellschaft 6472000.4. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 168.) 
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Neue Bogenbrücke unterhalb des Niagarafalles 
an Stelle der alten Röbling’schen Hängebrücke 
(8.1898, S.102). Die Brücke ist dem Verkehr übergeben. Es 
wird bezüglich der Bauarbeiten auf die Veröffentlichungen 
der Railway and Engineering Review 1897, Nr. 40 hingewiesen. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 592.) 


Modell eines bogenfürmigen Trügers, bei dem 
aufser den Pfosten alle Theile auf Zug beansprucht 
sind. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 556.) 


Hängebrücke über den Hudson zwischen New- 
york, Jersey und Hoboken (vgl. 1898, S. 269). (Z. d. 
Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 885, 1056; Z. f. Trans- 
portw. u. StrafBenb. 1897, S. 495, 515.) 


Entwurf zu einer Strafsen-Hüngebrücke über 
den Ohio zu Bellaire. Spannweite der Hauptöffnung 
259m, der beiden Nebenóffnungen je 97,5». Die mit Fach- 
werkträgern versteifte Fahrbahn liegt rd. 29 m über N.-W. 
Ein für dieselbe Brücke ausgearbeiteter Entwurf für Krag- 
träger hat, bei gleicher Höhenlage der Fahrbahn, 251,4 für 
die mittlere Oeffnung und je rd. 122m für die beiden Seiten- 
öffnungen. — Mit Abb. (Eng. record 1897, II, S. 555.) 


‘Schmiedebrücke, eiserne Strafsen-Klappbriicke 
in Königsberg i. Pr.; von Richter. Zweiflüglige Klapp- 
brücke von 24,1m Spannweite. Eigengewicht jeder Klappe 
ausschliefslich des Gegengewichtes 78*, einschliefslich des- 
selben 208. Bauhöhe in der Mitte der Brücke 0,555, an den 
Drehachsen 1,64m. Haupttriger vollwandig; Obergurt grad- 
linig, Untergurt parabolisch gekrümmt. Das Oeffnen und 
Schliefsen der Klappen kann sowohl mit Druckwasser als 
auch von Hand bewirkt werden. Zur Erzeugung des ersteren 
dienen ein Gasmotor und ein Elektromotor von je 8 Pferde- 
stärken, welche abwechselnd eine dreistiefelige Pumpe treiben, 
die das Wasser aus einem Behälter in den Kraftsammler 
drückt... Ausführliche Beschreibung. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 
1897, S. 515.) 


Eisenbahn-Hubbrücke über den Chicago zu 
Chicago (vgl. 1897, S. 585), „Rolling bascule bridge“ genannt. 
Zwei an den Widerlagern mit Kreissegmenten versehene 
Bogenhälften werden auf diesen rollend in die Höhe gehoben. 
Lichte Spannweite rd. 35m. — Mit Schaubildern. (Engineer 
1897, II, S. 516.) 


Hubbrücke über den Murray bei Swanhill. Eine 
Holzfachwerkbrücke, deren Mittelöffnung von 17,5m Spannweite 
aus einer mit Holz abgedeckten eisernen Fahrbahntafel besteht» 
die an 4 auf cylindrischen gusseisernen Pfeilern aufruhenden 
Fachwerkpfosten durch Gegengewichte ausbalancirt ist und 
etwa 10» in die Höhe gewunden werden kann, um den Schiffen 
die Durchfahrt zu ermöglichen. — Mit Schaubildern. (Engineer 
1897, II, S. 497, 500, 506.) 

Klappbrücke in der Huron-StrafsezuMilwaukee 
(s. 1898, S. 102); von Reg.-Baumeister Foerster. — Mit Abb. 
(Z. f. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1360.) 


Schiebebrücke über den Dee-Fluss bei Queens- 
ferry (s. 1898, S. 102). (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, 
S. 515) 


Drehbrücken über den Entwásserungskanal von 
Chicago. Der Kanal wird von 5 Drehbrücken gleicher An- 
ordnung überbrückt. Alle sind zweiarmig mit mittlerem Dreh- 
pfeiler. Allgemeines und Darstellung von Einzelheiten der 
Hebe- und Verriegelungsvorrichtungen, des Ueberbaues und 
der Lieferungsbedingungen. — Mit Abb. (Eng. record 1897, 
II, S. 878, 469 und 1898, I, S. 71; Eng. news 1897, II, S. 363) 


Entwerfen von Drehbrücken; Auszug aus dem 
Werke von Ch. H. Wright. (Eng. record 1897, II, S. 512 u. 
1898, I, S. 6, 51.) 

Wettbewerb um den Entwurf für eine feste 
Strafsenbrücke über die Süderelbe bei Harburg 
(s. 1898, S. 103) (Fortsetzung); von W. O. Luck. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 1385, 1410, 1439.) 


| Ersatz der Brücke Nr. 69 der Pennsylvania r. bei 
der Girard Avenue in Piladelphia; von J. W. 
Wagner. Die Mittelöffnung, eine zweiachsige Fachwerk- 
brücke von 72m Spannweite mit oben liegender Fahrbahn, 
wurde durch eine ähnliche ersetzt, indem man zunächst die 
alte Brücke auf ein seitlich fertiggestelltes Gerüst schob, 
worauf die auf der anderen Seite bereit liegende neue 
Brücke eingerückt wurde. Zwischen den Nachmittagszügen 
von 2 Uhr 56 bis 3 Uhr 41 Min. erfolgte die Verschiebung bei 
starkem Gegenwinde. — Mit Schaubildern. (Eng. news 1897, II, 
S. 258; Génie civil 1897, Bd. 32, S. 50.) 


Beschädigungen des Widerlagers einer schiefen 
eisernen Eisenbahnbrücke über die Wannseebahn 
Berlin-Potsdam. Durch die Schubkräfte der auf der 
Brücke stets zu bremsenden Züge und durch Spannungen, die 
durch Wärmeschwankungen hervorgebracht sein können, hatten 
sich an dem einen Widerlager vollständige Schalen Mauer- 
werk vom Widerlager abgelöst, welche auf die Wannsee-Bahn 
herabzustürzen drohten. Nach Abstützung der Träger wurde, 
ohne den Betrieb beider Bahnen zu stören, das abgesprengte 
Mauerwerk entfernt, eine Verzahnung in das hintere Mauer- 
werk eingestemmt und dann der entsprechende Theil mit 
Rathenowern Klinkern in reinem Cementmörtel wieder her- 
gestellt. Ferner wurde das Auflager so abgerundet, dass ein 
erneutes Absplittern nicht wieder möglich ist. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 590.) 


Einsturz einer französischen Militärbrücke über 
den Adour bei Tarbes (s. 1898, S. 270). — Mit Schaubildern. 
(Stahl u. Eisen 1897, S. 810.) 


Einsturz des westlichen Widerlagers der 
Washington Station-Brücke in Pottsville. Das 
Widerlager war in Höhe von 2,13m auf eine 7,62™ hohe alte 
Stützmauer gestellt, die der gröfseren Belastung nicht wider- 
stehen konnte und, das Ende des Trägers mit sich reifsend, 
zusammenstürzte. — Mit Schaubildern (Eng. news 1897, II, 
S. 252.) 


Einsturz der Munshai-Brücke in der Cooch 
Behar-Staatsbahn durch das Erdbeben im Juni 1897. — 
Mit Schaubild. (Eng. news 1897, II, S. 290.) 


Verstärkung der Brückentafeln der Eisenbahn 
Smyrna-Cassaba-Alacheir. Wegen der schwereren 
Maschinen mussten die Brücken verstärkt werden. Bei den 
kleineren Brücken bis zu 9,15 » geschah dies durch Einziehen 
eines dritten Trägers, der mitten zwischen den Schienen der 
eingleisigen Brücken angeordnet wurde. — Mit Abb. (Nouv. 
ann. de la constr. 1897, S. 183.) 


Belastungsprobe der Erlenbachbriicke bei 
Biberach-Zell bis zum Bruche. Die 1866 erbaute, neuer- 
dings durch eine neue ersetzte Brücke der Schwarzwaldbahn 
hatte 19,8 Stützweite und 19,95 m Trägerlänge. Die 1,5; m hohen 
Gitterträger hatten parallele Gurtungen von gleichbleibendem 
Querschnitt, vierfaches Fachwerk und 1,3m von einander ent- 


‚fernte Pfosten, an denen die 3m langen Querträger angenietet 


waren. Diese trugen 2 durchlaufende, in einer Entfernung von 
1,5™ von einander liegende Lüngstrüger. Die Belastung wurde 
auf die Längsträger so aufgebracht, dass zwei benachbarte 
Querträger gleich stark belastet wurden. Vom 19. bis 21. Okt. 
wurde die Belastung stetig erhöht. Bei doppelter Normal- 
belastung zeigten sich Ausbiegungen der gedrückten Flacheisen 
am linken Trügerende. Um 1 Uhr 20 Min. brach die Brücke 
in Folge der Abscheerung der Anschlussniete der am meisten 
beanspruchten Zugstreben zusammen. Die Belastung war an- 
genähert die im Voraus berechnete. Geleitet wurde der gut 
vorbereitete und durchgeführte Versuch vom Regierungs-Bau- 
meister Hauger in Karlsruhe. CG. f. Transportw. u. Strafsenb. 
1897, S. 532; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 139.) 


Eiserne Kanalbrücken; von L. Lefort. Die Her- 
stellung einer dichten Verbindung der Brückenenden mit den 
Steinwiderlagern wird durch die Längenäuderung der Träger 
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in. Folge der Wärmeschwankungen erschwert. Die beiden 
üblichen Dichtungen mittels Werg und mittels Kautschuk 
werden an den Anordnungen an der Ueberführung des Oise- 
Aisne-Kanals tiber die Oise erläutert. — Mit Abb. (Nouv. 
ann. de la constr. 1897, S. 162.) 


Brückenträger mit Bogenfüllungen (pont à 
arcades) nach Viérendéel. Die auf der Brüsseler Aus- 
stellung 1897 ausgestellt und einer Bruchbelastung ausgesetzt 
gewesenen „Träger Vierenddel“ bestehen (s. Fig. 2) aus zwei 
durch Querversteifungen verbundenen Hauptträgern mit kasten- 
förmigen Gurtquerschnitten. Statt der sonst üblichen Füllungs- 





glieder enthält der Träger nur Pfosten, die sich bogenförnig 
oben und unten an die Gurtungen anschliefsen. Die Berech- 
nungsweise und die Belastungsversuche, die günstig aus- 
gefallen sind, werden mitgetheilt. (Génie civil 1897, Bd. 32 
S. 148. Die Belastungsversuche werden kurz besprochen. 
(Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 480.) 


Fester Brückenbelag für Blechträger-Eisen- 
bahnbrücken. Nebeneinander liegende I -Träger sind mit 
ihren Enden konsolenartig an die untere Gurtung der Haupt- 
träger angeschlossen; ihre Unterkante liegt in gleicher Höhe 
mit der Unterkante der Hauptträger; die Schienen sind unmittel- 
bar auf ihnen befestigt. — Mit Abb. (Eng. record 1898, I, S. 50.) 


Anstrich der Ohio-Brücke zwischen Louisville 
und Jeffersonville. Nachträglich wurde der Anstrich 
mittels Hángegerüste ausgeführt. Ausführliche Kostenangaben. 
(Eng. record 1897, II, S. 450.) 


Anstreichen einer Brücke mittels Druckluft- 
spritze. (Eng. record 1897, II, S. 510.) 


Verhinderung des Rostens der beweglichen 
Brückenauflager. Von S. P. Baird wird der Vorschlag 
gemacht, die Rollen der beweglichen Auflager mit einem mit 
Oel gefüllten eisernen Kasten zu umgeben, der aufserdem ab- 
gedeckt ist, um die durch das Rosten bewirkte Unbeweglich- 
keit zu verhindern. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 297.) 

Ponton-Landungsbrücke im Hafen zu Glasgow. 
Der Ponton ist mit der Kaimauer dureh einen in Gelenken 
ruhenden Holzsteg verbunden, sodass bei Ebbe und Fluth ein 
Senken und Heben stattfinden kann. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 759.) 


Fähren. 
Dampffähre zwischen Warnemünde und Gjedser 
wird geplant. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 1056.) 
Fliegende Dampfführe für den Itchen mit Hub- 
stegen an beiden Enden zum Landen. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 647; Rev. techn. 1897, S. 563.) 


Tunnelbau. 
Neuer Untergrundbahn -Entwurf für Berlin für 
den Schnellverkehr zwischen dem Norden und Süden der 


Stadt. Der Plan wurde von der „Gesellschaft für den Bau von 
Untergrundbahnen“ dem Berliner Magistrate vorgelegt. Vom 
Platze vor der Gericht-, Hoch- und Neuen Hochstrafse beginnend, 
soll die Bahn die letztere durchziehen, in die Liesen- und bald 
darauf in die Chausseestrafse und dann in die Friedrichstrafse 
einbiegen. Hier lenkt sie aus der bisher eingehaltenen hohen ° 
Lage in die Uferstrafse am Schiffbauerdamm ab, fällt unter 
Kreuzung der Panke bis unter das Spreebett und ersteigt auf 
dem linken Spreeufer unter dem freien Platze südlich vom 
Stadtbahnhofe Friedrichstrafke allmählich wieder die hohe 
Lage, um dann in die bei der Friedrichstraße angeordnete 
Station einzulaufen. Hinter dieser liegt die Bahn bis zum 
Belleallianceplatz unter der Friedrichstrafse. Nach Kreuzung 
des Schifffahrtskanals wird die Bahn unterhalb des Blücher- 
platzes und der Bellealliancestrafse bis zu ihrer Endstation 
„Hagelsbergerstrafke“ weitergeführt. Die Anlagekosten sind auf 
25 Mill. 4 veranschlagt. (Z.d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 598.) 


Entwurf für den Bau der Tunnelstrecke der 
Jungfraubahn; Preisarbeit von Prof. Franz Kreuter in 
München. Der Tunnel erhält als Hauptabmessungen 4,7 Weite 
und 4,2= Höhe. Unter ihm wird ein 4Mittelgang^ von recht- 
eckigem Querschnitte mit 2 Tiefe und 1,5*» Breite angebracht, 
in dem sämmtliche Hauptleitungen für Licht, Kraft, Fern- 
sprecher usw. untergebracht werden sollen und in dem die 
Wärter, ungehindert vom Verkehre, zu jeder Zeit die Strecke 
begehen und den hohl über ihnen liegenden Oberbau beauf- 
sichtigen und in Stand halten können. An den Haltestellen 
soll der Tunnel bei einer Lichthóhe von 6,85™ auf 8m ver- 
breitert werden, was auch für den Mittelgang eine entsprechende 
Verbreiterung zur Folge haben wird. Die Herstellung des 
Tunnels ist in der Weise gedacht, dass ein Sohlenstollen mit 
der entsprechenden Neigung als Richtstollen vorausgeht; dann 
folgt die Aufschlitzung in Stollenbreite bis zur Decke, hierauf 
die Vollendung der Kappe durch Ausweitung nach beiden 
Seiten und schliefslich der Ausbruch der Seitenstrossen oder 
Widerlager. Als zweifelhaft wird die Möglichkeit eines 
Angriffes von Zwischenpunkten aus mittels Stollen oder 
Schächte angesehen. Dagegen sollen so häufig wie möglich 
Querschläge ins Freie geführt werden, um das Abraumgut ab- 
zustürzen. Ganz zuletzt erfolgt die Aushebung des Mittel- 
ganges, der hinter der eigentlichen Förderstrecke für den 


. Tunnel herschreitet. Als Triebkraft für sämmtliche Maschinen 


wird die Elektricitit dienen. Der Schacht wird erst in Angriff 
genommen, nachdem der 'Tunnelausbruch vollendet ist. Es 
wird auf einen Tagesfortschritt von 2,5 bis 312 gerechnet. -- 
Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 181, 193, 
213; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1469.) 


Simplon-Durchstich (s. 1898, S. 105). Verhandlungen 
wegen der Geldzuschüsse der betheiligten Staaten und der 
Vorschüsse durch eine Gruppe von Banken. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 809, 821, 851.) 

Untergrundbahn in Paris am linken Seine-Ufer 
— Mit Abb. der Tunnelquerschnitte. (Rev. techn. 1897, S. 515.) 


Neue: Untergrundbahnen in London sollen die 
Viertel im Westen von London mit dem Mittelpunkte der Stadt 
verbinden. Länge 3,2km; 5 Stationen; zwei parallele Róhren- 
tunnel von kreisfürmigem Querschnitte mit je einem Gleise 
wie bei der City and South London r.; Durchmesser 3,48”, an 
den Zwischenstationen auf 6,18 = erweitert. Elektrischer Betrieb; 
2 Jahre Bauzeit; Baukosten 12000000 Æ. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 729; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 99.) 

Gravehals-Tunnel der Gebirgsbahn Voss- 
Tangevand in Norwegen (s. 1898, S. 105); kurzer Bericht 
(Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1897, S. 491.) 

Tunnel unter dem Pikes Peak (s. 1897, S. 70). 32km 
Länge; geschätzte Bauzeit 7 Jahre. (Z. f. Transportw. u. 
Strafgenb. 1897, S. 427.) 

Untergrundbahn zu Boston (s. 1898, S. 272). Zweiter 
Jahresbericht der Boston Transit-Commission. — Mit Abb. und 
Schaubildern. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 629.) 
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Tunnellüftung nach Saccardo (s. 1898, S. 272). Die 
Lüftung soll auch beim Simplon-Tunnel Verwendung finden. 
(Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 121.) 


Die Anwendung der Eloktricität beim Bau des 
Simplontunnels wird eine bedeutende Verbilligung und 
Beschleunigung der Herstellung zur Folge haben. Während 
beim Mont Cenis- Tunnel 1km 4, Mill. X und 1 Jahr Arbeit 
kostete, wird beim Simplon- Tunnel 1*m nur 2,4 Mill. 4 und 
l4, Jahr Arbeit kosten, also 2 mal billiger und 4 mal schneller 
hergestellt werden. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, 
S. 911; Z. f. Transportw. u. Straf&enb. 1897, S. 595.) 


G. Hydrologie, Meliorationen, Fluss- und Kanalbau, 
Binnenschifffahrt, 


bearbeitet vom Professor M. Móller an der Technischen Hochschule 
zu Braunschweig. 





Hydrologie. 


Das Sommerhochwasser vom Juli bis August 
1897 im Oderstromgebiete; von Dr. K. Fischer. (Z. f. 
Bauw. 1898, S. 306.) 


Die Hochwassermengen der Nordseite des 
Riesen- und Isergebirges 29/831. Juli 1897. Die Hoch- 
wassermenge der Bober bei Oberleschen wird zu 1846 cbm 
ermittelt. Das Abflussgebiet beträgt dort 2057 akm, so dass 
auf 1akm 0 صدہ‎ Hochwassermenge sich berechnen. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 210.) 


Zur Wasserstands-Vorhersage; vom Bauamtsassessor 
Heubach. Das Zusammentreten der Hochwasserwellen von 
Neben- und Hauptfluss wird besprochen. (Deutsche Bauz. 1898, 
S. 48 u. 56.) 


Studien zur Wasserstands-Vorhersage; von 
W. Kleiber. (Z. f. Gewässerk. 1898, S. 10 und 129.) 


Die Vorbeugung gegen Hochwassergefahr im 
Oderstromgebiete; Gutachten des Wasser- Ausschusses 
iiber die im ganzen Flussgebiete zu empfehlenden baulichen 
Anlagen und Verbesserungen wie über Aenderungen hinsichtlich 
Gesetzgebung und Verwaltung. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 159.) 


Die mathematisch -nivellitischen Grundlagen 
der Wasserbautechnik; von Th. Feuerstein. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 153.) 


Neuer registrirender Regenmesser von Professor 
Dr. Hellmann und Fueß®. Der Schreibstift wird durch einen 
Schwimmer bewegt, welcher in dem Sammelgefäfse sich be- 
findet. Durch einen Heber wird die gesammelte Wassermenge 
in ein gröfseres Gefäls abgelassen, sobald ein Höchststand im 
kleinen Gef&f& erreicht ist. (Deutsche Bauz. 1898, S. 138.) 


Bemerkenswerthe Stiirme an der deutschen 
Küste; von Dr. van Bebber. Beschreibung der Stiirme vom 
28. Nov. und 1. Dez. 1897. (Ann. d. Hydrogr. u. marit. Meteor. 
1898, S. 12.) 


Instrumente zur Bestimmung der Windstärke; 
von Prof. Dr. S. Schreiber (s. Heftausg. 1898, S. 343). 


Anwendung von Oel zur Beruhigung der Wellen. 
Neuere Beobachtungen des Kap. Gathemann, am Dampfer 
des Norddeutschen Lloyd im Dec. 1897 ausgeführt. Das Oel 
wirkt erheblich beruhigend. Die Wellen brachen sich in 5m 
Entfernung vom Schiffe. Seifenwasser war. wirkungslos. (Ann. 
d. Hydr. u. marit. Meteorol. 1898, S. 218.) 


Hydraulische und hydrologische Versuchs- 
anstalten. Technischer Botschafts-Bericht aus 
Amerika Nr. 360, aus England Nr. 229, aus Frankreich Nr. 296, 
aus Russland Nr. 302, aus Oesterreich-Ungarn Nr. 125 u. 126. 
(Centralbl. d. Banverw. 1898, S. 201 u. 202; vergl. auch 1897, 
S. 538, 537, 289 u. 569.) 


F. Brücken- und Tunnelbau. — G. 
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Der Nutzen hydrologischer Versuchsanstalten 
für den Schiffbau; von Prof. Flamm-Charlottenburg. 
(2. f. Binnenschifffahrt 1898, S. 97.) 


Widerstand eingetauchterKürper in fliefsendem 
Wasser; Darstellung einer Beugung der Wasserfäden. 
(Engineering 1898, I, S. 511, m. Abb. und S. 571.) 


Venturi-Wassermesser. Es wird die Abnahme des 
Wasserdruckes im Anfangs- und Endpunkt eines konischen 
Rohrtheiles an Manometern abgelesen und hieraus die Wasser- 
geschwindigkeit bestimmt. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 138.) 


Programm der Hydrologie; von Imbeaux. Regen- 
Verhältnisse, abhängig von der Gestaltung der Küsten, der 
Höhe des Landes, den meteorologischen Elementen u. 8. w. 
Vertheilung der Niederschläge nach der Zeit, Abfluss-Verhältnisse. 
(Z. f. Gewässerk. 1898, S. 68—91.) 


Meliorationen. 


Die Organisation der Landwirthschafts- Ver- 
waltung in den Vereinigton Staaten und Einzel- 
heiten der Bewässerungen in Kalifornien. Botschafts- 
Bericht aus Amerika Nr. 367. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 201.) 


Größen-Bestimmung von Entwässerungs- 
Kanälen. (Engineering 1898, I. S. 190.) 


Fluss- und Kanalbau. 


Grundrissform und Profilgestaltung des Elb- 
stromes; vom Wasserbaudirektor M. Weber. Untersuchungen 
über Tiefe und Lage der Kolke. Unter Hinweis auf die von 
Fargue gefundenen Gesetze ist mitgetheilt, dass diesen ent- 
sprechend die tiefsten Punkte der Kolke sich auch um die 
doppelte Flussbreite (diese an den Uebergängen gemessen) 
stromab gegen die Scheitel der Kurven verschieben. (Vom 
Berichterstatter sei hinzugefügt, dass bei Kurven von 
grofsem Centriwinkel der Kolk sich vor der Kurvenmitte 
bildet.) Die Zunahme der Tiefe nach Mafsgabe der kilometrischen 
Krümmung ergab ein lineares Gesetz. — Mit Tabellen und 
Abb. (Z. f. Gewässerk. 1898, S. 150—164.) 


Regulirung der Donau und des Wienflusses. 
Reisebericht vom Regierungs-Baumeister Hentrich. Bericht, 
Gruppe VII, Nr. 6. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 202.) 


Die Regulirung der Stromverhältnisse der 
Weichsel und Nogat; von Wiebe. Gutachten der Königl. 
Akademie des Bauwesens betr. Verbesserung der Linienführung 
der Deiche zur Beseitigung der Gefahr von Eisversetzungen. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 113.) 


Die statische Sicherheit der Gitterwerke für 
Wasserbauten, System Doell (s. Wochenausg. 1898, S.3—11). 


Die Oder-Kanalisirung; von A. Klir. Ausführliche 
Beschreibung. — Mit Abb. (Allg. Bauz. 1898, S. 1—15; 
BL. 1—4.) 


Herstellung tieferer Wasserstrafgen zwischen 
den grofsen kanadischen Seen und dem Atlantischen 
Oceane. Botschafts- Bericht aus Amerika 1898, Nr. 371. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 201.) 


DerGroßschifffahrtsweg bei Breslau; von 
Pescheck. Kurze Beschreibung. Bisher konnten nur Schiffe 
von 175t, jetzt Schiffe von 400-450* die Oder bei Breslau 
befahren. Die Kahne zeigen 55 m Länge und 8m Breite, bezw. 
mit Scheuerleisten 8,20 m Breite. Mindesttiefe der Wasserstralse 
1,om. Die Kosten betrugen 5 400 000.4 (Centralbl. d. Bau- 
verw. 1898, S. 5—7 u. Z. d. öst. Ing.- u. Arch. - Ver. 1898, 
S. 65 u. 100.) 


Ausnutzung der Wasserkräfte an den Wehren 
einer gröfseren Flusskanalisirung; vom Wasserbau- 
inspektor Prüsmann. Es wird an einem Beispiel unter Zu- 
grundelegung eingehender Berechnungen gezeigt, dass sich die 
Verbindung von Kraftanlagen mit den Wehrbauten zu kanali- 
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siernder Flüsse empfiehlt. Als Beispiel wird das für die 
Weser geplante Wehr zu Rinteln gewählt. Die zu gewinnende 
Wasserkraft beträgt 250 bis 1000 PS. Die Anlagekosten sind 
ohne Dampf-Hülfskraft zu 508 .£, die jährlichen Betriebskosten 
zu 57,2 AS berechnet. Bei voller Dampf-Hiilfskraft betragen die 
Kosten 850 bezw. 149.4; bei Dampf ohne Wasserkraft 400 
bezw. 231 4. Es wird dafür eingetreten, die Wehre gleich 
mit Turbinen-Pfeilern einzurichten, d. h. gebrochene Grundriss- 
form zu wählen. (Z. f. Binnensch. 1898, 8. 35—40 u. S. 55—60.) 


Die Standfostigkeit von Staumauern mit offenen 
Lagerfugen; von Liockfeldt. Die Mauer wird gegen das 
Wasser hin, also vorn, luthrecht; am Fufs erhält sie eine 
Stärke gleich etwa %, der Höhe. — Mit Tabellen u. Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 105 u. 109.) 


Ueber die Bauweise großer Thalsperren (s. 1898, 
S. 276); von A. Lencauchez. Eine vollständige Auflösung 
in Bogen- und Pfeiler-Gliederung wird empfohlen. Hierdurch 
erlangt die Mauer diejenige erforderliche Dehnbarkeit, welche 
benöthigt ist, um Temperatur - Unterschiede unschädlich zn 
machen. Die Ausdehnung durch Temperatur betrage etwa für 
100 Grad C. !/jgg9 der Lünge. (Z. d. óst. Ing.- u. Arch.-Ver. 
1898, S. 151.) 


Dammbruch in Bouzey (s. 1896, S. 106); Botschafts- 
bericht aus Frankreich Nr. 287. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 201.) 


Thalsperre bei Bouzey; desgl. Nr. 288. 
d. Bauverw. 1898, S. 201.) 


Stauweiher bei Tullnerbach; von Th. Hofer. Für 
die Wienthal-Wasserleitung (s. 1898, S. 109) sind 4 Staudümme 
erbaut und zwar bei Tullnerbach, Dammbach, Gablitzbach und 
Mauerbach. Die gebildeten Stauweiher haben zusammen 
2860000 cbm Fassungsraum, davon aufden Tullnerbach-Weiher 
allein 1432000 cbm fallen. Höhe 12m über Sohle. Die Her- 
stellung erfolgte aus Erde mit einem Kerne von Tegelthon. — 
Mit Abb. Bl. 21—26. (Allg. Bauz. 1898, S. 53—69.) 


Ueberfallwehre in Indien und der Ochoa-Damm 
für den Nicaragua-Kanal. Botschaftsbericht aus Amerika 
Nr. 358. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 201, vergl. auch 
1897, S. 588.) 


Baggerungen am Mississippi; von Pierrot. (Ann. d. 
trav. publ. 1898, S. 459.) 


Der Ausbau des Hunte-Emskanals. 
S. 179, 186.) 


Die neuen Schleusen bei Brieg und Ohlau; von 
Schierhorn. Weite 96m, Länge 55mm; Bauzeit vom 
Oktober 1892 bis Herbst 1895. Die Kosten betrugen 570 000 
bezw. 486 000 A. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 53.) 


Der Masurische Schifffahrtskanal (s. 1898, S. 276). 
(Schiff 1898, S. 1.) 


Uferschutz der Kanäle in Holz, Stein und Faschinen, 
an verschiedenen niederländischen Kanälen verwendet. — Mit 
Abb. (Ann. d. trav. publ. 1897, S. 1—41.) 


Vermehrung und Verbesserung der Weserhäfen 
von Münden bis Bremen; von Dr. Metterhausen- 
Kassel. Es wird für die Kanalisirung der Weser eingetreten 
und für den Bau von Schutzhifen bei Carlshafen oder Höxter 
und zwischen Hameln und Bremen bei Rinteln und Nienburg. 
Auch sei bei den Hafenanlagen Rücksicht zu nehmen auf die 
in neuerer Zeit gröfseren Fahrzeuge von 50bis54m Länge, 
8 bis 8,50 m Breite, 1,;0m Tiefgang wie 400 bis 500? Tragfähigkeit. 
(Z. f. Binnenschifff. 1898, S. 130.) 


(Centralbl. 


(Schiff 1898, 


Binnenschifffahrt. 


Gegenwürtige Entwickelungdes Verkehrswesens, 
im Besonderen des Kohlenverkehres und seine 
Unterstützung durch den Rhein; vom Bergmeister 
Engel in Essen. Die Eisenbahn allein genüge für die Be- 
wültigang des Verkehres nicht. Die WasserstrafBe müsse 
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helfend hinzutreten. — Mit graphischen Darstellungen. (Z. f. 
Binnenschifff. 1898, S. 12.) 
Protest gegen Schifffahrtsabgaben auf dem 


(Schiff 1898, S. 191.) 


Zum Schifffahrtsabgabentarife für die obere 
Oder. (Schiff 1898, S. 19, 34 u. 43.) 


Aufbringung der Kosten für den Bau von Schiff- 
fahrtskanälen. Botschaftsberichte aus Amerika Nr. 357, 
aus England Nr. 219, aus Frankreich Nr. 291, aus Oesterreich- 
Ungarn Nr. 118 und aus Holland und Belgien Nr. 44. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 201—202.) 


Botschafts- Berichte über Schifffahrt. Bericht 
aus Amerika Nr. 363: Die neueste Karte des Flussverkehres 
in den Vereinigten Staaten und die Bedeutung der grolsen 
Seen. Bericht aus Russland Nr. 291: Statistische Uebersicht 
der Schifffahrt von St. Petersburg nach Kronstadt. Nr. 295: 
Der Kongress der Vertreter des russischen Weasserstrafsen- 
wesens. Bericht Nr. 297: Mafsnahmen zur Verbesserung der 
Schifffahrt auf den Flüssen des Awurgebietes. Bericht Nr. 299: 
Die Dampfschifffahrt in Sibirien. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 201 u. 202.) 


Sonntagsruhe und Nachtruhe im Schifffahrts- 
Betriebe. (Schiff 1898, S. 9.) 


Zur Geschichte der Weserschifffahrt. (Schiff 1898, 
S. 214) 


China und seine Wasserstrafsen. (Schiff 1898, S. 58.) 


Schifffahrtsverkehr auf der Wolga. Die Anzahl 
der verkehrenden Dampfer betrug 1892 auf der Wolga 1096, 
auf dem Rhein 884, auf der Elbe 210, auf der Donau 388. Die 
Zahl der Lastschiffe betrug auf der Wolga 12000, dem Rhein 
8489, der Elbe 2000 und der Donau 2700. Weitere Angaben 
über den Verkehr und dessen geschichtliche Entwickelung auf 
der Wolga. (Schiff 1898, S. 65.) 


Entladen von Getreide-Schiffen mittels Luft- 
sauge-Leitungen. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 460. 
Der elektrische Schiffszug.  Mittheilungen (über 
Betrieb durch einen am Lande laufenden Elektromotor, System 
Denéfle & Co., oder durch eine am Steuerruder angebrachte, 
elektrisch betriebene Schraube, System Büsser. (Z. f. 
Binnenschifff. 1898, S. 40.) 


Modellversuche über den Einfluss der Form 
des Kanalprofils auf den Schiffswiderstand von 
Professor Engels-Dresden. Es ergaben die eingehend an- 
gestellten Versuche, dass der rechtwinklige Querschnitt am 
vortheilhaftesten ist. Bei flachen Böschungen steigt der 
Schiffswiderstand. Vergleiche mit den Ergebnissen älterer 
Untersuchungen. Derartige Versuche sind sehr belehrend und 
nützlich, wenn man daneben noch das Gesetz aufsucht, nach 


Main. 


welchem, auf grofse Verhältnisse übertragen, sich die Be- 
ziehungen ändern. (Der Berichterstatter hat diese Frage 
untersucht und gefunden, dass man bei Aenderung des Mais. 
stabes auch die Zuggeschwindigkeit der Modelle ändern muss, 
weun die Aehnlichkeit mit den Verhältnissen der Wirklichkeit 
erreicht werden soll. Hierin liegt eine Schwierigkeit.) (Z. f. 
Binnenschifff. 1898, S. 48.) 


Gesetz des Schiffswiderstandes; von E. Heubach, 
Bauamtsassessor in Speyer (s. 1898, S. 111). Es wird die 


Formel benutzt w = v? fis *Y3 


; Vt 

Schiffswiderstand, o» die Summe aus Fahr- und Wasser- 
geschwindigkeit, f den gröfsten eingetauchten Schiffsquer- 
schnitt, £ die Tauchtiefe, X den Widerstandsbeiwerth ermittelt 
für den Fall o=1™, f=14™, t=1m, y ist der Profil- 
koeffizient, abhängig von der Schiffsform und dem Verhältnis 
= eife de Beitr. . Der Beiwerth y wird nach einem 
hyperbolischen Gesetze berechnet. Dazu Tabellen. — Un- 
berücksichtigt bleibt in der Eormel die Läage des Fahrzeuges 


hierin bedeutet w den 
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und ferner der Umstand, dass y bei gleichbleibenden Werthen 
v und n» nicht unveränderlich ist. Bei kleinen Modell- 
versuchen wächst nach den  Ermittelungen des Bericht- 
erstatters entgegen den Annahmen von Heubach der Schiffs- 
widerstand gogentiber Versuchen im Grofsen nicht unerheblich. 
Die Proportionalität, wie die Formel sie annimmt, ist nicht 
ganz vorhanden. (Z. f. Binnenschifff. 1898, S. 187 —190.) 


Versuchsanstalten zur Prüfung von Schiffs- 
widerständen. Botschaftsbericht aus England Nr. 227 und 
233. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 202.) 


H. Seeufer-Schutzbauten und Seeschifffahrts- 
. . Anlagen, 


bearbeitet vom Baurath Schaaf zu Dombrowo. 


Seeufer - Schutzbauten. 


Strandbauten zu Scheveningen. Zunächst Be- 
sprechung der Seeufer-Schutzwerke zu Ostende und Blanken- 
berghe und auf Borkum und Norderney mit Darstellung ihrer 
Querschnitte. Die Ufermauer vor Scheveningen ist unten 
26m dick und aus Beton mit Basalt-Verblendung hergestellt, 
ihre Vorderseite ist nach einem Halbmesser von 4™ gekrtimmt. 
Am Fußse steht eine Kernwand und vor dieser erstreckt sich 
eine breite mit 1:4 geneigte Büschung, die aus einer 0,5m 
dicken Klaischicht mit Steinschotter und Basaltpflaster be- 
steht und sich gegen Rundpfáhle stützt. Der Fufs der Stein- 
bóschung liegt 0,16», die Krone der Ufermauer 5,606 über 
dem gewöhnlichen Hochwasser. — Mit Abb. (Tijdschr. v. Ing. 
1897, Okt., S. 369.) 


Strandmauern an der Nordseeküste, und zwar 
die Befestigungen zu Ostende, Blankenberghe, 
Scheveningen, auf Norderney und Borkum. — Mit Abb. 
(Z. d. öst. Ing.- und Arch.-Ver. 1898, S. 117.) 


Seeschifffahrts - Kanäle. 


Seekanal nach Manchester (s. 1898, S. 279). Ge- 
schichte des Kanales von den ersten Plänen und Anregungen 
an; Ausführung: Baukosten; Verkehr. Die Ausgaben werden 
noch immer nicht durch die Einnahmen gedeckt. (Engineer 
1897, II, S. 597; 1898, I, S. 248.) 


Seekanal von der Ostsee nach dem Schwarzen 
Meere (8.1898, S. 297). Länge von Riga bis Cherson 1600 km; 
geschätzte Baukosten 2125 Mill. AS (J. d. Franklin -Instituts 
1897, S. 462; Engineer 1897, II, S. 643.) 


Seekanal von den Nordamerikanischen Seen 
nach dem Atlantischen Ocoane. Der geplante Kanal soll 
bei Newyork endigen und für 1500t-Schiffe gebaut werden. 
Kosten 68 Mill. 4. (Engineer 1898, I, S. 177; Scient. American 
1897, II, S. 354; Engineering 1898, I, S. 309.) 

Seekanal durch Florida (s. 1884, S. 520), geplant von 
einer Gesellschaft in Newyork. Breite = 61", geschätzte 
Baukosten — 320 Mill. 4. (Scient. American 1897, II, S. 219; 
Engineer 1898, I, S. 177.) 


Stromrinnein derMündung des Columbia (Oregon) 
Ein 8km weit in die See reichender Leitdamm ist aus Fels- 
schüttung hergestellt und hat rd. 10 Mill. 4 gekostet. Vor- 
her war die Tiefe in der Flussmündung 5,5 bis 6,0™, und es 
war die Fahrrinne in dem krummen Wasserlaufe nur schwer 
zu finden; jetzt ist ein gerader, ausgezeichneter Einfahrtskanal 
von über 600m Breite und 9,1» Tiefe bei Niedrigwasser er- 
zielt. (Scient. American 1898, I, S. 33, 40.) 


Seehafenbauten. 


Neue Hafenanlagen zu Bremen und Bremer. 
haven (s. 1897, S. 390); kurze Beschreibung. Die neue Schleuse 


zu Bremerhaven hat 223™ nutzbare Linge, 28™ Einfahrts- 
weite und 10,5™ Tiefe bei gewöhnlichem Hochwasser. (Oest. 
Monatsschr. f. d. öffentl. Baudienst 1897, S. 511.) 

Häfen und Wasserwege (8.1898, S. 279. In Dover 
soll ein neuer Hafen mit 70 Mill. 4 Kosten erbaut werden. 
Der neue Plan umfasst einen Aufsenhafen von 247 hs," dazu 
soll der Admiralitätsdamm verlängert und ein neuer, ostwärts 
vom Schlosse ausgehender Hafendamm errichtet werden. 
Zwischen beiden liegt seewürts ein Wellenbrecher mit den 
Einfahrts-Oeffnungen. Bristol sucht den Seehandel, nament- 
lich mit Kanada, an sich zu ziehen und will seine Seehafen- 
anlagen durch Erbauung eines neuen Docks an der Dunhall- 
Insel erweitern. Das Hafenbecken wird 16h» grof& und 9,1™ 
tief werden, während die Schleuse 259™ Linge erhält. Dazu 
wird ein Trockendock von 247m Länge und ein Hafendamm 
von 762m Länge erbaut werden, an dem 5,2 m tief gehende 
Schiffe bei Niedrigwasser laden und löschen können. Kosten 
etwa 31 Mill. 4. (Engineer 1897, II, S. 375.) — In Cardiff 
plant die frühere Bute Dock-Gesellschaft neue Hafenanlagen, 
namentlich für den Küsten- und Holzverkehr. (Engineer 1897 
II, S. 419.) — Das neue Dock zu Avonmouth bei Bristol 
wird vorläufig nicht gebaut, weil die Verhandlungen mit den 
grofsen Eisenbahn-Gesellschaften gescheitert sind. Am Tyne 
soll der nórdliche Hafendamm erneuert werden. (Engineer 
1897, II, 8. 592.) — Zu Dover werden die Hafendämme 3973 m 
Länge erhalten und 247 bs Fläche einschliefsen, wovon 128 ha 
mehr als 9m tief werden. Die östliche Einfahrt wird 183 m 
weit und 12,3 m tief bei Niedrigwasser der Springtiden, die 
südliche 240 m weit und ebenfalls 12,8 m tief. Die Hafen- 
dämme werden aus Betonblöcken hergestellt und reichen bis 
18 m unter Niedrigwasser. (Engineer 1897, II, S. 592.) — 
Liverpool will seine Hafenanlagen griindlich umarbeiten 
und daftir 70 Mill. . aufwenden. Es werden die haupt- 
sichlichsten Verbesserungen und Erweiterungen mitgetheilt. 
Trockendocks sollen bis zu 305™ Linge erbaut werden. Für 
Hull ist ein neuer Hafenentwurf zu 40 Mill. M Kosten auf- 
gestellt. Hafen von Preston. Besprechung der aus- 
gedehnten Baggerungen und ihres Erfolges. Zu Weymouth 
will die Great Western-Eisenbahn-Gesellschaft ein neues Dock 
erbauen und so den Hafen um 28a vergrößern, wozu zwei 
Hafendämme errichtet werden sollen. Der Hafen ist genügend 
tief, um Seeschiffe jederzeit einzulassen. (Engineer 1897, LI, 
S. 616.) — Hafen von Douglas auf der Insel Man. Pläne, 
um den inneren Hafen gegen Wellenschlag zu sichern. In 
Workington soll ein neuer tiefer Hafen für 8 Mill. .4 an- 
gelegt werden. (Engineer 1897, II, S. 648.) — Der Seaham- 
Hafen soll aus den Händen des Lord Londonderry an eine 
Gesellschaft übergehen, die ausgedehnte Hafenanlagen erbauen 
will. Die belgische Regierung hat sich jetzt entschlossen, 
die Schelde zu reguliren. (Engineer 1897, II, S. 643) 
— Zu Swansea soll eine Schleuse vor den 2,5h* grofsen 
Tidehafen gelegt werden, die 131m Länge und 183m Weite 
erhalten wird. Die Schwelle kommt 1,m™m unter Niedrig- 
wasser oder 7,5"? unter Hochwasser tauber Tiden zu liegen. 
Für den Hafen zu Barry wird eine Verbesserung empfohlen. 
1898 werden verschiedene Dockanlagen zu Hull, Cardiff, 
Dover und am Clyde ausgeführt. Panama-Kanal: es 
soll scheinbar nochmals der Versuch gemacht werden, cino 
Gesellschaft zu seiner Vollendung zu gründen. Nicaragua- 
Kanal: ein amerikanischer Ausschuss soll die Werke und 
die Ausführung dieses Kanals an Ort und Stelle prüfen. 
(Engineer 1898, I, S. 58. — Zu Llanelly sollen Dock- 
verbesserungen eingeführt werden. Zu Hastings will 
man einen Hafen von 11hs Größe und 3,7 m Tiefe bei 
Niedrigwasser oder 7, m bei Hochwasser herstellen. Der 
westliche Hafendamm ist auf 476m Länge fertig und auf 
108m noch herzustellen. (Engineer 1898, I, S. 177.) — Der 
Wellenbrecher in Portland ist von der Admiralität 
zur Ausführung vergeben. Mittheilungen über die Häfen 
und Dockabgaben an der Themse, am Tyne, 
Humber, in Wales am Bristol-Kanal und am 
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Manchester Seekanale. (Engineer 1898, I, S.177.) — Der 
Hafen zu Natal liegt an einer 20 akm grofsen geschützten 
Bucht und ist durch einen Wellenbrecher und einen stidlichen 
Hafendamm gesichert; durch Baggerungen ist die Einfahrt so 
vertieft, dass 6,7 m tief gehende Schiffe in den Hafen gelangen 
können. Der neue Hafendamm von Newhaven hat die 
natürliche Bewegung der Sinkstoffe aufgehalten und so dem 
Hafen die Tiefe erhalten; es soll noch ein Seedamm angelegt 
werden. (Engineer 1898, I, S. 226.) — Zu Mumbles bei 
Swansea soll ein Hafendamm mit Eisenbahn-Verbindung an- 
gelegt werden, damit die grifseren Dampfer anlegen können 
und nicht nach Swansea zu fahren brauchen. (Engineer 
1898, I, S. 248) — Zu Buenos-Ayres werden die auf 
140 Mill. 4 veranschlagten Hafenanlagen bald vollendet sein. 
(Engineer 1898, I, S.248.) 


Beweglicher Kasten zur Ausbesserung von Kai- 
mauern am Carnot-Becken bei Calais. 8,3 m Höhe, 5,5 m Länge 
und 2m Breite. Genaue Beschreibung. (Genie civil 1898, 
Bd. 32, S. 222.) 


Vergrößerung des Hafens zu Marseille (s. 1895, 
8.92). Der Hafen hat jetzt eine Fläche von 134h* und eine 
nutzbare Kailänge von 18200. Das neue Becken (la Pinéde) 
wird 600 lang und 500m breit und durch zwei Hafendämme 
in drei Theile getheilt werden. Die Hafendámme sind 250 und 
130 m lang und 100m breit. Der nördliche Hafentheil ist für 
Petroleumfahrzeuge bestimmt und wird durch ein Schwimm- 
thor abgeschlossen. Das zweite neue Becken (de la Madrague) 
wird 26 ha grof werden. (Génie civil 1897, Bd. 32, S. 47.) 


Am Hafen zu Plymouth soll die Fahrrinne zum 
Handelshafen (Cattewater) so vertieft werden, dass an den 
unteren, 670m langen Kajen 9m Wassertiefe bei Niedrigwasser 
der Springtiden vorhanden sind, während am oberen, 564 m 
langen Kai noch 7,9™ Tiefe bleiben. Auch der Wellen- 
brecher soll verlängert werden, um diesen neuen Kajen 
besseren Schutz zu geben. Kosten rd. 10 Mill. 4. Auch 
` die Arbeiten der Admiralität bei Devonport, wofür 63,5 Mill. A 
veranschlagt sind, schreiten stark vor. Sie bestehen in einem 
geschlossenem Becken von 14,3 ba Fläche, zu dem der Zugang 
im Mitteltheile durch ein Schleusenhaupt mit Kastenverschluss 
und an der Westseite durch eine 244m lange und 21,3 m weite 
Schleuse gebildet wird, die auch als Trockendock benutzt 
werden kann. Am Tidehafen werden noch drei Trockendocks 
erbaut. Die Kajen werden aus Beton hergestellt und mit 
Granit- oder Kalksteinquadern verblendet. (Engineer 1897, 
II, S. 564.) 


Neue Docks zu Portsmouth. Das eine Dock hat 
176 © Länge, 36,8 m obere und 22,9 m untere Breite, 24,4 m Ein- 
fahrtsweite und 10,3 m Wassertiefe. — Mit Photographie. 
(Engineer 1897, II, S. 632.) 


Hafen:von Sfax (Tunis) (s. 1898, S. 280). 10 ba Fläche; 
Zufuhrkanal von 22m Breite, 3km Länge und 60,7 Tiefe 
unter Niedrigwasser. An der Nordost- und Nordwestseite des 
Hafens liegen Kaimauern von zusammen etwa 600m Länge, 
die 25= unter Niedrigwasser gegründet sind. Eingehende 
Besprechung der Nebeneinrichtungen und der Bauausführung. 
(Ann. d. ponts et chauss. 1897, 4. Trimestre, S. 160.) 


Schwimmdock zu San Paulo de Loanda (s. 1898, 
S. 980) Die. beiden Seitenkasten des Docks werden von 
sechs Pontons unterstiitzt, die man trennen kann. Auch lässt 
sich das Dock verlängern und an Fassung um 16 bis 32% 
vermehren. Die sechs Bodenpontons sind aufsen 61m lang 
und 21,4 m breit. Die Seitenkasten sind aufsen 21m breit, 
unten 3m und oben 2,5™ dick und 6,81™ hoch. Der Boden 
der Pontons ist 20 mm dick mit Cementmörtel bedeckt. Die 
Seitenkasten sind unabhängig davon erbaut. In den Seiten- 
theilen befinden sich die Kessel, Maschinen und Pumpen, 
deren Leitung oben vom Dock aus geschieht. Das Dock ist 
1896 in 63 Tagen vom Bauorte Rotterdam durch zwei Dampfer 


nach dem Bestimmungsorte in Afrika geschleppt und hat die 
Meerfahrt gut überstanden. (Génie civil 1897, Bd.31, S. 385.) 


Der Hafen zu Colombo (Ceylon) (s. 1897, S. 211) soll 
verbessert werden: 1) durch Anlage eines Nordost- und Nord- 
west-Wellenbrechers, wodurch der ganze Hafen bis auf zwei 
Einfahrten eingeschlossen sein wird, 2) durch Landgewinnung 
am Vorufer, 3) durch Vertiefungen und durch Herstellung 
eines Trockendocks für 61/, Mill. 4. Beschreibung der in 
Ausführung begriffenen Anlagen. (Engineer 1897, II, S. 443.) 


Marine-Trockendock Nr. 3 zu Newyork (s. 1898, 
S. 112). Die Vollendung wurde durch heftige Quellen sehr 
verzögert. (Scient. American 1897, II, S. 408 u. 1898, I, S. 162.) 


Für die amerikanische Marine wird der Bau eines 


. ausreichend großen Trockendocks als unumgänglich noth- 


wendig hingestellt, die jetzigen Zustände, wo nordamerikanische 
Panzerschiffe in England docken müssen, werden lächerlich 
gemacht. (Scient. American 1897, II, S. 227; Oest. Monats- 
schrift f. d. öffentl. Baudienst 1898, S. 114.) 


Schwimmdock zu Havanna (s. 1898, S. 280). 137 m 
Länge, 25m Breite, 84 m Tiefe. Das Dock lässt sich 13m 
tief versenken, wobei 1,3m freie Bordhöhe bleiben. (Scient. 
American 1897, II, S. 247.) 


Hafen von Veracruz (s.1894, S. 544). Die in Ausfüh- 
rung begriffenen Hafenarbeiten bestehen aus drei Wellen- 
brechern an der Nordwest-, Nordost- und Südostseite. Zwischen 
den beiden letzteren bleiben 260m Einfahrtsbreite. Der erste 
Wellenbrecher ist auf 1000 m Länge ziemlich vollendet. 
(Engineer 1897, II, S 529.) 


Seeschifffahrts - Anlagen. 


Eckmühl-Leuchtthurm an der Spitze von 
Penmarch (Finistére). Höhe über dem Boden 63m, über 
dem höchsten Wasserspiegel 61m; Sichtbarkeit auf 30km, 
während das elektrische Licht selbst 100km weit zu sehen 
sein würde, da es eine Stärke von 30 Mill. Kerzen hat. Der 
Leuchtthurm hat auch ein kräftiges Nebelsignal in einer 
Sirene, die mit einer 160 Pferdekräfte starken Maschine die 
Signale augenblicklich beschafft. Anordnung und Vortheile 
der Blitzfeuer mit elektrischem Licht; eingehende Beschreibung 
der optischen und der Drehungs-Einrichtung; Vorrichtungen 
zur Erzeugung des elektrischen Stromes; eingehende Be- 
schreibung des mächtigen Nebelsignals.. (Génie civil 1897, 
Bd. 31, S. 369; Ann. des ponts et chauss. 1897, 4. Trimestre, 
S. 71.) 


Neues Leuchtfeuer auf der Lundy-Insel am 
Bristol-Kanale. Schon 1819 hatte man auf dieser Insel 
ein Leuchtfeuer errichtet, später sind wiederholt Verbesserungen 
angebracht. Am Nord- und Südostende der Insel ist je ein 
Leuchtthurm erbaut. Der neue Leuchtthurm am Südostende 
ist 46 hoch, sein Licht liegt 53m iiber Hochwasser, giebt 
einen weifsen Blitz in der Minute und ist bei klarem Wetter 
32km weit zu sehen. Der Nord-Leuchtthurm ist 17m hoch, 
sein Licht liegt 50m über Hochwasser und giebt zwei weilke 
Blitze in rascher Folge nach je 20 Sekunden. (Engineering 
1898, I, S. 19.) 


Zu Hatteras (s. 1896, S. 554, [210]) wird bald anstatt des 
Leuchtthurms ein Leuchtschiff, das zwei müchtige 
elektrische Lichter an den Masten und eine Nebel-Sirene 
orhält, eingerichtet werden. Die Sirene wird man 20km weit 
hören können. (Scient. American 1897, II, S. 228.) 


Optische Vorrichtungen der Leuchtfeuer (s. 1895, 
S. 244). Theoretische Abhandlung unter Bezugnahme auf die 
in Frankreich bei der elektrischen Beleuchtung durch Ver- 
besserungen der Einrichtungen gemachten Fortschritte (s. oben 
Eckmühl-Leuchtthurm). (Ann. d. ponts et chauss. 1897, 4. Tri- 
mestre, S. 116.) 


Einfluss von Wind und Luftdruck auf die Tiden 
(8. 1898, S. 274). Es wird versucht, nach den Beobachtungen 
der Fluthstände an der holländischen Nordseeküste den Ein- 
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fluss des Windes auf die Fluthwelle festzustellen, und schliefslich 
betont, dass nur durch umfangreiche, Langjährige Wasserstands- 
beobachtungen Klarheit in dieser Sache geschafft werden kann, 
(Tijdschr. v. Ing. 1897, S. 117.) 





I. Baumaschinenwesen, 


bearbeitet von O. Berndt, Geh. Baurath, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 





Wasserförderungs - Maschinen. 


Feuerspritzen von Merryweather. — Mit Abb. 
(Rev. techn. 1897, S. 562; Engineering 1897, II, S. 663.) 


Einstopfbüchsen-Pumpen nach Klein (s. 1897, 
S. 392). — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 526.) 


Snow's Dampfpumpe für Aufzüge. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1897, S. 484.) 


Unmittelbar wirkende Zwillingsdampfpumpe 
„Andia“ (s. 1898, S. 281). — Mit Abb. (Engineering 1897, II, 
S. 436.) 

Worthington-Dampfpumpen auf der Süchsisch- 
Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Leipzig 
1897, — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1146.) 


Deane's Tiefbrunnendampfpumpe, eine doppelt- 
wirkende Pumpe ohne Umlauf. Die Pumpe kann leicht 
in den Brunnen ab- und nachgelassen werden. — Mit Abb. 
(Engineer 1897, II, S. 340.) 


Die Pumpmaschinen der Kanalisation in 
Charlottenburg haben Verbunddampfmaschinen und 
doppeltwirkende Tauchkolbenpumpen von 315,5 mm Kolben- 
durchmesser und 800mm Hub. Liefermenge i. d. St. 830cbm bei 
50m Förderhöhe und 60 Umdrehungen i. d. Min. — Mit Zeichn. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1297.) 


Pumpmaschinen in der Aubrey-Strafse in Liver- 
pool. Angaben über Abmessungen und Leistungsversuche. In 
der Minute werden 228cbm auf 31,2m Höhe gehoben, und es sind 
0,4ke Kohle für die indicirte PS. hierbei verbraucht worden. 
Mit Abb. (Engineer 1887, II, S. 380.) 


Unmittelbar angetriebene Kreiselpumpe in 
Budapest (s. 1897, S. 393). — Mit Zeichn. (Eng. news 1897, 
II, S. 290.) 

Cherry's Helical Kreiselpumpe. In dem zweiseitigen 
Einlaufe sind auf der Achse starkgängige Schnecken angebracht, 
die das Wasser dem Schaufelrade zuführen. Förderhöhen über 
30m, — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 569.) 

Achsiale Rückdruck-Wirkung einseitig saugen- 
der Kreiselpumpen. Aus der Gröfse des Rückdruckes 
wird der Schluss gezogen, dass grófBere Pumpen nicht als ein- 
seitig saugende auszuführen sind. (Prakt. Masch.-Konstr. 1897, 
S. 186.) 


Mammuth-Pumpe (s. 1898, S. 281). — Mit Abb. (Rev, 
techn. 1897, S. 547.) 


Sonstige Baumaschinen. 


Deutsche Schraubenflaschenzüge Drucklager- 
Bremse von Becker; Patent Lüders; Maxim-Bremse; 
Bremse der Hebezeugfabrik von Georg Kiefer in Köln. 
Bei letzterer ist die Bremsscheibe auf steilem Gewinde achsial 
verschiebbar und schraubt sich beim Heben der Last von der 
Bremsfläche ab. Bei der Drehung im entgegengesetzten Sinne, 
also beim Lastsenken, wird die Bremse auf die Bremsfläche 
gepresst. Keine Sperrklinken und Federn. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 155; Uhland's techn. Zeitschr. 1897, 
Suppl., S. 50.) 

Laufkatze mit Flaschenzug nach Winnard & 
Bedford. Der Flaschenzug hat doppelten Schneckenantrieb 
und selbstthátige Bremse. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, 
S. 481.) 


Elastische Aufhängung von Kettenhaken unter 
Benutzung von 2 Schraubenfedern. — Mit Abb. (Génie civil 
1897, Bd. 31, S. 364.) 


Amerikanische Schiffswinden mit Dampfbetrieb. 
Der Antrieb erfolgt theils mittels Schneckenrad und Schnecke, 
theils mittels Stirnräder und in einigen Fällen unmittelbar 
von der Kurbelwelle aus. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, 
S. 573.) 


Krahn zum Bau von Häusern (s. 1898, S. 281). — Mit 
Zeichn. (Eng. record 1897, II, S. 429.) 


Fahrbarer Dampfkrahn für Stahlwerke zur Be- 
fürderung des flüssigen Metalles. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 589.) 


Fahrbarer 25t-Krahn in South Shields (s. 1898, 
S. 982). — Mit Abb. (Genie civil 1897, Bd. 31, S. 365.) 


10t-Lokomotiv-Krahn für ein Stahlwerk in Sheffield. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, IT, S. 458.) 

100t-Goliathkrahn fiir die Geschitzfabrik in 
Sheffield. Der Bocklaufkrahn ruht auf 8 Rädern, die auf 
4 Gleisen Laufen. Auf der einen Seite des Bockes ist am Gerliste 
die Dampfpumpe nebst Kessel untergebracht. — Mit Zeichn. 
(Engineering 1897, II, S. 791.) 

Gepäckkrahn in der Victoria-Station in 
Manchester (8.1898, S. 115). —- Mit Zeichn. (Bull. de la comm. 
internat. du congrés des chem. de fer 1897, S. 1823.) 


150t-Dampflaufkrahn mit 262™ Spannweite. An- 
trieb der Laufkatze, der Hubvorrichtung und der Räder für 
die Längsbewegung der Bühne geschieht mittels durchgehender 
vierkantiger Wellen. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, II, 
S. 555.) 

Fahrbarer Petroleummotor-Krahn am Hafen in 
Oldenburg (s. 1898, S. 282). (Z. d. öst. Ing.- und Arch.-Ver. 
1897, S. 590.) 

Unglücksfall mit einem Personenaufzug in 
Newyork. (Eng. record 1897, II, S. 336; Z. d. Ver. deutsch. 
Ing. 1897, S. 1211.) 


Elektrische oder Druckwasser-Aufzüge. Die Vor- 
und Nachtheile der einzelnen Bauarten werden aufgezählt unter 
Angabe der Anlage- und Betriebskosten. (Eng. record 1897, 
II, S. 564; 1898, I, S. 77.) 


Motoren und Hülfsvorrichtungen für elektrisch 


betriebene Hebezeuge, Fortsetzung (s. 1898, S. 281.) — 


Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1163.) 


Elektricitét am Bord von Handelsdampfern. 
Aufzüge für Lebensmittel auf den Lloyddampfern „Kaiser 
Wilhelm der GrofBe" und „Königin Louise“. Elektrische Lösch- 
und Ladevorrichtungen haben viele Handelsdampfer, und zwar 
Drehkrahne von 1,5—3 t Tragkraft. Die Anlagekosten sind 
fast dieselben wie bei Druckwasser - Einrichtungen, dagegen 
ergiebt sich bedeutende Raumersparnis. — Mit Zeichn. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1281.) 


Elektrische Ausrüstung von  Beschickungs- 
vorrichtungen. Es werden besonders die von der Union- 
Elektricitäts-Gesellschaft gemachten Ausführungen besprochen. 
— Mit Abb. (Stahl und Eisen 1897, S. 1042.) 


Personen-Aufzüge mit elektrischem Antriebe 
von Schelter & Giesecko in Leipzig auf der Aus- 
stellung daselbst1897. Ein Personenaufzug für 10 Personen, 
1500 kg Probebelastung und 22 m Förderhöhe hat einen 
9,4 pferdigen Motor, der mittels Schnecke und Schneckenrad die 
Trommel antreibt. Fahrgeschwindigkeit 0,53 m/s. 2 Lastseile 
und 1 Gegengewichtsseil. Das Steuerseil wird beim Oeffnen 
der Verschlussthür festgeklemmt. In der höchsten und tiefsten 
Stellung tritt das Steuerseil in Thätigkeit und außerdem wird 
noch ein Fallgewicht ausgelöst, das eine Stromunterbrechung 
herbeifiihrt. Fangvorrichtung. — Mit Abb. (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1897, S. 194.) 
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Personenaufzüge für den Öffentlichen Verkehr, 
von Siemens & Halske in Berlin. Elektrischer Aufzug 
auf den Zwinger in Bern: Hubhöhe 30», Nutzlast 500 ks, 
14 pferdiger Gleichstrommotor. Elektrischer Aufzug auf den 
Mönchberg bei Salzburg: Hubhöhe 60 m; die beiden Fahrstlihle 
für je 6 Personen sind durch 6 Seile miteinander verbunden; 
Fahrgeschwindigkeit 0,5 m/s; 15pferdiger Motor. — Mit Abb. 
(Uhland's Verkehrsz. 1897, S. 3083; Rev. techn. 1897, S. 464.) 


Ein elektrischer Aufzug auf den Montblanc ist 
geplant, der in einem 2,4 km langen senkrechten Schachte sich 
bewegen soll. (Uhland's Verkehrsz. 1897, S. 244.) 


Druckluft-Elevatoron für das Umladen von Getreide 
von Flussschiffen auf Seeschiffe in der Donau. Elevator nach 
Duckham (s.1897, S. 596), gewöhnliche Becherelevatoren, wie 
sie auch in einigen russischen Häfen benutzt werden. — Mit 
Zeichn. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 359.) 


Einige neue Ladevorrichtungen am Erie-See, 
besonders zum Verladen von Kohlen in Schiffe. — Mit Abb. 
(Eng. news 1897, II, S. 237.) 


Kohlenlóschvorrichtung. Die Kohlen werden zu- 
nächst in Kufen gehoben, von diesen durch Schütttrichter auf 
Wagen geladen, mittels einer kleinen Bahn verfahren und an 
entsprechenden Stellen abgestürzt. — Mit Abb. (Eng. news 
1897, 11, S. 422.) 


Brown’s Hebe- und Befirderungseinrichtung 
für Erze (s. 1898, S. 283). — Mit Abb. (Engineering 1897, 1I, 
S. 496, 526, 529; Iron Age 1897, 14. Okt., S. 6, 9.) 


Mechanische Einrichtungon zum Bau des 
Chieagoer Entwässerungskanals — Mit Abb. 
(Eng. record 1897, II, S. 422, 468, 488.) 


Risdon's Bagger für goldhaltigen Sand hat cine 
mittschiffs liegende Eimerleiter. — Mit Abb. (Engineer 1897, 
II, S. 631.) 


Kreiselpumpen-Schrauben-Bagger „Casuarina 
für die Rogierung in Queensland. Länge 51,3 ™, Breite 
10,3 m, Tiefo 3,9 m; die mit Bodenklappen versehenen Lade- 
räume fassen 425 cbm, Die durch eine besondere Maschine 
betriebene Gwynne'sche Kreiselpumpe fürdert in 1 Stunde 900t 
aus 10,7 m Tiefe; Saugrohrdurchmesser 558 mm. — Mit Zeichn. 
(Engineer 1897, II, S. 644, 649.) 


Spülbagger von Kretz. 2 im Winkel miteinander 
verbundene Spülröhren mit einer Anzahl Auslaufdüsen. Das 
unter Druck durch diese Röhren gepresste Wasser spült den 
Boden ab. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1286.) 


K. Eisenbahn -Maschinenwesen, 


bearbeitet von O. Berndt, Geh. Bauratb, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 





Personenwagen. 


Personenwagen auf der Brüsseler Ausstellung. 
Ein Drehgestellwagen mit 3 Abtheilen I. Kl. und 3 Abtheilen 
II. KL, sowie ein Wagen mit 2 Abtheilen I. Kl. und 3 Abtheilen 
II. Kl. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, II, S. 731, 737.) 


Der ungarische Hofzug, gebaut von Ganz & Co. 
in Budapest, besteht aus 7 Wagen mit 3, 4 und 6 Achsen. 
Angaben über die Untergestelle, besonders die Drehgestelle; 
Anordnung der Räume. — Mit Zeich. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 1429.) 

Zweiachsiger Personenwagen I. Kl. der 
franzósischen Ostbahn. Der Wagen hat 4 Abtheile mit 
Seitengang, Abort und Wascheinrichtung. Kastenlänge 11,3", 
Gewicht 16880ks; todtes Gewicht für 1 Reisenden 703 ks. — 
Mit Abb. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, II, S. 302.) 

Vierachsiger Drehgestellwagen II. Kl. der 
norwegischen Staatsbahnen. Jeder Reisende kann einen 
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in der Längsrichtung des Wagens gelegenen Schlafplatz er- 
halten. Kastenlänge 15,1 m. — Mit Zeichn. (Engineer 1897, 11, 
S. 363.) 

Salonwagen mit 2 Drehgestellen für die South 
Eastern r. Kastenlänge 15,2447; Breite 2,51»: 8 Abtheile und 
2 Waschräume; elektrische Beleuchtung; vornehme Ausstattung. 
29 Sitzplätze. Gewicht 29t. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 443, 445, 450.) 


Bau eines Pullmann-Schlafwagens von 21,31™ 
Kastenlänge. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. de fer 
1897, II, S. 394.) 


Schlafstuhl für Personenwagen, Patent Wetter. 
Geringer Kraftaufwand zum Emporklappen der Lehne bei 
möglichst grofser Höhe über jedem Lager. — Mit Abb. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 206.) 


Vereinigte Hoch- und Niederdruck-Dampf- 
heizung für neue Abtheil-Personenwagen der 
preuls. Staatsbahnon. Wichert erläutert im Anschluss 
an einen früheren Vortrag (s. 1898, S. 116) die Ausdehnung 
der Niederdruckheizung auf Abtheiluugen. — Mit Zeichn. (Ann. 
f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S: 221.) 


Elektrische Heizung der Eisenbahn- und Strafsen- 
bahnwagen. Nach den gegebenen Darlegungen ist sie nur 
dann zu empfehlen, wenn auch die Zugkraft elektrisch ist. 
(Z. d. V. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 902; Bull. de la 
comm. internat. du congrés des chem. de fer 1897, S. 1564.) 


Bemerkungen über bessere Beleuchtung von 
Eisenbahn-Personenwagen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 745.) 


Beleuchtung der Eisenbahn-Personenwagen mit 
Mischgas (Acetylen und Fettgas); von Eisenbahn - Direktor 
Bork. Nach Auseinandersetzung der chemischen Verhältnisse 
des Acetylens beim Steigen des Druckes und der Temperatur 
und der etwa hierbei auftretenden Gefahren wird das Mischgas 
aus 50 Raumtheilen Fettgas und 50 Raumtheilen Acetylen 
besprochen. Zunächst sind 25 Theile Acetylen und 75 Theile 
Fettgas für die Beleuchtung der Wagen der Nordringzüge 
verwendet. Beschreibung der Anlage zur Herstellung des 
Mischungsverhiültnisses. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 553.) 


Elektrische Beleuchtung der Eisenbahnwagen. 
Mittheilungen über den Beginn dieser Beleuchtungsart bei den 
kgl. ungarischen Staatsbahnen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.- 
Verw. 1897, S. 729.) 


Elektrische Wagenbeleuchtung. Art der Beleuch- 
tung in den einzelnen Ländern, Angaben über Lichtstärke usw. 
(7. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 1028.) 


. Elektrische Wagenbeleuchtung mittels Sammel- 
zellen auf der französischen Nordbahn. — Mit Abb. 
(Rev. industr. 1897, S. 423.) 


Kühn's Wagenfenster ohne Rahmen. 8mm dicke 
Glastafel mit gerundeten Kanten; die Nuth ist mit Gummi 
gefüttert. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 238.) 


Stand der Motorwagen-Industrie. Geschichtliche 
Uebersicht. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 120.) 


Wettfahrt von Motorwagen Paris- Marseille- 
Paris im August 1897. — Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 32, 
S. 33, 53.) 

Serpollet-Dampfwagen auf den kgl. württem- 
bergischen Staatsbahnen (s. 1898, S. 286). (Z. f. Transport- u. 
Strafsenbahnw. 1897, S. 571; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1897, S. 933) 


Amerikanischer Dampfwagen für Zweigbahnen, 
aus einem alton Speisewagen umgebaut. — Mit Abb. (Engineer 
1897, 1I, S. 634.) 
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Dampfdroschken mit Anhängewagen für 
Personenbeförderung. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 595.) 


Scotte's Dampfomnibus zu Paris. Field'scher 
Kessel von O,13am Rostfläche und 12at Kesselspannung; die 
Maschine leistet bei 400 Umdrehungen i. d. Min. 14 PS. 
Dampfomnibus von de Dion & Bouton in Paris ist 
ähnlich. Ein anderer Omnibus hat einen Petroleummotor. Ge- 
schwindigkeit 16— 18km i. d. St. — Mit Zeichn. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 1453.) 


Probefahrt mit einem Sammelzellen-Omnibus in 
Berlin. Man hofft, dass die Betriebskosten sich fiir den Tag 
um 10 «Æ niedriger stellen werden als beim Pferdebetriebe. 
(Mitth. d. Ver. f. Förderg. d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, 
S. 641.) 


Pariser Tramwaywagen mit Gasbetrieb nach 
Lührig (s. 1897, S. 597). Leergewicht 7t; 42 Sitz- u. Steh- 
plätze. Der 15 pferdige stehende Motor läuft mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten. (Z. d. str. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 610.) 


Mechanischer Betrieb bei den amerikanischen 
Straßenbahnen und allgemeine Betrachtungen; 
Vortrag von H. A. Ziffer. Besprechung eines Berichtes der 
Glasgow Corporation Tramway. Der Betrieb mit Sammel- 
zellen, Oel- und Gasmotoren und Pressluft wird besprochen, 
ebenso das elektromagnetische und das offene unterirdische 
Leitungssystem. Der Ausschuss kann nicht zu diesem rathen. 
Die Seilbahn steht dem Trolley-System nach. Durch Einführung 
von 1000—2000 pferdigen Dampfmaschinen sind die Erstehungs- 
kosten des Stromes bedeutend verringert. Zum Schlusse wird 
noch der Bericht einer Turiner Kommission über die gleiche 
Frage behandelt. (Mitth. d. Ver. f. d. Förderung des Lokal- 
u. Strafsenbahnw. 1897, S. 563.) 


Mittheilungen über Pressluftbetrieb. Geschicht- 
liche Einleitung. Anlagen von Popp & Conti (s. 1897, 
S. 597), Mekarski (s. 1897, S. 597). Lokomotive von Hardy 
(s. 1898, S. 290). Vergleich zwischen Pressluft und Elektricitát. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 137.) 


Elektrische Droschken in London (s. 1898, S. 287). 
Mittheilungen über Bauart, Widerstand, Bremsen. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 597; Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, 
II, S. 175; Uhland's Verkehrsz. 1897, S. 244.) 


Neuer vierachsiger Straßenbahnwagen in 
Dresden. Das Ein- und Aussteigen kann nur in der Mitte 
der Längsseite des Wagens erfolgen. (Uhland’s Verkehrsz. 
1897, S. 280.) 


Zweistückiger elektrischerStrafsenbahnwagen 
mit 2 zweiachsigen Drehgestellen, von Pullmann 
für die Chicagoer Straßenbahn gebaut. 36 Sitzplätze 
unten und 44 oben. Kastenlänge 10,4"; Breite 2,1 m; Höhe 
41m, Jede Achse trägt einen 40 pferdigen Motor. Gewicht 9t. 
— Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 406.) 


Muster für die Motor- und Personenwagen der 
Berliner elektrischenHoch- undUnterpflasterbahn; 
Reisebericht von Reg.-Baumeister Lorche. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 1017.) 


Untersuchungen über die zweckmäfsigste Form 
von elektrischen Strafsenbahnwagen. Es wird auf 
die Nachtheile der zweiachsigen und auf die Vortheile der 
Drehgestellwagen hingewiesen. — Mit Abb. (Z. f. Transport- u. 
Straßßenbahnw. 1897, S. 522, 537.) 


Wagen der Baseler Strafsenbahn. 7,2" Bufferlánge, 
4m Kastenlänge bei 2,om Breite; 16 Sitz- und 8 Stehplätze. 
Wagengewicht einschl. des 15 pferdigen Motors 5t. Die neueren 
Wagen haben zwei 20 pferdige Motoren mit Zahnradantrieb bei 
6850 kg Eigengewicht. Die Wagen haben 3 Bremsvorıichtungen, 
nämlich eine mechanische (die Hebelbremse), ein Gegenstrom- 
und eine Kurzschlussbremse. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. 
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Förderung d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1897, S. 668; Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S. 156.) 


Motorwagen der elektrischen Straßenbahn 
Zürich-Oerlikon-Seebach. 20 Sitz- und 14 Stehplätze. 
Zur Erwärmung dienen 4 elektrische Heizkörper von je 1, 
Kilowatt Energie; in der Mitte des Wagens ist eine Querwand 
mit Thür, um ein Abtheil stärker erwärmen zu können. Jeder 
Wagen hat 2 Motoren von 20—25 PS. und einfache Zahnrad- 
übersetzung. Bei einer Geschwindigkeit von 15km in der 


Stunde ist die Bremslänge gleich der Wagenlänge. (Schweiz. 
Bauz. 1897, Bd. 30, S. 145.) 
Motorwagen der Gornergratbahn. Zweiachsiges 


Gestell; 2 Motoren von je 90 PS. mit Bremsen. Der Personen- 
wagen ruht auf einem zweiachsigen Gestell und auf dem Ge- 
stelle des Motorwagens. 3 Bremseinrichtungen sind vorgesehen ; 
indem einmal der Motor als Generator benutzt werden kann, 
zweitens eine Handbremse und drittens eine Solenoid ange- 
bracht ist, das bei Stromunterbrechung einen Eisenkern frei 
lässt und so das Anziehen einer Bremse bewirkt. — Mit Abb. 
(Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 175.) 


Wagen der Orbe and Chavornay r. 22 breit und 
6,0" lang bei 2,5?» Radstand. 32 Sitz- und 13 Stehplätze Ein 
Wagen hat 20 Sitzplätze und ein Abtheil für 2—3t Sttick- 
gut. Die Güterwagen haben 5t Tragfähigkeit. — Mit Zeichn. 
(Engineering 1897, II, S. 406.) 

Motorwagen mit 2 zweiachsigen Drehgestellen 
auf der Omaha & Couneil Bluffs r. — Mit Abb. (Mitth. 
d. Ver. f. Förderung d. Lokal o Strafßenbahnw. 1897, S. 676.) 


Elektrische Bahn auf den Mont Saléve (s. 1895, 
S. 99). Bahnlinie, Wagen, Motoren, Schaltungssystem. — Mit 
Zeichn. (Rev. techn. 1897, S. 465.) 


Elektrische Zugkraft auf den Linien von La 
Madelaine nach Courbevoie; Vortrag von Lasnier. 
Man hat Tudor-Sammelzellen verwendet, die schnell geladen 
werden können. (Mitth. d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. 
Strafsenbw. 1897, S. 583.) 


Sammelzellen-Bahnen; Vortrag von Dr. L. Sieg, 
Bericht über Versuche der KólnerSammelzellenwerke. Hiernach 
ist Sammelzellenbetrieb um so günstiger, je grósser die Zeit- 
abstände zwischen 2 sich folgenden Wagen sind und je weniger 
oft eine Fahrt unterbrochen wird. Auf Bahnen mit längeren 
Steigungen von über 2—39/, ist reiner Sammelzellenbetrieb 
nicht mehr zweckmáísig. (Mitth. d. Ver. f. Ford. des Lokal- 
u. Strafsenbw. 1897, S. 587.) 


Elektrische Bahn von Sprague. Der Zug besteht 
ausschliefslich aus Motorwagen, von denen jeder für sich ein 
selbstindiges Ganzes bildet, die aber so mit einander verbun- 
den sind, dass sie von jedem Wagen aus gleichmälkig bedient 
werden können. Die auf den Plattformen der einzelnen Wagen 
befindlichen Schaltvorrichtungen sind durch Kabel miteinander 
verbunden. (Mitth. d. Ver. f. Förd. d. Lokal- u. Strafkenbw. 
1897, S. 636; Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1897, S. 505.) 


Elektrischer Strafsenbahnbetrieb nach Bersier 
(s. 1898, S. 118). — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. Fórd. d. Lokal- 
u. Strafsenbw. 1897, S. 630.) 


Wechselstrom-Gleichstrombetrieb für elek- 
trische Bahnen. Déri verwendet für jeden Wagen eine 
bestimmte Anzahl von Wechselstrommotoren und eine gleiche 
Zahl von Gleichstrommotoren. Die ersten dienen für die Fahrt 
und werden von einer Luftleitung gespeist, die letzteren dienen 
für das Anziehen und erhalten den Strom von den im Wagen 
befindlichen Sammelzellen. (Z. f. Transport- und Strafsenbw. 
1897, S. 502.) 


Elektrische Straßenbahn nach Adridge. Niedrige 
Masten in 16 bis 36m Entfernung. An den Masten sind kurze 
federnde Leitungsdrähte befestigt, während über dem Wagen 
zwischen 2 an den beiden Enden desselben angebrachten Leiter- 
stangen ein Berührungsdraht oder Band von etwa 15m Länge 
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gespannt ist. Ist die Entfernung der Masten grüfser als diese 
Lünge, so liegt in der Mitte zwischen 2 Masten noch eine in 
der Strafsenoberfläche angebrachte Berührungsfläche. (Mitth. 
d Ver. f. Förd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 679.) 


Neue Anwendungen des dreiphasigen Stromes 
bei den Tramways und Eisenbahnen in der Schweiz. 
Wie die Bahn in Lugano (s. 1897, S. 86) sollen auch die Bahnen 
von Stansstadt nach Engelberg, von Zermatt nach Gornergrat, 
auf die Jungfrau und von Berthond nach Thonne mit Drehstrom 
betrieben werden. Spannung im Arbeitsdrahte 500—750 Volt. 
(Mitth. d. Ver. f. Fórd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 638.) 

Einschienige Hochbahnen nach Lartigue, Enos, 
Langen (s. 1895, S. 569, Beyer, Behr (s. 1897, S. 597). — 
Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 179, 189.) 

Einschienenbahn von Cailletet (s.1897, S. 599). Be- 
triebsmittel. — Mit Abb. (Rev. techn. 1897, S. 481.) 

Dynamograph-Wagen für die Feststellung von Schüden 
an Strafsenbahngleisen, verwendet an den Chicagoer Strafsen- 
bahnen. -- Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 277.) 


Güterwagen. 


Güterwagen von 20: Ladegewicht (s. 1897, S. 598). ` 


(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 229.) 


Offene eiserne Güterwagen. — Mit Zeichn. (Engineer 
1897, II, S. 432.) 

Geheizte Güterwagen auf den baierischen 
Staatsbahnen. DieGüterwagenhaben doppelte Wandungen, 
Presskohlenheizung und von auí&en sichtbare Thermometer. 
(Z. d. V. deutsch. Eisenb.-Verw. 1897, S. 935.) 


Feuerlóschwagen für Bahnhöfe. Der Wagen hat 
an jedem Ende einen Behälter für 15cbm Wasser und zwischen 
beiden Behältern eine Zwillingsdampfpumpe, die den Dampf 
von einer Lokomotive erhält. (Z. f. Transport- u. StrafBenbw. 
1897, S. 492.) 


Allgemeine Wagenkonstruktionstheile. 


Strafsonbahntechnische Ausstellung auf dem 
Bahnhofe Falkenried der StrafBeneisenbahn - Ge- 
‚sellschaft in Hamburg. Räder, Untergestelle und elek- 
trische Ausrlistung von Motorwagen. — Mit Abb. (Mitth. d. 
Ver. f. Förd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 620; Z. f. Kleinb. 
1897, S. 647.) 

Bemerkungen zu der selbstthätigen und Seiten- 
doppelkuppelung nach Robinsohn (s. 1898, S. 287). 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 198.) 


Verbesserungen an Zug- und Stoßvorrichtungen 
der Eisonbahnwagen. Zunächst wird beschrieben die Bau- 
art vonFischervonRösslerstamm. In Frankreich, Belgien 
und bei der internationalen Schlafwagengesellschaft hat man 
vielfach die Bauart von Gain, bei der dio Zug- und Stofs- 
kräfte unmittelbar auf das Untergestell übertragen werden. 
Bei den vierachsigen Personenwagen der preufsischen Staats- 
bahnen sind die Buffer durch Winkelhebel, Verbindungsstangen 
und besondere Schraubenfedern von einander abhängig gemacht. 
— Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 200.) 


Westinghouse-Schnellbremse für sehr schnell 
fahrende Züge (s. 1896, S. 440 [96]). — Mit Abb. (Organ f. 
d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 228.) 

Chapsal’s Luftdruckbremse mit elektrischer 
Auslösung (s. 1898, S. 179). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1897, S. 229.) 

Elektrische Bremse von Siemens & Halske. Jeder 
Wagen enthält eine pendelnd aufgehängte Dynamo, die gegen 
einen Radreifen, die Friktionsscheibe, gepresst wird. Die 
Dynamo kann durch Elektromagnete, sobald diese erregt 
werden, zurückgezogen werden, sodass dann der Anker der 
Dynamo in Ruhe bleibt, wie dieses die Regel ist. Im Bedarfs- 
falle legen sich die Magnete gegen die Radreifen und schicken 


den nunmehr erzeugten Strom in die elektrischen Bremsen. — 
Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 115.) 
Bremsklötze von Stahl und Gusseisen. Die Klötze 
bestehen aus Gusseisen, in das Bänder aus weichem Stahl, 
kreuzweise übereinandergelegt, eingebettet wird. Hierdurch 


‘soll die Betriebsdauer auf das Dreifache gewöhnlicher guss- 


eiserner Klötze gesteigert werden bei ungefähr gleichem 
Reibungsbeiwerthe. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 228.) 


Eisenbahnachslager der Roller Bearings Comp. 
(s. 1898, S. 287). — Mit Abb. (Verhandl. d. Ver. z. Bef. d. 
Gewerbefl. 1897, S. 231.) 


Wagenachsbüchsen. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. 
chem. de fer 1897, II, S. 200.) 


Schalengussräder nach Griffin (s. 1898, S. 121). 
(Mitth. d. Ver. f. Fürd. d. Lokal u. Strafsenbw. 1897, S. 681.) 


Lokomotiven und Tender. 

Neue Lokomotiven der k. k. öst. Staatsbahnen. 
Hauptabmessungen einer 2/,-Schnellzug-Lokomotive mit Dreh- 
gestell, einer 3/5- Tender-Lokomotive, 3/3-Güterzug-Lokomotive, 
3/a-Lokomotive für Güterzüge und Personenzüge auf Gebirgs- 
strecken, 4/,-Gebirgslokomotive. Diese Lokomotiven haben 
Gölsdorf’sche Verbundanordnung (s. 1897, S. 400), flusseiserne 
Roststäbe mit umgebogenen Endlappen. — Mit Zeichn. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 202.) 


Neue Verbund-Schnellzug-Lokomotiven mit 
Drehgestell der London & North Western r. Cylinder 
(381 + 496) X 610 mm; Durchmesser der Triebräder 2,100 m, der 
Gestellräder 1,143 m; Heizfläche 14,77 + 115,33 = 130,10 an; Rost- 
fläche 1,9 an; Dampfdruck 12,3 at; Dienstgewicht 54,71. (Génie 
civil 1897, Bd. 32, S. 188.) 

Berechnung der Verbundlokomotivo und ihres 
Dampfverbrauches; v. Leitzmann. Theoretische Ab- 
handlung auf Grund von Indikatorversuchen. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1897, S. 1355, 1392.) 


Festsetzung der Hauptabmessungen an Loko- 
motiven; von Pétroff in St. Petersburg. Nach Behandlung 
der Frage, ob Verbund- oder Zwillingsanordnung, Innen- oder 
Aufsencylinder gewählt werden sollen, werden die Formeln 
zur Berechnung der Abmessungen hergeleitet. Widerstands- 
formeln. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, II, S. 354.) 

Berg-Schnellzug-Lokomotiven. Geschichtliche Ent- 
wickelung unter Beifügung von Handrissen und Angabe der 
Hauptabmessungon. — Mit Abb. (Z. d. óst. Ing.- u. Arch.- 
Ver. 1897, S. 641.) 

Bau von neueren Lokomotiven; Forts. (s. 1897, 
S. 600). Schmiedearbeiten. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. 
chem. de fer 1897, IT, S. 208.) 

Die kgl. Sächsischen Staatsbahnen auf der 
Leipziger Ausstellung. Ausgestellt waren: eine Verbund- 
Personenzug-Lokomotive, eine viercylindrige Tender-Loko- 
motive, eine lonkbare Kuppelachse nach Klien-Lindner, 
ein Durchgangswagen I. und II. Klasse, als Kranken- bezw. 
Küchenwagen ausgerlistete IV. Klasse-Wagen, Heizkessel- 
wagen, offene Gliterwagen, Rollbicke, Westinghouse-Bremse, 
Wagendrehscheibe. — Mit Abb. (Uhland’s Verkehrsz. 1897, 
S. 246, 252.) 

Wiener Stadtbahn; Vortrag von Fränkel. Die Be- 
triebsmittel (s. 1898, S. 284) werden besprochen. — Mit Zeich. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 216, 231.) 

Amerikanische Lokomotiven (a, 1897, S. 600). Be- 
schrieben werden Heizfläche, Verbundwirkung, Kolben, Gegen- 
gewichte, Dampfspannung, Schornstein. (Rev. gener. d. chem. 
de fer 1897, IL, S. 285.) 

Ya-Schnellzug-Lokomotive mit vorderem Dreh- 
gestell und hinterer Laufachse für die Midland r. 
Cylinder 495 X 660 mm; Triebraddurchmesser 2,362», Laufrad- 
durchmesser Lamm, Gestellraddurchmesser 1,1552; Heizfläche 
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12,82 + 102,65 = 115,17 qm; Rostfläche 1,98 am; Reibungsgewicht 
18,5t; Dienstgewicht 47,1. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, 
II, S. 466, 468; Génie civil 1897, Bd. 32, S. 100.) 


24,-Schnellzug-Lokomotive, Muster 12 der Belgi- 
schen Staatsbahnen mit vorderer und hinterer Laufachse. 
Die Dampfvertheilung geschieht nach Lencauchez, hat 
also 4 Hähne für jeden Cylinder. Belpaire-Kessel mit 
111 Serve-Róhren. — Mit Abb. (Engineering 1897, 1I, S. 588.) 


Viercylindrige 2/4,-Verbund-Schnellzug -Loko- 
motive „Black Prince“, für die London & North- 
western r. von Webb gebaut. Die 4 Cylinder wirken auf 
eine Achse. Cylinderabmessungen (380 + 495) X 609 mm; 
Durchmesser der Triebräder 2,14", der Gestellrüder 1,143; 
Heizfláche 14, -]- 115,3 — 1304"; Rostfliche 1,9 am; Dionst- 
gewicht 53,91. — Mit Zeichn. (Engineering 1897, II, S. 693, 696.) 


24,-Personenzug-Lokomotive der Great Western r. 
Cylinderabmessungen 457 X 660mm, Durchmesser der Trieb- 
räder 1676 mm, der Gestellráder 1066 "m; Heizfläche 9,8 + 119,4 
— 129,2 an; Rostfläche 1,77am; Gewicht von Maschine und 
Tender 70. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 344.) 


Lokomotiven auf der Brüsseler Ausstellung. 
3/3- Güterzug - Lokomotive; 3/3 - Tender - Lokomotive; 2/4- und 
3/4-Schuellzug-Lokomotiven. Mallet-Lokomotive mit Dampf- 
drehgestell und Serve-Röhren. Die französische Sidbahn 
hatte eine 2/,-Schnellzug-Lokomotive mit Drehgestell und 
Serve-Röhren zur Beförderung von Zügen von 300* und 
75—80 km/gt. und eine 3/;-Lokomotive für Steigungen von 1:62 
ausgestellt. Von der französischen Nordbahn war eine vier- 
cylindrige Lokomotive ausgestellt. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 617, 648, 705.) 


3a-Verbund-Güterzug-Lokomotive nach Vauclain. 
Der Hochdruckcylinder liegt unter dem Niederdruckcylinder. 
Cylinder (355 + 609) X 609 mm, Triebraddurchmesser 1448 mm; 
Heizfläche 12,63 + 148,61 = 161,27 am; Dienstgewicht 58. — 
35-Güterzug-Lokomotive. Cylinder 506 X 508 mm; Trieb- 
raddurchmesser 1168 "m, — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, 
S. 402.) Ä 

3,- Güterzug-Lokomotive für die Cap-Staats- 
bahnen. Cylinder 432 X 660 mm; Triebraddurchmesser 
1371 mm; Heizfläche 103,07 am; Rostfläche 1,534; Dienstgewicht 
46t. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S.556; Eng. news 1897, 
II, S. 271.) 


35,-Güterzug-Lokomotive der Great Western r., 
hauptsächlich zum Ziehen der Kohlenwagen durch den Severn- 
Tunnel bestimmt. Cylinder 508 X 610 mm; Durchmesser der 
Triebräder 1372 mm; der Gestellräder 813 mm; Heizfläche 
10,76 + 130,24 = 141 am; Rostfláche 3,25 am; Serve-Röhren 
von 63mm Durchmesser; Gewicht von Maschine und Tender 
93t. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 442.) 


i -Güterzug-Lokomotive der Militáreisenbahn 
im Sudan (s. 1898, S. 288). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisen- 
bahnw. 1897, S. 209.) 


Güterzug-Lokomotiven mit Zahnradantrieb für 
schlecht liegende Gleise mit Krümmungen von kleinem Halb- 
messer. Entweder treiben die aufßen liegenden Maschinen 
mittels Kegelräder je eine wagerecht liegende Welle an, von 
der wieder mittels Kegelräder die Triebachsen bewegt werden, 
oder man verwendet eine unter der Lokomotive liegende 
Welle, die entsprechend angetrieben wird und weiterhin die 
Triebachsen bewegt. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 372.) 


Lokomotiven der Darjeeling-Himalaya-Eisen- 
bahn für 0,609 Spur, gebaut von Sharp, Sewart & Co. 
(Mitth. d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, 
S. 650.) 

Leistung dreiachsiger Tonder - Lokomotiven. 
Einfache Berechnung in der üblichen Weise. (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1597, S. 206) 


Meyer'sche Verbund - Tender - Lokomotive mit 
2 Drehgestellen für die Wallückenbahn (s. 1898, 
8.263). Spurweite 0,603; Dampfeylinder (0,225 -]- 0,340) X 0,350 mm ; 
Triebraddurehmesser 0,000»; Dampfspannung 124; Heizflache 
DO a»; Dienstgewicht 20 t. (Mitth. d. Ver. f. Förderung d. 
Lokal- und Stralßenbw. 1897, S.649; Z. f. Kleinb. 1897, S. 704.) 


24-Tonder-Lokomotive mit vorderor und hinterer 
Laufachse, für die chinesischen Bahnen von Brook’s 
Lokomotivwerken gebaut. Cylinder 419 X 602 mm; Durch- 
messer der Triebräder 1587 mm, der Laufräder 1067 mm; Heiz- 
fläche 8,7 + 88,9 X 97,6am; Rostfläche 1,67 an; Dampfdruck 
12, at; Tenderwasser 5,0 cbm; Kohlen 1600 kg; Reibungsgewicht 
26,7t; Dienstgewicht 51,2t. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 377.) 


44 - Tender- Lokomotive für Schmalspurbahnen 
nach Weidknecht. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 515.) 


4, -Tender-Lokomotiven nach Hagans, für die 
Volo & Lechonia r. von Weidknecht in Paris entworfen. 
Die Cylinder liegen seitlich über den Achsen und treiben 
mittels Flügelstange und Hebel die Räder an. Spurweite 
0,6m; Cylinder 0,3 < 0,3m; Triebraddurchmesser 0,650 m; Heiz- 
fläche 32,25 am; Rostfläche 0,65am; Dampfdruck 12at; Leer- 


“ gewicht 14,5t; Dienstgewicht 18,4%. — Mit Abb. (Engineer 


1897, II, S. 390.) 


5,-Tender-Lokomotive nach Hagans, von 
Henschel & Sohn in Cassel fiir Vollbahnen gebaut. 
Von den 5 Achsen sind 3 in dem Rahmen, 2 in einem Dreh- 
gestelle gelagert. Die Maschine kann Krümmungen von 180 m 
Halbmesser durchfahren. Cylinder 520 630 mn; Triebrad- 
durchmesser 1200 mm; Heizfläche 8,16 + 129,05 = 137,21 9™; Rost- 
fläche 2,51 am; Dampfdruck 12at; Tenderwasser 4cbm:; Kohlen 
1,;cbm; Dienstgewicht 69,9t. Die Maschine soll auf 
1:30 bei 180m Bögen 250 t mit 15 km/st. 


1:40 9 200 „ n 270, 9 15 5 
1:40 , 200, » 1605 5 30 , 
1:50 , 390, » 830, , 


n 
befördern. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 437; Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 222.) 

25,- Tender-Lokomotive der London Tilbury & 
Somthand r. mit vorderem Drehgestell und hin- 
terer Laufachse. Cylinder 457 X 660mm; Durchmesser 
der Triebräder 1980 mm, der Laufräder 1066mm; Tender- 
wasser 6,38 cbm; Kohlen 2250 ke; Dienstgewicht Git — Mit 
Abb. (Engineer 1897, II, S. 607.) 


4g - Tonder - Lokomotive der indischen Staats- 
bahnen (8.1898, S.121). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw. 
1897, S. 228.) 


Tender-Lokomotive mit niederlegbarem Schornstein 
und Führerdach (während des Durchfahrens eines Tunnels). 
Dio Verbrennungsgase werden während der Fahrt in einem 
Wasserbehälter verdichtet. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 648.) 


Betriebsergebnisse mit feuerlosen Lokomo- 
tiven nach Francg. 1 Maschinen-Kilometer kostete 36,8 Jf, 
1 Wagen-Kilometer 12,3 9/. (Mitth. d. Ver. f. Förderung d. 
Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 6.) 


Pressluft-Lokomotive nach Hardie (s. 1898, S. 190). 
— Mit Zeich. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 247.) 


Neue Heilmann-Lokomotive (s. 1898, S. 289). Hoiz- 
fläche 16,47 + 169 — 185,47 4"; Rostfláche 3,3144»; Dampfdruck 
143, Die Willans- Maschine von (300 -++ 480) X 400 mm 
Cylinderabmessungen leistet bei 400 Umdrehungen in der 
Minute 1350 PS. — Mit Zeichn. (Rev. techn. 1897, S. 565; 
Rev. industr. 1897, S. 505.) 


Probefahrten mit einer Heilmann'schen Loko- 
motive neuester Bauart (s. 1898, S. 289). (Mitth. d. Ver. 
f. Fórd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 640; Schweiz. Bauz. 
1897, Bd. 30, S. 161, 193; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1399; 
Engineer 1897, II, S. 505.) 
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33-elektrische Bergwerkslokomotive von 00 PS. 
im Bergwerke bei Elkhorn (Ver. SÓt) Die von Darling- 
ton gebaute Lokomotivo wiegt 22t und zieht 40 Wagen von 
je 4* auf Steigungen von 20% 9 mit 10—15 km Geschwindigkeit 
in der Stunde. Spurweite 1,0”; Triebraddurchmesser 0,837 m. 
Die beiden Motoren können parallel oder hintereinander ge- 
schaltet werden. (Z. f. Transport- und Strafsenbw. 1897, S. 509.) 


Elektrische Lokomotive der Bergwerksbahn der 
Golden Sceptro- Bergbau- Gesellschaft. Spurweite 
"0,17; Triebraddurchmesser 1383 mm, Zwei fünfzigpferdige 
Westinghouse - Motoren. Lokomotivgewicht 13,6 t. Zugkraft 
beim Anfahren 2720 ke, bei 12,9 km/gt. 2040 ke. — Mit Abb. 
(Mitth. d. Ver. f. Förd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1897, S. 64.) 


Elektrische 2/5- Verschieblokomotive der Allge- 
meinen Elektricitüts- Gesellschaft (s. 1898, S. 289). Ein 
Zug von 20t wird auf 1:00 mit 7,2 km/gt. befördert. Dienst- 
gewicht 13t. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, 
S. 699; Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 169; Organ f. d. Fort- 
schritte d. Eisenbw. 1897, S. 241; Ann. f. Gew. und Bauw. 
1897, II, S. 184.) 


Zahnrad-Lokomotive für die Jungfraubahn soll 
12% wiegen, 2 Elektromotoren von je 150 PS. erhalten und 
mit 85 km/st. 26t befördern. Aufser der selbstthätigen elek- 
trischen Bremse ist eine Wurfbremse vorgesehen, die die 
Schienen umfasst, und eine Spindelbremse, die auf die Rad- 
reifen wirkt, — Mit Zeichn. (Z. f. Transport- u. Strafsenbw. 
1897, S. 509; Engineer 1897, II, S. 320; Centralbl. d. Bauverw. 
1897, S. 497.) 

Zum Bau einer Lokomotive erforderliche Bau- 
stoffe. Die Gesammtmenge wiegt ungeführ 188 t, während 
die fertige Lokomotive nur etwa !/ von diesem Gewichte hat. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 793.) 

Lokomotiv-Feuerkisten. (Engineering 1897, II, 
S. 626.) 


In den Kessel eingebautes Speiseventil für 
Lokomotiven. — Mit Abb. (Eng. news 1897, II, S. 311.) 


Petroleumfeuerung bei den Lokomotiven im 
Arlberg-Tunnel (s. 1898, S. 290). — Mit Abb. (Bull. de la 
comm. internat. du congrés d. chem. de fer 1897, S. 1570.) 


Petroleumfeuerung bei Lokomotiven (s. 1898, 
S. 290). Geschichtliches; Zerstäuber mit flacher und mit 
schraubenförmiger Flamme; Ausmauerung der Feuerkisten. — 
Mit Abb. (Z. d. óst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 624.) 


Verwendung von Petroleum als Brennstoff boi 
Lokomotiven; von Aspinall (s. 1898, S. 290). (Bull. de 
la comm. internat. du congrés d. chem. de fer 1897, S. 1843.) 


Anwendung eines mittleren dritten Lagers bei 
gekripften Kurbelachsen. Theoretische Behandlung 
der Achse. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, 
II, S. 263.) | 


Busse’s Laufachseneinrichtung fiir Schienen- 
fahrzeuge. Aufführung der einzelnen Möglichkeiten. Die 
Anordnung von Busse beruht darauf, dass die durch eine 
Brücke mit einander fest verbundenen Achslager mittels 
divergirender Lenkstangen an den Hauptrahmen frei beweglich 
gehalten werden, während das Gewicht des Fahrzeuges durch 
Zugpendel, die in dem Federsysteme divergirend aufgehängt sind, 
auf die Brücke des Achslagers übertragen wird. — Mit Zeichn. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 181.) 


Busse's freie Lenkachse für Lokomotiven, 
kann sich den Bogen entsprechend seitwärts verschieben, 
dabei aber die Richtung nach dem Mittelpunkt annehmen, 
wobei eine gleiche Belastung für beide Achslager trotz 
Ueberhöhung der Schiene gewahrt bleibt. Die Rückführung 
geschieht kraftschlüssig. — Mit Zeichn. (Organ f. d. Fortschr. 
d. Eisenbw. 1897, S. 243.) 

Kolbenschieber für Lokomotiven (s. 1898, S. 121). 
— Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 227.) 
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Neuer Wechselkolben von Verbund -Lokomo- 
tiven fiir Handbewegung; Bauart v. Borries. Bei dom 
älteren Ventile (s. 1898, S. 290), bei dem die Umstellung durch 
den Dampfdruck ausschliefslich erfolgte, hat sich der Uebel- 
stand bemerkbar gemacht, dass wegen der wechselnden Druck- 
verminderungen der Kolben gegen den Boden geschleudert 
wird. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes ist eine Handhabe 
am Kolben befestigt. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, 
II, S. 218.) 


Dampflüutewerk nach Latowsky & Dunkel. — 
Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 236.) 


Beziehungen zwischen Rost- uud Heizfläche und 
demCylinderinhaltebeiLokomotiven. Deramerikanische 
Ausschuss benutzt als Widerstandsformel fir die Geschwindig- 
keit V < 50 km :£— 0,91 H- 0,007 V, wührend Desduits für 
V= 30 — 100km مم‎ = 15+ 0,01 V setzt. Angaben über den 
Widerstand auf Steigungen, in Krümmungen und beim An- 
ziehen. Eigenwiderstand der Maschine, Leistung der Maschine, 
schliefslich Angaben über das gesuchte Verhältnis. (Rev. 
industr. 1897, S. 469, 478, 530; Bull. de la comm. internat. du 
congrés d. chem. de fer 1897, S. 1878.) 


Versuche über den Einfluss der Dampfspan- 
nungen auf die Oekonomie der Zwillingsmaschinen. 
Mit der Erhóhung der Dampfspannung ist eine Ersparnis an 
Brennstoff erzielt worden. (Rev. génér. d. chem. de fer 1897, 
II, S. 247; Génie civil 1897, Bd. 31, S. 365; Bull. de la comm. 
internat. du congrés d. chem. de fer 1897, S. 1834.) 


Gewichtsvertheilung bei Lokomotiven; von 
Leitzmann. Es wird zunächst eine dreiachsige Lokomotive 
ohne Ausgleichhebel behandelt, und zwar: 1) bei gleicher 
Höhenlage der Stützpunkte, 2) bei willkürlicher Aenderung 
der Höhenlage der elastischen Unterstützungspunkte. Ferner 
wird das Einstellen der Achsbelastungen durch Ausspannen 
oder Lösen der Federschrauben, die Wirkung des Ausgleich- 
hebels und die Belastung der Lokomotivachsen während der 
Fahrt besprochen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 157.) 


Anordnung der Gegengewichte bei Lokomo- 
tiven. Es werden die viercylindrigen Maschinen und die 
Versuche in der Universität Purdue (s. 1895, S. 595) besprochen. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 559, 809.) 

Größe des Zugwiderstandes für Schnellziüge 
(s. 1898, S. 118). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, 
S. 230, 232.) 

Zugwiderstand schnellfahrender Züge auf ge- 
rader Bahn; von Birk (s. 1898, S. 118). (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1897, S. 945.) 

Zugwiderstände bei Schmalspurbahnen. Ent- 
wickelung von Formeln unter Benutzung der von Frank 
gefundenen Versuchswerthe. (Z. f. Kleinb. 1897, S. 583.) 

Nomenklatur amerikanischer Lokomotiven. — 
Mit Abb (Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. 
de fer 1897, S. 1911.) 


Sonstige Einrichtungen des Eisenbahn-Maschinen- 


wesens. 
Werkzeuge zum Umbörteln, Aufwalzen und 
Ausschneiden von Siederöhren. — Mit Abb. (Rev. 


industr. 1897, S. 415.) 


Lokomotiv-Drehschreibe der Milwaukee & St. 
Pauls r. mit elektrischem Antriebe. — Mit Abb. (Bull. 
de la comm. internat. du congrés d. chem. de fer 1897, S. 1778). 


Brückenwaage für Gepäck und Sttickgiiter mit 
ZJungenablesung ohne Federn. — Mit Zeichn. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1897, S. 237.) 

Anbrivgen von Zwangschienen an Gleis-Briicken- 
waagen. Um bei scharfgelaufenen Reifen usw. zu erreichen, 
dass die Längsachse des Wagens mit der Gleismitte zu- 
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sammenfällt, was bei Waagen ohne Gleisunterbrechung noth- 
wendig ist, wird empfohlen, auf beiden Seiten der Waage un- 
mittelbar vor dieser Zwangschienen von 400-500 um Länge 
anzubringen, (durch die die Wagen gezwungen werden, sich 
genau in die Gleismitte einzustellen. (Organ f. d. Fortschritte 
d. Eisenbw. 1897, S. 200.) 


Lokomotivwaage nach Fairbanks (s. 1898, S. 291). 
— Mit Abb. (Uhland's Techn. Rundschau, Gruppe I, 1897, S. 87.) 


L. Allgemeines Maschinenwesen, 


bearbeitet von IH. Heimann, Ingenieur in Berlin. 


Dampf kessel. 


Veränderungen an der Dampfkossel- und Dampf- 
maschinenanlage der Hannoverschen Baumwoll- 
spinnerei und Weberei. Die alte Anlage enthielt 7 Flamm- 
rohrkessel für 41/;,*t Ueberdruck und zwei neue englische 
Kessel und als Betriebsmaschinen 2 stehende Balanciermaschinen 
von rund 600 und 500 PS; eine liegende Zwillings - Verbund- 
maschine von 300 PS. — Die neuen Kessel von K. & Th. 
Möller in Brackwede liefern Dampf von 12st mit Ueber- 
hitzung einer von der Maschinenfabrik Augsburg gebauten 
Dreifach-Expansionsmaschine mitgetheiltem Niederdruckcylinder 
für eine Größstleistung von 1800 PS;. Eine Bruttoersparnis von 
50000 A im Jahre wird erwartet. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 1343.) 


Erlass des kgl. preußischen Handelsministers 
über dio Vorprüfung bei Anlegung von Dampf- 
kesseln vom 28. Nov. 1897. Gegenüber den Erlassen vom 
25. März und 18. Mai 1897 ist besonders den Wünschen des 
Vereines deutscher Ingenieure und der Dampfkessel - Ueber- 
wachungsvereine Rechnung getragen. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 1427.) 


Dampfkessel und Dampfkesselfeuerungen. Wahl 
der Kesselart; Serpollet-Kessel; Róhren- und kombinirte 
Kessel von Thornycroft, Lagosse; Tuchof; Kessel mit 
Erdölfeuerung von Freissinet & Co.; Kessel mit verstirktem 
Zuge, und zwar mit Unterwind von Kudlicz, Coxe, Neuer- 
burg, mit Saugewind von Roney. — Mit Abb. (Dingler’s 
polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 150.) 


Heizversuche mit einem von Schichau fiir die 
„Bayern“ erbauten Dürr’schen Röhrenkessel. Das Ge- 
sammtergebnis war günstig. — Mit Abb. (Mitth. a. d. Praxis 
d. Dampfkessel- u. Dampfmasch.-Betr. 1897, S. 480.) 


Wasserróhrenkessel; Vortrag von Rowan vor der 
„Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland“. 
(Engineer 1897, II, S. 456.) 


Anbringung der Wasserstandsröhren bei Dampf- 
kesseln; von W. Meunier. — Mit Abb. (Rev. industr. 
1897, S. 356.) 


Kohlenstaubfeuerungen von Russel, Lester & 
Ernst. Die Zerkleinerung der Kohle wird in der Feuerungs- 
anlage selbst besorgt. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 385.) 


Feuerung von Kudlicz für minderwerthige Heiz- 
stoffe. — Mit Tafel. (Rev. industr. 1897, S. 394.) 


Ventile und Neuerungen an ihnen. — Mit Abb. 
(Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 76.) 


Umlauf des Wassers in den Wasserrühren- 
kesseln; von H. Brillé. — Mit Abb. (Génie civil 1897, 
Bd. 32, S. 15.) ۱ 


Versuche zur Ermitteluug des Wasserumlaufs 
in den Wasserrührenkesseln; von C. Schneider. Be- 
sprechung der Versuche von Prof. W. H. Watkinson, 
M. Bellens, M. Solignak. — Mit Abb. (Mitth. a. d. Praxis 
d. Dampfkessel- u, Dampfmasch.-Betr. 1897, S. 477.) 


Mitteldruck -Indikator für hohe Geschwindig- 
keiten. — Mit Abb. (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfkessel- u. 
Dampfmasch.-Betr. 1897, S. 453.) 


Ununterbrochen arbeitender Indikator. Der 
Papierstreifen wird von dem hin- und hergehenden Maschinen- 
kolben stetig vorwürts bewegt. — Mit Abb. (Mitth. a. d. 
Praxis d. Dampfkessel- u. Dampfmasch. - Betr. 1897, S. 576.) 


Brown's Melder bei Dampfkesseln. Sinkt der 
Wasserstand unter eine bestimmte Grenze, so findet der Dampf 
Zulass zu einer Quecksilberróhre, und das steigende Metall 
schliefst den Strom einer elektrischen Lärmvorrichtung. — 
Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 142.) 

Werkzeugmaschinen zum Dampfkesselbau. Kreis- 
Hobel-, Nuth- und Bohrmaschine; senkrechte Biegemaschine; 
Drehbank; sämmtlich von Campbells & Hunter in Leeds. 
— Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 186.) 

Wasserröhrenkessel und Speisevorrichtung des 
„Salamander“ — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 556.) 


Dampfkessel - Explosionen. 


Explosion eines Schiffskessels auf dem Dampfer 
„Fritz“ während der Fahrt von Stettin nach Greifswald am 


- 21. Aug. 1897. Die genau feststellbare Ursache bestand in der 


unzulänglichen Dichtung eines alten Bruches, die der ver- 
antwortliche Maschinist mit dem Leben gebülst hat. — Mit 
Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1364.) 


Dampfmaschinen. 


Beschreibung einzelner Maschinen. Wagerechte Ver- 
bundmaschine von Clenck & Co. Eigenartige Ventil- 
steuerung. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 395.) 


Maschinenanlage des englischen Kreuzers„Prince 
George“. Zwei Dreifach-Expansionsmaschinen von je 6000 PS. 
Cylinderdurchmesser 1016, 1500 und 2235 mm; gemeinsamer 
Hub 1296 mm, Den Dampf von 115t mittlerer Spannung liefern 
8 Cylinderkessel mit 2270 a» Heizflàche und 76,34» Rostflüche. 
— Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 355) 


Maschinen und Kessel der von der „Compagnie 
Parisienne de l'air comprimé“ errichteten elektrischen 
Kraftstation auf dem Quai Jemappes. — Mit Abb. (Génie 
civil 1897, Bd. 32, S. 125.) 


Universal-Dampfmaschine nach Raworth; gegen- 
über der Willans'-Maschine unvortheilhaft. — Mit Abb. 
(Mitth. a. d. Praxis d. Dampfkessel- u. Dampfmasch.-Betr. 1897, 
S. 523.) 


Schnelllaufende Dampfmaschinen mit selbst- 
thätiger Schmierung. Entwickelung und Ergebnisse der 
von S. E. Belliss & Co. erbauten Maschinen. — Mit Diagr 
(Engineer 1897, JI, S. 137.) 


Schrägliegende Verbundmaschinen der„Empress 
Queen“, erbaut von der Fairfield Shipbuilding & Engineering 
Comp. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 244.) 


Maschinen der elektrischen Centrale zu Bradford. 
Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 391.) 


Maschinenanlage der Dampfjacht des englischen 
Gesandten in Konstantinopel. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 418.) 


Maschinenanlage von drei Kanonenbooten der 
Marine der Ver. Staaten. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, 
S. 542.) 


Maschinen der Kanalboote der Western Railway 
Comp. ,Reindeer" und „Roebuck“, erbaut von Vickars, 
Sons & Co. — Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 449.) 


Dampfkessel und Motoren auf der Sächsisch- 
Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung 
zu Leipzig 1897; von Prof. Fr. Freytag. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver, deutsch. Ing. 1897, S. 1140.) 
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Heifsdampfmaschinen; von A. Seemann. Nach 
theoretischen Ausführungen über die Vortheile der Ueberhitzung, 
wobei eine Nutzleistung von höchstens 17 bis 18%, für die 
beste Heifsdampfanlage bei jetziger Arbeitsweise angegeben 
wird, folgt eine Schilderung der Entwickelung, in der man 
nach dem Vorgange von W. Schmidt dahin gelangt ist, in 
den Maschinen bis auf 3609 erwürmten Dampf zu verwenden. 
Die einfachwirkenden Heifsdampfmaschinen nebst den Ver- 
suchen von Prof. Ripper und die Maschinen mit Dampf- 
steuerung werden besprochen, die Verbund-Heifsdampfmaschinen 
dargestellt und erláutert. Zum Schlusse kommen die doppelt- 
wirkenden Heifsdampfmaschinen zur Sprache, für die von 
W. Schmidt in der Fabrik zu Aschersleben Versuche an- 
gestellt sind. — Mit Abb., Tabellen und Schaulinien. (Z. d. 
Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1402.) | 


Kreisende Dampfmaschine von Hult. 
sind sehr günstig ausgefallen. — Mit Abb. 
Il, S. 765.) 


Beurtheilung der zusátzlichen Reibung bei 
Dampfmaschinen. Auf Grund einer eingehenderen Be- 
trachtung des dynamischen Vorganges bei der Umsetzung der 
indizirten Leistung der Dampfmaschine in Nutzleistung wird 
eine neue Grundlage für die Beurtheilung der Zapfenreibung 
gegeben. Die zusätzliche Reibung ist nicht proportional der 
Nutzleistung der Maschine, sondern proportional der Aenderung 
des Arbeitsaustausches. — Mit Diagr. (Z. d. Ver. deutsch. 
Ing. 1897, S. 1341.) 


Dampfmaschinenbau und seine Beziehungen zur 
Elektrotechnik; von Prof. Gutermuth. Der Elektro- 
technik, wird das Verdienst zugeschrieben, das Absatzgebiet 
für die Dampfmaschine erweitert und ein fruchtbares Feld 
für die technische Ausbildung der Neuerungen, unter An- 
passung an die laufende Umgestaltung des Dynamobaues 
und an die gesteigerte Leistungsfähigkeit der Elektricitäts- 
werke, geboten zu haben. Ein Ueberblick über die Ent- 
wickelung und die Erfolge des Dampfmaschinenbaues kenn- 
zeichnet die Verdienste Amerikas für die ausgiebige und 
grofBartige Verwendung der Elektricitit und die Ausbildung 
, von Sehnellláufern, die dann von dem englischen Ingenieur 
Willans weiter vervollkommnet wurden, erwähnt die 
Dampfturbinen von Parsons und De Laval, nimmt aber 
fiir den deutschen Maschinenbau die höchste Stufe der 
Leistungen, vor Allem hinsichtlich Dampfökonomie und ge- 
diegener Ausführung in Anspruch. Die für die Dampfdynamo 
besonders wichtige Frage der Regelung wird ausführlich be- 
handelt; zum Schlusse wird auf die Heifsdampfmaschine von 
Schmidt und den neuen Motor von Diesel (s.1898, S. 295) 
eingegangen. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1414.) 


Neuerungen an Dampfmaschinen. Dampfmaschinen 
mit Schiebersteuerungen. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 
1897, Bd. 306, S. 222.) 


Die Kondensation des Dampfes und ihre Messung 
in Dampfmaschinen. (Engineer 1897, II, S. 641.) 


Maschinenversuche mit überhitztem Dampfe. Be- 
sprechung der von Prof. Ripper angestellten Versuche. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 166.) 


Einzelheiten. Neuere Regler. Für Dampfmaschinen: 
Regler zur Verstellung einer Ventilspindel; Regler von 
Lathorp; Expansions-Stellvorrichtung von Hauner & Co.; 
Federregler von Tolle; Sperrwerk von Tronk; Schwung- 
kugelregler von Lane & Bodley; dgl. von O'Hara. 
Regler für Wassermotoren. — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 
1897, Bd. 306, S. 106.) 


Indikator zum Anzeigen der mittleren Dampf- 
spannung bei schnelllaufenden Dampfmaschinen; 
von Prof. W. Ripper. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 185.) 


Geschwindigkeits-Anzeiger von Metcalfe. Die 
hauptsüchlich für den Gebrauch auf Kriegsschiffen bestimmte 
Einrichtung ermöglicht es dem Maschinisten, seine Maschine 


Versuche 
(Engineering 1897, 
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auf eine bestimmte Geschwindigkeit einzustellen, von deren 
Einhaltung er sich durch einen Blick überzeugen kann. Ge- 
baut wird der neue Indikator von Elliott Brothers. — 
Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 406.) 


Regler für Dampfmaschinen; von Prof. R. H. Smith. 
(Engineer 1897, II, S. 55.) | 


Jarrow-Schlick-Tweedy-Anordnung zum Aus- 
balanciren von Schiffsmaschinen. Neue Ausführungen 
unter Benutzung der in England in grofsem Mafkstabe auf. 
genommenen Beförderung von Schlick. — Mit Abb. (Engi- 
neering 1897, II, S. 735, 740.) 


Andere Wärme -Kraftmaschinen. 


Petroleum-, Gas- und Naphtha-Motoren der Aus- 
stellung in Nischnij-Nowgorod 1896. Von 8 Firmen 
waren 40 Petroleummotoren zu 2 bis 20 PS. ausgestellt, da- 
von mehr als 20 im Betriebe. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. 
Ing. 1897, S. 1329.) 


Heifsluftmotor von Polsounow. — 
(Engineer 1897, II, S. 275.) 


Petroleummotor „Ideal“ von Harely & Padmore. 
— Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 282.) 


Petroleum- und Gasmotor von Tangyes auf der 
Brüsseler Weltausstellung 1897. — Mit Abb. (Engineering 
1897, II, S. 615.) 


100pferdige Gasmaschine von Fielding & Platt. 
— Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 674.) 


Gaserzeugungsmaschine der Gasmaschinen- 
fabrik in Amberg. Die Maschine dient zur Erzeugung von 
Leucht- und Heizgas aus flüssigem Kohlenwasserstoff. Ein 
Heifsluftmotor beschafft die zur Erzeugung des Gases im 
Karburator nöthige Luft, wobei ein kleiner Luftbehälter zum 
Ausgleiche der Pumpenstölse und zur Aufnahme des Druck- 
reducirventils dient. Die Gaserzeugung regelt sich nach dem 
Verbrauche von selbst. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 
1897, II, S. 153.) 


" Feststehende Petroleum-Lokomobile 
A. Saigle. — Mit Abb. (Rev. industr. 1896, S. 361.) 


Neue Gasmaschinen. Ersatz des Schwungrades von 
Kolbe. Umlaufmaschinen von Bayer, Wellner; um- 
laufende zweicylindrige Maschine von Auriol; Kapselwerk 
von Gauthier & Wehde. — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 
1897, Bd. 306, S. 198.) 

Gasmotor von Donaldson. 
1897, II, S. 250.) 

140pferdige zweicylindrige Gasmaschine von 
Hartley & Petyt. Mit Diagrammen und Versuchsergeb- 
nissen. — Mit Abb. (Engineer 1897, IT, S. 420.) 

200pferdige Gasmaschine „Premier“ von Wells 
Brothers. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 596.) 


Mit Abb. 


von 


— Mit Abb. (Engineer 


Vermischtes. 


Sicherheitshauben für Kreissägen. Die „Association 
des industriels de France contre les accidents du travail" 
hatte ein Preisausschreiben erlassen, auf das 35 Lüsungen ein- 
gingen. Ein erster Preis konnte nicht zuerkennt werden. Es 
wurden ein zweiter und ein dritter Preis und zwei ehrenvolle 
Erwühnungen vertheilt. Die mit dem zweiten Preise gekrünte 
Schutzhaube von Oberlin wird vorgeführt. — Mit Abb. 
(Génio civil 1897, Bd. 32, S. 10.) 


Druckwasser-Nietmaschine von Fielding & Platt. 
Die zum Nieten von Lokomotivkesseln bestimmte Maschine 
vermag einen Druck von 50t auf das Niet zu setzen und hat 
eine Maulweite von etwa 5,5 m. — Mit Abb. (Engineer 1897, 
II, S. 417.) 


Selbstthätige Werkzeugmaschine von Pratt & 
Whitney. 12 derartige Maschinen werden von einem Arbeiter 
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bedient. Die hergestellten Theile eignen sich hervorragend 
für Austauschbau. — Mit Abb. (Engineer 1897, II, S. 467.) 


Versuche mit Reibrädergetrieben. Diskus- und 
Sellers-Getriebe werden unter Anwendung verschiedener Stoffe 
geprüft. Es ergab sich eine wesentlich geringere Leistung 
der Sellers-Getriebe, was durch die starken Gleitungsverluste 
erklärlich ist. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, 
S. 1362.) 


Gewundene oder sog. Spiralbohrer. Messvorrichtung 
der Pratt & Whitney Comp. mit der der Normalkegel 
bestimmt und die Bohrerschenkel untersucht werden kónnen. 
Bohrer verschiedener Firmen. Parpart’s Fräsmaschine für 
Spiralbohrer. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 306, 
S. 29.) 

Rollenlager und ihre Reibungs-Ersparnis; von 
Prof. Dr. Reuleaux. Entwickelung, Ausbildung und An- 
wendungsgebiet der Rollenlager; Nachweis der Reibungs- 
ersparnis durch das sogen. Reibungspendel. — Mit Abb. 
(Sitzungsbericht des Vereins zur Befürd. d. Gewerbfleifses 
1897, S. 224.) | 


Neuerungim Gebläsebau. Neues Ventil der Maschiner- 
fabrik L. Lang in Budapest, das die äufserste Herabziehung 
des Eröffnungs- und Bewegungswiderstandes bei entsprechender 
Widerstandsfähigkeit gegen hohen Druck und bei hohen Hub- 
zahlen bezweckt. Die Abschlusstheile bestehen in Federstahl- 
blech-Ringscheiben, die für die Druckventile mit Polsterscheiben 
armirt sind. Ausgeführte Beispiele. — Mit Abb. (Stahl und 
Eisen 1897, S. 941.) 


Metall-Stopfbüchsenpackung von Lawson. Eine 
Büchse aus Phosphorbronze nimmt drei Ringe auf, von denen 
die beiden inneren, aus Magnolia- Metall hergestellten gegen 
die abzudichtende Stange gepresst werden. — Mit Abb. 
(Engineering 1897, II, S. 436.) 

Maschinenbauwerkstätten von Vickers, Sons & 
Comp. zu Sheffield. Durch viele Darstellungen erläuterte 
Vorführung einer der gröfsten Betriebsstätten dieser Art. — 
Mit Abb. (Engineering 1897, II, S. 403.) 

Maschinen und Geräthe zur Herstellung von 
Fahrrädern; von Möller. — Mit Abb. (Z. d. Vor. deutsch. 
Ing. 1897, S. 1131.) 


Moderne Maschinenbauwerkstätte; von Prof. 
Th. Demuth. Die neue Dynamomaschinenfabrik von 
Kolben & Co. in Prag verwendet zur Versorgung mit 
Arbeitskraft kleine Mehrphasenmotoren, die ohne Schleif- 
kontakte und Bürsten arbeiten und durch einen einfachen 
Schalter angelassen werden. Von der 60 PS.- Dampfmaschine 
wird mittels Riemens ein Dreiphasenstromgenerator mit 
einer Normalleistung von 50000 Watt angetrieben. Von der 
Maschine führen 6 Leitungen, 3 für die Licht- und 3 für die 
Kraftvertheilung, zur Schalttafel und von da in die Werk- 
stätten. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1213.) 


Selbstthätige Sicherheitskuppelung vonViviez. 
Der Zweck, bei aufsergewöhnlichem Widerstande die Arbeits- 
maschine vom Motor zu trennen, wird statt durch die vielfach 
üblichen Reibungsgesperre durch Feder-Kippgesperre bewirkt, 
die bei erhöhtem Widerstande durch kniehebelartige Wirkung 
die Spannung der Federn überwinden und in die Ausrück- 
stellung überklappen. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1897, S. 1309.) 


Befestigung von Flantschen an Leitungsröhren. 
Statt des Löthens und Nietens der Flantsche von kupfernen 
Leitungsröhren wird bei den dänischen Staatsbahnen ein Ver- 
fahren benutzt, dass die Röhren in die Flantsche einwalzt. Die 
Flantschen erhalten Muffen von etwa 1/, Rohrdurchmesser Länge 
und eine kegelfirmige Ausbohrung. Die in dic Muffen ge- 


brachten Röhren werden mittels der Siederohrwalze befestigt, 


So hergestellte Röhren weisen vorzügliche Betriebsergebnisse 
sowohl als Wasser- wie als Dampfróhren auf. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 1308.) 
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Herstellung der Bandsägen durch Stahlguss; 
von H. Fischer. (Z. d. Vex. deutsch. Ing. 1897, S. 1343.) 


Ausbohrmaschinen, Ausbohrwerkzeuge. — Mit 
Abb. (Dingler’s polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 32.) 


Fahrbare Motor-Kreissäge nach Güldner, bestimmt 
zur Uebernahme solcher‘ Arbeiten, die aulserhalb der eigent- 
lichen Werkstätten und Sägemühlen im Freien ausgeführt 
werden sollen. Der Zweitaktmotor kann mit Petroleum, Solaról, 
Spiritus usw. betrieben werden. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. 
u. Dauw. 1897, II, S. 114.) | 


Kreiss&áge mit beweglichem Süágeblatte, von 
J. Vinsonneau. Die durch Riemen angetriebene Welle des 
Sägeblattes wird von Schiebern getragen, die auf cylindrischen 
Führungen verschiebbar sind. Ein Druckwasser-Kolben bewirkt 
den Vorschub. — Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 375.) 


Stählerne Riemenscheiben der Niles Tool Works 
in Newyork und der American Pulley Co. in Philadelphia. 
— Mit Abb. (Rev. industr. 1897, S. 386.) 

Werkzeuge und Maschinen zur Herstellung von 
Keilnuth-Flächen. Fräsestab; Burr’s Keilnuthfräsestanz- 
maschine; Nutt’s Keilstofsvorrichtung; Mitts-Merrill’s 
Keilnuthhobelmaschine; Colburn-Baker's stehende Keilnuth- 
hobelmaschine mit Kurbeltrieb; Turner’s Vorrichtung zum 
Einhobeln von Keilnuthen auf der Drehbank; Burr's Stanz- 
fräsemaschine. — Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 36.) 


Brown-Sharpe's selbstthátige Drehbank. — Mit 
Abb. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 124.) 


L. Levent’s Schraubengewinde- Walzmaschine 
walzt mittcls Riffelwalzen an rothwarmem Bolzen Schrauben- 
gewinde an, wobei der unterstützte Bolzen zwischen drei 
gleichmälsig kreisenden Werkzeugen achsial durchgeführt 
wird. — Mit Abb. (Dinglers polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 156.) 

Maschinen zur Herstellung cyklischer Zahn- 
flanken. — Mit Abb. (Dingler’s pol. J. 1897, Bd. 306, S. 198.) 


Neuerungenin der Schleiferei. Schmirgelschleifrad; 


Schleifmaschinen; Builder’s Polirmaschine — Mit Abb. 
(Dingler’s pol. J- 1897, Bd. 306, S. 247.) 
Sicherheitshaken fiir Krahne. Der eigentliche 


Haken ruht auf Federn, die die Stifse aufnehmen sollen. — 
Mit Abb. (Génie civil 1897, Bd. 31, S. 364.) 


M. Materialienlehre, 


bearbeitet von Professor Rudeloff, stellvertretendem Direktor der 
Kgl. mechanisch-technischen Versuchs-Anstalt zu Charlottenburg bei Berlin. 





Holz. 


Holzpflaster (s. 1897, S. 297)  Duchenholz ist nach 
Pinkenburg untauglich nicht so sehr wegen Fäulnisfähig- 
keit als wegen mangelhafter Elasticität und Kurzbrtichigkeit. 
Die Kanten der Klötze runden sich beim Bofahren ab, so dass 
bald Fugen entstehen, während die Kanten der Kiefernholz- 
klötze sich gegenseitig verfilzen und die Klötze sich gleich- 
mäfsig abfahren. Zur Bestreuung hat sich Porphyrgrus am 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 448.) 


Die Festigkeit des Holzes wächst nach Fernow 
erst dann mit abnehmendem Feuchtigkeitsgehalte, wenn der 
Wassergehalt unter 32-330, heruntergeht, d. h. das Lumen 
der Zellen entleert ist und die Zellwandungen zu trocknen 
beginnen (s. 1898, S. 126. Fernow empfiehlt daher, ver- 
gleichende Versuche stets mit grünem oder wassersattem 
Holz anzustellen, um von dem Feuchtigkeitsgehalt unabhängig 
zu sein. Beim Biegeversuche geben kleine Proben gleiche 
oder geringere Werthe als gröfsere Balken, weil die Zahl der 
durch die Bearbeitung verletzten Fasern bei kleineren Proben 
mehr ins Gewicht fällt. (Digest of phys. tests 1897, S. 272.) 


Festigkeit der Balkenverbindungen. — Mit Abb. 


(J. d. Franklin-Instituts 1897, S. 294.) 
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Natürliche Steine. 


Prüfung der Baustoffe auf Abnutzung (s. 1897, 
S.608). Maschine von Riehle mit wagerechter, sich drehen- 
der Schleifscheibe; &hnlich der Maschine von Bauschinger. 
Die Probe selbst wird radial hin und her bewegt. — Mit 
Abb. (Digest of phys. tests 1897, S. 274.) 


Sprengstoffe. 


Neuere Sprengstoffe und Zündungen. (Oest. Z. f. 
Berg- u. Hüttenw. 1897, S. 588.) 


Verwendbarkeit von Sprengmitteln in Schlag- 
wetter fülrrenden Gruben. (Oest. Z. f. Berg- u. Hüttenw. 
1897, S. 689, 703.) 


Künstliche Steine. 


Mauersteine aus granulirten Schlacken (s. 1898 
S. 297) ertragen 80—92 at Belastung bis zur Rissbildung und 
ergeben daher bei der flir bestes Klinkermauerwerk zulässigen 
Belastung von 12—14 *t etwa 5fache Sicherheit. Sie können 
ohne Schädigung der Festigkeit bis zur schwachen Rothgluth 
erhitzt werden. Wird ein Theil des kohlensauren Kalkes 
zersetzt, der Kalk also kaustischh so nimmt letzterer bei 
niederer Wärme wieder Kohlensäure auf, und der Stein wird 
wieder fest. Die Steine eignen sich daher für Schornstein- 
bauten, Winderhitzer, Ausmauerung von Kalköfen und Kessel- 
einnauerungen. Sie besitzen ferner grölßere Luftdurchlässigkeit 
und Porigkeit als gebrannte Ziegelsteine, nehmen auch Wasser 
langsamer auf und geben es schneller wieder ab als letztere. 
(Stahl u. Eisen 1897, S. 995.) 


Einfluss von Wärme und Nässe auf Ziegelsteine 
und Mörtel. In Kalkmörtel ausgeführtes Mauerwerk kann 
durch Gefrieren des in frischem Mörtel enthaltenen Wassers 
auseinandergetrieben, nicht aber durch Formänderungen in 
Folge Wärme und Kälte oder Nässe zerstört werden. (Thon- 
ind.-Z. 1897, S. 1099.) 

Monierplatten verhalten sich beim Biegeversuche wie 
Baustoffe, deren Elasticitäts - Beizahlen für Zug und Druck 
gleich gro sind. Die Festigkeit der Platten nimmt in gleichem 
Malse mit der Dicke der eingelegten Längsstäbe zu. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 561.) 

Zulässige Beanspruchung von Stampfbeton. 
Tabelle, die die Zug-, Druck- und Schub - Festigkeit, den 
mittleren Preis für 1cbm und den annáhernden Cementverbrauch 
für Beton in verschiedenen Mischungsverhältnissen giebt. 
(Deutsche Bauz. 1897, S. 636.) 


Metalle. 


Der Abbrand beim Thomas-Verfahren beträgt 
nach Grassmann 6—9%, durch Ausscheidung fremder Stoffe 
(Phosphor, Mangan, Silicium, Kohlenstoff) und 1,5—3,50/, durch 
Oxydation von Eisen beim Nachblasen, was aber durch Zusatz 
von Eisenoxyd während des Nachblasens vermindert werden 
kann. Hierzu kommt der Verlust an Eisen durch mechanischen 
Auswurf, der hauptsächlich von der Gestalt und Grófse des 
Konverters und von der dureh chemische Zusammensetzung 
und Wärme bedingten Dünnflüssigkeit des Bades abhängt. 
Der nutzbare Birneninhalt soll zweckmäßsig für 1! eingesetztes 
Eisen mindestens 0,9,—1cbm bei 3m Durchmesser betragen. 
Die Dünnflüssigkeit nimmt mit dem Gehalt an Silicium, 
Mangan und Phosphor zu. Silicium erhöht aber zugleich die 
Schmelzwärme und erzeugt bei über 0,5°%/, stürmischen Vorgang 
und grofsen Auswurf. Mangan veranlasst gröfsere Dünnfllssig- 
keit und zugleich schwefelarmes Eisen, sein Mindestgehalt 


soll 1,10%, betragen. Phosphor veranlasst neben grofser , 


Diinnflüssigkeit niedrige Schmelzwärme und ruhiges Bad, 
mindert daher den Auswurf am meisten. (Dingler's polyt. J. 
1897, Bd. 306, S. 7.) 


Neuerungen in der Weifsblech-Erzeugung, 
Maschinen von Williams & White zum Trennen der auf 
einander gewalzten Schwarzbleche durch Hin- und Herbiegen 
zwischen Walzen über einer wellenfürmigen Führung. Verzinn- 
maschinen. Die Verwendung von Zinkchlorid beim Verzinnen 
veranlasst durch Zersetzung des Chlorzinks bei 300—400? C. 
unter Bildung von Salzsäure schnelleres Rosten der Bleche. 
Bei der Maschine von Thomas-White mit 2 Verzinnkesseln 
wird gröfsere Haltbarkeit der Verzinnung dadurch erreicht, 
dass der Eintrittskessel höher erhitzt wird als der Austritts- 
kessel und das Blech einen gröfseren Weg im Zinnbade zu- 
rücklegt. — Mit Abb. (Stahl u. Eisen 1897, S. 799.) 


Unmittelbare Presshärtung von Stahlplatten. 
Stahlplatten, besonders Kaltsägen, werden dadurch auf den 
richtigen Härtegrad gebracht, dass sie in erhitztem Zustande 
zwischen Formstiicken gepresst werden, die je nach Bedarf 
durch einen durchgeleiteten Wasser-, Dampf- oder Oelstrom 
gekühlt oder erhitzt werden. In der Formgebung der Press- 
stücke liegt die Möglichkeit wechselnder Härtung an dem- 
selben Stücke. — Mit Abb. (Stahl u. Eisen 1897, S. 900.) 


Brüniren von Eisen und Kupfer zur Verhütung der 
Oxydation. Mehrere bewährte Verfahren und Mittel sind 
genauer beschrieben. (Mitthl. d. Ver. d. Kupferschmiedereien 
Deutschlands 1897, S. 1992.) 


Patina-Bildung auf Bronze und Kupfer wird durch 
schwarze Schwefel-Kupfer-Verbindungen verhindert, die sich 
bilden, indem die in der Luft enthaltene schweflige Säure auf das 
reine Metall einwirkt. Um dies zu verhüten, sind die Gegen- 
stände auf elektrolytischem Wege mit einem kohlensauren 
Metallsalz-Ueberzuge zu versehen. Hierzu dient als Elektrolyt 
am besten natürliches Wasser, das kohlensauren Kalk ent- 

*hält. (Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 343.) 


Aluminiumgüsse verlieren die sonst sehr starke 
Neigung zum Saugen nach L. Rürup gänzlich, wenn dem 
geschmolzenen Metalle noch im Graphittiegel 0,01%, Stangen- 
phosphor zugesetzt wird. Der Guss wird hierbei dicht, aber 
kalt- und heifßbrüchig, das Material lässt sich weder schmieden 
noch walzen. Um Aluminiumguss schmiedbar zu erhalten, ist 
das Metall in eisernen Tiegeln ohne Ueberhitzen zu schmelzen, 
kurze Zeit abstehen zu lassen, zur Desoxydation mit Rüböl 
zu begiefsen und, wenn dieses abgebrannt ist, langsam in 
dünnem Strahl in stehende, vorgewärmte Formen zu giefsen. 
Saugen ist hierbei nicht zu vermeiden. In Graphittiegeln 
geschmolzen, wird Aluminium in Folge Aufnahme von Silicium 
spröder. (Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 401.) 


Kupferplattirte Aluminiumbleche von Wachwitz 
in Nürnberg lassen sich wie Kupferbleche löthen, falzen, ver- 
zinnen usw. Die Widerstandsfähigkeit des Alumininms ist 
durch das Plattiren vergröfsert. Beide Metalle haften so fest 
aneinander, dass beim Walzen oder Strecken keine Trennung 
eintritt. (Dingler's polyt. J. 1897, Bd. 306, S. 240.) 

Haberland's Schmiedeisen-Formguss (s. 1894 
S. 386) lieferte nach Versuchen von Tetmajer 30,8—35,1 k£/qmm 
Zugfestigkeit, 30—329/, Querschnittsverminderung, 11,0—10,6 9/5 
Dehnung. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 30, S. 176.) 

Mikroskopische Untersuchung von Eisen und 
Stahl. Behandlung der polirten Flächen zur Aufdeckung des 
Kleingefüges. — Mit Abb. (Eng. a. mining j. 1897, II, S. 517.) 

Untersuchung einer Bessemerstahl-Schiene auf 
Kleingefüge, chemische Zusammensetzung und Festigkeit. Die 
Schiene hatte bei grofser (25 jähriger) Dauer ganz ungewöhn- 
liche chemische Zusammensetzung. (Engineering 1897, II, S. 455.) 


Zur Härteprüfung von Stahlkugeln für Lager dient 
die Vorrichtung von Peiz (D. R.-P. 89231). Die Kugeln fallen 
aus gleicher Hóhe auf einen glasharten Klotz und ihre Sprung- 
hóhe dient als Maís für die Hürte und Güte des Materials. — 
Mit Abb. (Bair. Ind.- u. Gewbl. 1897, S. 385.) — Föppl presst 
zwei Kugeln gegeneinander und bestimmt die specif. Belastung 
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nach der erzeugten Abplattung. Verfahren beschrieben, Ver- 
suchsergebnisse mitgetheilt (Baumaterialienkunde 1897/08, S. 177.) 


Kohlenstoffim Eisen. Saniter fand den Sättigungs- 
grad des reinen Eisens für Kohlenstoff annähernd 
zu 4,81%. Zum Versuche wurde reiner Eisendraht wiederholt 
mit einem Ueberschusse von Kohle in Tiegeln geschmolzen, 
die aus gebranntem Kalk und Lampenruss mit etwas Chlor- 
kaleium als Bindemittel hergestellt waren. — Durch Gliihen 
des kohlenstoffarmen Eisens in Ilolzkohle, ohne zu schmelzen, 
stiog der Kohlenstoffgehalt in 7, 14 und 21 Stunden auf 1,64, 
2,79 und 2,95%. Das Eisen war Roheisen geworden mit 
0,5394, Graphit. — Das Kleingefüge kohlenstoffhaltigen 
Eisens in rothglühendem Zustando machte Saniter 
unter dem Mikroskop erkennbar durch Actzen der polirten 
gliihenden Probe in geschmolzenem Chlorcaleium und nach- 
folgendes Abschrecken. Hierbei wird der Cementit (e. 1898 
S. 128) rascher gelöst als die übrigen Bestandtheile, un 
zwar findet seine Ausscheidung aus dom Stahl in reichlichem 
Maíse statt, sobald eine gewisse Menge Eisenoxyd von dem 
Chlorcaleium aufgenommen ist. Bevor dies der Fall ist, soll 
das Aetzen beendet sein. Bei kohlenstoffreichen Aetzproben 
deuten nadelförmigo Krystalle an, dass bei Hellrothgluth 
Eisenkarbid, d. h. Hiürtungskohle mit Eisen verbunden, vor. 
handen ist. Saniter folgert hieraus, dass beim Erhitzen 
nicht das Eisen in die allotropische Form, 3-Eisen, übergeht, 
sondern dass die Gefügeänderungen beim Glühen, die nach 
dem Ablöschen in veränderten physikalischen Eigenschaften 
zu Tage treten, durch den Kohlenstoffgehalt veranlasst werden, 
Versuche von Bonneville ilber die Entstehung dor Passivität 
des Eisens, d. h. seiner erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen 
Lösungsmittel nach deren einmaliger Einwirkung, und Versuche 
von Campbell über Schwefelwanderung im Eisen. — Mit 
Abb. (Stahl u. Eisen 1897, S. 955.) e 


Beim Abschrecken von nahezu reinem Eisen 
nimmt dessen Festigkeit nach Sauveur nicht in gleichem 
Verhältnisse mit der voraufgegangenon Erhitzung zu, wie 
Arnold aus seinen Versuchen schloss (s. 1898, S. 300), sondern 
sprung weise, und zwar jedesmal, sobald die Erhitzung über 
einen der drei kritischen Wärmegrado hinausgeht. — Mit Abb, 
(Eng. and mining j. 1897, II, S. 489.) — Sauveur hält also 
die Ausgleichung der oberhalb 6009 C. beobachteten Festig- 
keiten (s. Schaulinie 1898, S. 300) durch eine Gerade nicht für 
zulässig; sondern misst den Unregelmäfsigkeiton besondere 
Bedeutung bei. — Aeufserungen von Howe und Entgegnung 
von Arnold. (Engineering 1897, II, S. 514, 507.) 


Der Einfluss des Erschütterns auf Gusseisen 
(s. 1897, S. 99) bewirkt bei unbearbeiteten Stäben Erhöhung 
der Biegungsfestigkeit bis zu 40%. Heilse Güsse lieferten 
höhero Festigkeit als etwas kältere. Durch Erschüttern nahm 
die Festigkeit der kälteren Glisse mehr zu, und zwar so, dass 
nach dem Erschüttern die kälteren Giüsse dio festeren waren. 
(Baumaterialienkunde 1897/98, S. 181.) 


Aluminiumbronze-Lagerschalon erwiesen sich nach 
Versuehen von Farnsworth gleichwerthig mit Messinglager- 
schalen. Die Bronze mit 1480 *t Zugfestigkeit enthielt einen 
geringen Nickelzusatz, wurde in Ziegelöfen mit Kokefeuerung 
in gusseisernen Ziegeln geschmolzen, dio mit Graphit und 
Asbest ausgekleidet waren, und dann unter Luftabschluss bei 
etwa 10000 C. in Sandformen gegossen. — Mit Abb. (Prakt. 
Masch.-Konstr. 1897, S. 189.) 


Verbindungs - Materialien. - 


Prüfung von Trass. Die Nadelprobe hat zur Be- 
stimmung des Erhärtungsfortschrittes geringen Werth, sie kann 
sogar zu Trugschlüssen führen. Guter Trass soll mindestens 
7,5 % Gliihverlust zeigen und so fein gemahlen sein, dass er 
höchstens 30 %/, Rückstand auf dem 900 Maschen -Siebe hinter- 
lässt. Zweckmäßig sind Zug. und Druckversuche nach 
28 Tagen, die bei Trass mit 5,5—7,5 0/9 Glühverlust entscheidend 
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Wiedergabe der „Niederländischen allgemeinen 
(Baumaterialienkunde 1897/98, S. 200.) 


Cementprüfungen. Einrichtungen und Priifungs- 
verfahren der Anstalt zu Philadelphia (s. 1898, S. 301). (Thon- 
ind.-Z. 1897, S. 1003.) 


Zur Prüfung der Abbindozeit von Cement nach 
dem Verfahren von Harg wird der mit 259/, Wasser ange- 
machte Cementbrei auf einer Schiefertafel über einer ausge- 
spannten Schuur so ausgebreitet, dass die Schicht etwas dicker 
ist als die Schnur. Letztere wird dann in bestimmten Zeitab- 
schnitten an dem einen Ende immer um eine gewisse Länge 
angehoben, sodass sio den Cementbrei durchschneidet. Nach 
dem Verhalten des Broies werden vier Abbindezustände unter- 
schieden. Während der Brei anfänglich glatt durchschnitten 
wird, brechen mit dem „Beginn der Erhärtung“ zu beiden 
Seiten der Schnur breitere Mörteltheile aus. Nach dem „Ab- 
binden“ reifsen nur kleine Theilchen los, sodass die entstehende 
Rinne wieder enger wird. — Mit Abb. (Thonind.-Z. 1897, S. 1085.) 


Gtitebestimmung von Cement. Meyer in Mahlstatt 
hält die Feststellung des Glühverlustes (nicht über 4 °/,), des 
specifischen Gewichtes (nach dem Glühen bei 8009 C. minde- 
stens 3,08) der Volumenbeständigkeit nach der Glasplatten- 
Probe, der Mahlfeinheit mit 360- und 900 Maschen - Sieben 
(Rückstand auf ersterem — 0, auf letzterem 4—5 %,\, der Alkalität 
der wässerigen Lösung nach Fresenius oder durch Messung 
des elektrischen Widerstandes, der Abbindezeit unter Ermitte- 
lung der Wärmeänderungen und der Betonschubfestigkeit 
(nähere Angaben hierzu fehlen) für ausreichend. (Thonind.-Z. 
1897, S. 1091.) 


Versuche zur Aufstellungeinhoitlicher Cement- 
Prüfungsverfahren ergaben, dass das Anmachen des 
Cementes im cylindrischen Topfe mit Wasser statt im Becher 
mit dem Messer die Dindezeit nicht beeinflusst. Bei gleich- 
artiger Mörtelbereitung lieferten die an verschiedenen Versuchs- 
stellen ausgeführten Zug- und Druckversuche für Mörtel aus 
je 1 Th. Cement und Sand gröfsere Unterschiede als für 
Mörtel aus 1 Th. Cement und 3 Th. Sand. Das Anmachen des 
Mörtels mit der Kelle auf dom Tische ergab etwas geringere 
Festigkeiten als die Mörtelbereitung mit Löffel in der Schüssel. 
Das Verfahren, den richtigen Wasserzusatz danach zu be- 
stimmen, dass beim Einschlagen der Druckproben mit dem 
Bóhme'schen Hammer das Wasser nach 100 Schlägen aus- 
tritt, hat sich mit Rücksicht auf dom grofsen Einfluss des 
Wassergehaltes auf die Festigkeit nicht als hinreichend zu- 
verlássig erwieson. Zur maschinellen Mörtelbereitung erscheint 
der Kollorgang von Schmelzer empfehlenswerth. Nach 
50 Umdrehungen ergaben sich annähernd die gleichen Mörtel- 
Festigkciten wie beim Anmachen mit Löffel. Mit zunehmender 
Umdrehungszahl steigt dio Festigkeit. Für Normalsiebe wird 
statt der Maschenzahl und Drahtstárke Festsetzung der Seiten- 
länge der quadratischen Sieblöcher vorgeschlagen, und zwar 
für Cementsiebe 0,2 mm, fiir Sandsiebe 0,59 und 0,5; »n, Durch 
Erhärtenlassen der Zugproben in der l'orm entstanden grüf&Bere 
Abweichungen unter den Einzelwerthen als bei sofortigem Ent- 
formen. — Die Einspannklauen der Zerreifsvorrichtungon sollon 
abgerundeto Greiffláchen haben, zur Belastung soll Hartblei- 
schrot von 3,1 mm Durchmesser verwendet werden. (Thonind.-Z. 
1897, S. 1126, 1139.) 

Petrographie des Portlandcementes, Zusammen- 
setzung der Cementklinker, des erhärtenden Cementes und 
Ursachen des Erhärtens. (Thonind.-Z. 1897, S. 1148, 1157.) 

Rosendale-Cement, Gewinnung und Verarbeitung des 
Rohstoffs. (Eng. and mining j. 1897, II, 459.) 

Schlackencement; Herstellung 
(Eng. and mining j. 1897, II, S. 515.) 


sein sollen. 
Vorschriften“. 


und Eigenschaften. 


Hülfsmaterialien. 


Glaslager (s. 1898, S. 301) dürfen, um Abnutzungen zu 
verhüten, keine starre Metallfassung erhalten. Am günstigsten 
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erwies sich die Einbettung in Blei. Die Lager erfordern einen 
Hufgerst geringen Aufwand an Schmiermasse. (Bair. Ind.- u. 
Gewbl. 1897, S. 338.) 


Reibungsräder aus Papier werden durch Verleimen 
einzelner Scheiben und Trocknen unter Druck erzeugt und 
dann gewachst. Die Dauer und Wirkung der Räder ist von 
dem Aschengehalt und Feuchtigkeitsgehalte des Stoffes ab- 
hängig. Zu hohe Feuchtigkeit veranlasst Schwinden der Räder, 
grofse Trockenheit rasche Zerstörung. (Prakt. Masch.-Konstr 
1897, S. 193.) 


Haltbarkeit von Anstrichfarbon.  Mittheilungen 
über Ergebnisse von Probeanstrichen und Betriebserfahrungen. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 581.) 


Eisenfilz. Platten aus Wollstoff sind mit neutralem 
Erdölfett zum Schutze gegen Nässe und Witterungseinflüsse 
getränkt und dienen als Untorlagen für Eisenbahnschienen zur 
Abschwächung der Stöfse und des Geräusches auf Eisen- 
konstruktionen. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1897, II, S. 195.) 


N. Theoretische Untersuchungen, 


bearbeitet vom Geh. Reg.-Rath Keck, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Hannover. 


Zur Berechnung der statischen Momente und 
Trügheitsmomente von Walzprofilen; von L. Geusen. 
Es wird gezeigt, wie die Berechnung von Trägheitsmomenten 
zusammengesetzter Querschnitte erleichtert wird durch Kenntnis 
der etatischen Momente der einzelnen Theile in Bezug auf ihre 
Kanten. (Z. d. Ver. deutscher Ing. 1897, S. 972—973.) 


DieS&ulenmomente alsDarstelláng derFlüchen- 
momente zweiter Ordnung und ihre einfache An- 
wendung in der Mechanik und Festigkeitslehre; von 
Prof. Rob. Land (Konstantinopel). Das statische Moment eincs 
Flächentheilchens d F, welches von einer Achse AA einen 
rechtwinkligen Abstand z hat, beträgt dF.x und kann dar- 
gestellt werden durch den Inhalt einer über d F stehenden 
Säule von der Höhe x. Die ebenen Begrenzungen der sämmt- 
lichen Höhen x aller Theilchen der Gesammtfläche 7 bilden 
dann eine durch die Achse AA gehende schiefe Ebene, und 
die Säulchen bilden zusammen eine über F stehende unter 
450 schief abgeschnittene Säule, deren Inhalt das statische 
Moment von F darstellt. Das statische Moment des Säulen- 
körpers V aber in Bezug auf eine mit den Säulenhöhen x 
parallele Ebene durch die Achse A A bedeutet offenbar das 
Trägheitsmoment der Fläche in Bezug auf die Achse AA, das 
statische Moment des Körpers V in Bezug auf eine entsprechende, 
durch eine zu AA rechtwinklige Achse AB gelegte Ebene 
bedeutet das Centrifugalmoment von F in Bezug auf die 
Achsen AA und AB. Aus diesen Grundgedanken entwickelt 
der Verf. die Hauptsätze über höhere Flächenmomente. und 
deren Anwendung auf den Wasserdruck und auf Spannungs- 
vertheilung. (Z. d. Ver. deutscher Ing. 1897, S. 1246 — 1252.) 


Einflusslinien des gelenklosen Bogens; vom Ing. 
Md. Kinkol. Die Behandlung erfolgt auf Grund der Theorie 
von W. Ritter über die Formänderung eines Bogenträgers 
mit Benutzung zweier bemerkenswerthen Festpunkte. (Schweiz. 
Bauz. 1898, Okt.-Nov., 8.142, 151 u. 163.) 


Die steife Kettenlinie; ein wichtiger Fall der 
zusammengesetzten Biegungs- und Zugfestigkeit; 
von M. Tolle (Köln). Wagerechte oder geneigte Spann- 
stangen, die eine vorgeschriebene Zugkraft zu übertragen 
haben, erfahren durch ihr Eigengewicht eine Biegung. Dieser 
ziemlich verwickelte Fall, der schon von Jul. Schmidt 
(s. 1875, S. 138) untersucht ist, wird von dem Verf. mit An- 
wendung der Hyperbel-Funktionen so eingehend behandelt und 
mit Tabellen ausgestattet, dass man jeden besonderen Fall 
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ohne grofse Mühe berechnen kann. 
1897, S. 855—860.) 


Die Biegungs-Elasticität bei Körpern von un- 
gleichem Verhalten gegen Zug und Druck; von 
R. Latowsky. Für Körper, die dem Hooke’schen Geseize 
nicht folgen, also besonders Gusseisen und Stein, hat v. Bach 
das Elasticititsgesetz s —2-o7 aufgestellt, wobei die Kon- 
stanten = und m für Zug und für Druck gesondert zu be- 
stimmen sind (8.1897, S.619). Auf Grund dieser Gosetze unter- 
sucht nun. der Verf. die Vertheilung der Biegungsspannungen 
über einen rechteckigen Querschnitt. Dabei ergiebt sich, dass 
dic Nulllinio sich nach der gedrückten Seite hin verschiebt 
und dass ihr Abstand vom Schwerpunkte nicht überall gleich, 
sondern mit dem Biegungsmomente verändorlich ist. 0 
Rechnung wird schon für einen rechteckigen Querschnitt so 
verwickelt, dass sie zu allgemeiner Anwendung nicht besonders 
ermuthigt. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 991—993.) — Mit 
einigen Vereinfachungen wird der Gegenstand behandelt von 
L. Geusen (Dortmund). (Daselbst 1898, S. 463—466 u.818.) — 
Die gleiche Untersuchung wird unter der Ueberschrift ,Zur Be- 
rechnung der Stein- und Betonbalken" vom Ing. 
W. Carling (Liibeck) durchgeführt, und es gelangt dieser 
Verf. zu dem Schlusse, dass es sowohl für Granit- als auch 
für Betonbalken statthaft sein wird, die Bestimmung der 
Biegungsspannungen in der bisherigen Weise (auf Grund des 
Hooke’schen Gesetzes) durchzuführen, solange die für der- 
artige Konstruktionen als zulässig anzusehenden Spannungen 
in Frage kommen. (Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898 
S.249—253.) — Die Abhandlung „Träger aus Materialien 
von veränderlichem Formänderungs-Koäffizienten“® 
vom Ing. J. A. Spitzer (Wien) behandelt die Frage mittels 
eines bereits von Engesser (s. 1897, S. 411) benutzten ver- 
zerrten (auf gleichen Dehnungs-Koäffizienten bezogenen) Quer- 
schnittes. (Z. d. óster. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 270 u. 286.) 
— Mit Rücksicht auf die verwickelte Form der aus dem 
Elasticitätsgesetz e=a.om sich ergebenden Gleichungen für 
die Spannungen eines gebogenen Balkens oder Stabes möchto 
der Berichterstatter als vorläufige Annäherung vorschlagen, 
den Exponenten m mit der Einheit zu vertauschen, den 


(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
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. Fig. 1. 


Dehnungs-Koéffizienten « aber für Zug und Druck verschieden 
anzunehmen. Beziehen sich (Fig. 1) o,, e, und a, auf die ge- 
zogene, o,, e; und ga Auf die gedriickte Seite, so wird auf 
Grund der Voraussetzung, dass die Dehnungen e, und e, im 
gebogenen Balken dem geradlinigem Gesetze folgen 
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80 folgt aus der Bedingung, dass die gesammte Zugkraft gleich 
der gesammten Druckkraft sei, 
So d F— f, -aF 


0 0 3 O, a Se 
— |dF.u—— DF A ares 
ei Jo €2 Jo e 22), 

Bezeichnet man das statische Moment des gezogenen Quer- 
schnittstheiles mit S,, dasjenige des gedrlickten Querschnitts- 
theiles mit S, (beide bezogen auf die Nulllinie), ebenso die 
entsprechenden 'Trügheitsmomente mit J, und J,, so ergiebt 
sich als Bedingung für die Lage der Nulllinie 


oder 


S4 ao 

3) S, = DN , 
während die Momentengleichung leicht auf 
D m=i 424-4 (AT) AL) 
führt. Die Krümmung der Biegungslinie wird 
5) — an 

p 4, 4 

91 22 


Für einen rechteckigen Querschnitt von der Breite d, der Hóhe 
h ist S,— lod -e?3 S4— Id: e?, mithin nach GL. 3: . 
44 h 
6) 1 = ] 1 3 pq cte ee 
e, a : 
` ` iz: V = 
und mittels Gl. 1: — 


7) — = y= ? 
91 22 
während Gl. 4 liefert: 


— 27 گے ہو 


3 as. B — 
22 a 
14/2 1+۷ 
Setzt man für Granit im Mittel «a, = 2a,, so ergiebt sich 


e, = 0,595; o, = 1,460, In einem Falle, wo am stärkst- 
gespannten Querschnitt M — 2,5 d. h? ist, ergeben diese 


__ 2 dh? 





Fig. 2. 


Gleichungen ,٭ 12,11 - ںہ‎ c,— 1831, während die schärfere 
Rechnung nach e=aom liefert: c, — 11,3 2t; o, — 15,9 8t. 

Für beliebige Querschnittsform lässt sich die Lage der Null- 
linie zeichnerisch finden. Zeichnet man nämlich zu der Quer 
schnittsfläche F (Fig. 2) die Seillinie G.K E mit dem Polabstande 
lj F, so ist für eine Nulllinie NNCA das statische Moment 
ق5‎ - Ha EF, AO, ebenso S=! F.BC, es muss also die 
Nulllinie so bestimmt werden, ہے‎ / ۱ 
dass AC:BC=a,:a, ist. C 5 A 
Um dies zu erreichen, trage 
man (Fig. 3) auf einer Go- 
raden nach einem beliebigen 
Maísstabe A' C —2a,, C B'—a, j 
ab, mache A’ B’ zur Hypothe- A 
nuse eines gleichschenklig- Fig. 3. 
rechtwinkligen Dreiecks 4’ 5’ D’ und ziehe DC Legt man diese 


Figur so auf Fig. 2, dass D mit D', D A' mit ED A, also DB 
mit DG zusammenfällt, so schneidet DC’ die Seillinie in C, 
und C ist ein Punkt der Nulllinie. Ferner ist J, — F. EK CA; 
J,— F.G C B. Vorstehende Entwickelungen stimmen im Grunde 
genommen überein mit Rechnungen, welche schon Decomble 
(s. 1872, S. 465) in den Ann. des ponts et chauss. 1872, Febr., 
S. 174, durchgeführt hat. 


Die Biegungsspannungen in Stein- und Beton- 
platten; von Hofmann (München) (s.1898, S. 304). (Deutsche 
Bauzeitung 1897, S. 638.) 


Untersuchungen über die Formánderungen und 
die Anstrengung flacher Böden; von C. v. Bach 
(Stuttgart). Die stärkste Anstrengung findet statt beim Ueber- 
gang aus dem Boden in den Cylinder; deshalb soll bei starken 
Pressungen der Krümmungshalbmesser der Krempung nicht zu 
klein gewählt werden, damit dort die Anstrengung nicht über- 
mäfsig grofs wird. Die Versuche sind sehr eingehend und 
sorgfältig angestellt, beschrieben und ausgenutzt. (Z. d. Ver. 
deutscher Ing. 1897, S. 1157, 1191 und 1218.) 


Berechnung der Festigkeit loser und fester 
Flantsche von Röhren mit starkem Druck; von M. West- 
phal (Berlin). (Z. d. Ver. deutscher Ing. 1897, S. 1036—1042.) 


Ueber die Berechnung der Spannungen in Stau- 
mauern; von M. Levy. (Ann. des ponts et chauss. 1897, 
4. trimestre, S. 1—19.) 


Bestimmung der günstigsten Wassergeschwindig- 
keit in Druckleitungen; von Ing. E. Melli (Zürich). 
Eine Aufgabe des Miniumum der Kosten. (Schweizer. Bauz. 1897, 
Oktober, S. 134.) 


Neue Formel für die Geschwindigkeit des 
Wassers in offenen Kanälen; von H. Bazin. Ist w die 
mittlere Geschwindigkeit in m/s, r der mittlere hydraulische 
Radius in ™, a das Gefállverháltnis, so setzt Bazin nunmehr 
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Die Rauhigkeitsziffer y ist zu setzen: 
für sehr glatte Wände aus Cement oder gehobelt. Holz y — 0,06: 


für glatte Wände aus Holz, Ziegeln, Quadern..... 177 0,16; 
für Wände aus Bruchstein.............. ee y = 0,46; 
für sehr regelmäßige Erdwände.................. y = 0,85; 
für gewóhnliche Erdwünde ....................... y = 1,30; 
و‎ Wände بب‎  9تس‎ 9 020 7 1,151 


(Ann. des ponts et ch. 1897, 4. trimestre, S. 20—70; 1898, 
1. trimestre, S. 309; Centralblatt d. Bauverw. 1898, S. 317.) 


Der Spannungszustand in Schleifsteinen und 
Schmirgelscheiben; von Prof. M. Grübler (Charlotten- 


burg). Die Beziehung zwischen Umfangsgeschwindigkeit v 
und Zugspannung c wird annähernd gefunden zu 
— 2 y 2g ) 


wenn y das Gewicht der Raumeinheit des Steines ist. (Vergl, 
den Aufsatz von Grofsmann, Ueber den Ersatz der Schwung- 
räder durch volle Scheiben [1884, S. 78]. Es wird empfohlen, 
die Befestignng des Steines auf der Welle nicht mit Keilen 
oder Bleiausfüllungen, sondern mit Seitenbacken zu bewirken. 
In den meisten Fällen wird c zwischen 10 und 17 m/s, liegen 
dürfen. (Z. d. V. deutscher Ing. 1897, S. 860—869.) 


Die Beziehungen der Technik zur Mathematik; 
von Prof. A. Stodola (Zürich) (Z. d. Ver. deutscher Ing. 
1897, S. 1257—1260.) 

Mechanisch-technische Plaudereien (s. 1897, S.614), 
von Prof. Dr. Holzmüller (Hagen). (Z. d. Ver. deutscher 
Ing. 1897, S. 1146—1150.) 
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Ueber die Berechnung statisch unbestimmter Systeme. 


Zu den in Heft 3 dieses Jahrganges unter dem obigen 
Titel erschienenen Veröffentlichungen des Herrn Regierungs- 
baumeisters Bruno Schulz erlaube ich mir Folgendes 
zu bemerken: 

Es ist meine Ansicht, dass sich die Berechnungen 
der Bogenbrücken — namentlich unter Anwendung neuer, 
zweckentsprechender Methoden — einfacher gestalten lassen. 

Die von dem Herrn Verfasser zur Hebung der statischen 
Unbestimmtheit von durch Einzellasten belasteten Trägern 
mit geschlossenem Trägheitsmoment augewandte Methode 
wurde ursprünglich geschaffen zur Berechnung der statisch 
unbestimmten Stabsysteme ohne geschlossenes Trägheits- 
moment, und geht meine Ansicht dahin, dass sich ihre 
Anwendung, wenigstens im Allgemeinen, auch nur dort 
als zweckmäßig bewähren wird. Diese Ansicht ist deshalb 
berechtigt, weil wir für Trägerformen, welche geschlossenes 
Trägheitsmoment besitzen oder für welche ein gleiches 
elastisches Gesammtverhalten vorausgesetzt und an- 
genommen wird, wie für einen Träger mit vollem Quer- 
schnitt, einfache Anschauungen bezüglich des elastischen 
Verhaltens und dementsprechend auch einfache Er- 
mittelungsformen besitzen. 

Die unmittelbare Betrachtung des, uns in seiner 
Gesetzmäßigkeit bekannten, elastischen Gesammtverhaltens 
wird hier in den weitaus meisten Fällen, zu kürzeren und 
einfacheren Lösungen führen können, als bei der Wahl 
des Umweges der Betrachtung der, aus dem gegenseitigen 
Spiel der Arbeit derinneren und äußeren Kräfte fließenden 
Gesetzmäßigkeiten. 

Was nun insbesondere die Betrachtung eines 
kontinuirlichen Balkens mit beliebig vieler Unterstützung 
anbelangt, so kann in der That — und zwar bei beliebig 
komplizirt gedachter Belastung — die geistige Lösung der 
Aufgabe, die Wirkungen dieser gegebenen Belastung zu 
betrachten, in vollkommener, die Betrachtung aller 
elastischen Werthe und Wirkungen umfassender Weise 
gegeben werden durch eine einzige, unvermittelt nieder- 
zuschreibende Gleichung, und ist in dieser Beziehung, wie 
ich im Gegensatz zu der betreffenden, meines Erachtens 
unzutreffenden Bemerkung des Herrn Bruno Schulz 
hervorhebe, bei der in Heft II gegebenen Lösung, betreffend 
den Balken auf vier Stützen, nicht gesagt, auch nicht 
durch den daselbst gebrauchten Wortlaut der Schein er- 
weckt worden, dass die eine, die geistige Lösung um- 
fassende Gleichung an sich auch die mechanische Aus- 
rechnung erledige. Vielmehr sind im Gegentheil unter 
ausdrücklicher Aufführung der unbekannten 
Werthe, die zugehörigen Bedingungsgleichungen und 
zwar für drei verschiedene Fälle aufgeführt; tiberhaupt ist 
die genau gleiche präcise Ausdrucksweise gebraucht 
worden, wie in dem betreffenden Aufsatz „die elastische 
Linie des Balkens". 

Die Auflösung von vier linearen Zahlen- — oder, 
wenn man allgemein auflösen will — Buchstaben- 
gleichungen mit vier Unbekannten, für welche elementar 
einfache Operation bereits in den mittleren Klassen 
deutscher Schulen, auch ohne jede Kenntniss der Deter- 
minanten, die nóthige Gewandtheit gewonnen zu werden 
pflegt, lässt sich stets und ganz besonders für den in 
der Praxis wahrscheinlichen Fall, dass die in Rede stehende 
Belastung nicht gerade nur aus einer einzigen Einzellast P 


besteht, ungleich einfacher und auch viel rascher aus- 
führen, als nach den von Herrn Regierungsbaumeister Bruno 
Schulz empfohlenen Ermittelungen, ganz abgesehen davon, 
dass die Mühe der allgemeinen Auflösung solcher Be- 
dingungsgleichungen durch Schaffung von Werthen und 
Formeln von dauernder, beliebig wiederholter Gebrauchs- 
fähigkeit belohnt wird, und ganz abgesehen davon, dass 
die von Herrn Bruno Schutz: empfohlene Methode ganz 
unnöthiger Weise und, bei einem Träger mit geschlossenem 
Trügheitsmoment, ohne jede innere sachliche Begründung, 
vollständig willkürlich nur des Prinzips halber, einseitig 
auf Einzellasten zugeschnitten wird, mithin in den für 
diese Träger in der Praxis am allerhäufigsten zu be- 
bandelnden Fällen, z. B. bei Belastung irgend einer 
Strecke stetig durch eine Last p — f (x) oder bei Belastung 
des vollen Trägers durch sein Eigengewicht, den Dienst 
völlig versagt, mithin für den, welcher sie zur allgemeinen 
Anwendung wählt, allein in dieser Beziehung überflüssige 
Weiterungen und Rechnungen erzeugt. — 


Die von mir in Heft II niedergeschriebene Lösung 
stellt eine vollständige, bis zum Schluss durchgeführte 
analytische Lösung der Frage der Wirkungen einer be- 
liebigen Belastung, als deren Symbol die Größe P an- 
gesehen werden kann, dar. 


Hiervon abweichend reichen die Lösungen des ‚Herrn 
Bruno Schulz im Allgemeinen lediglich bis zum Nachweis 
der Hebung der statischen Unbestimmtheit jedes vorliegenden 
Falles, und dem freien Ermessen des Lesers bleibt die 
weitere Ausführung der Lösung vorbehalten, welche auf 
sehr vielfache verschiedene Arten und Weisen ausgeführt 
werden kann und auch thatsächlich ausgeführt zu werden 
pflegt, deren Ausführung zum Theil auch mehr mechanischer 
Art ist, jedoch meist eine erkleckliche Fülle Arbeit in 
sich schließt. Ea | 


 Wiüre nun aber beispielsweise irgend. eine den Balken 
auf vier Stützen betreffende Aufgabe nach den Bedürfnissen 
der Praxis zu lösen, so wäre, einen eisernen Träger vor- 
ausgesetzt, zu einer vollständigen Lösung unter andern 
auch die genaue zur Beurtheilung und Beobachtung des 
Trägers nothwendige Kenntnis der, sowohl durch das 
Eigengewicht, wie durch die in Rede stehende fremde 
Belastung erzeugten elastischen Durchbiegung zu gewinnen. 


Die einfache Anwendung der vonmirniedergeschriebenen 
Gleichung wiirde nicht nur die Fragen der Kraftwirkungen, 
sondern auch der Durchbiegungswirkungen erledigen, wo- 
bei, nebenbei bemerkt z. B. bei einem vergleichsweise 
kurzen Balken auf vier Stützen mit nur je zwei Achsen 
auf jeder Oeffnung, die, nach den sonst üblichen Verfahren 
erforderliche, Bestimmung von 18 Integrationsfestwerthen 
an sich erledigt ist. 


Will man die in Rede stehende Aufgabe nur bis zu 
dem Punkte der Hebung der statischen Unbestimmtheit, 
nur bis zu der Möglichkeit der ungehinderten Anschauung 
der Kraftwirkungen durchführen, so genügt hierfür in 
Bezug auf den Balken von vier Stützen allgemein die 
Erfüllung von zwei, nicht etwa vier Bedingungen, und 
man hat, sowohl was die Lage des Ortes, als auch die 
Art der Größen anbelangt, vollständig freie Wahl in der 
Annahme der augenscheinlich gehaltenen Bestimmungs- 
größen. 
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Auch betrachtet man bei analytischer Darstellung, 
wenn man die Momentwirkungen anschauen will, nicht 
wie der Herr Verfasser ausführt, die Gleichung EJy, 
ay 
dx? 

Man findet z. B. in dieser Beziehung ohne Schwierigkeit, 
auf Grund der von mir niedergeschriebenen Gleichungen, 
selbstverständlich aber auch, und vielleicht kürzer, auf 
Grund jeder beliebigen diesbezüglichen Betrachtung, die 


sondern die Gleichung EJ 





ein für alle Mal feststehenden Beziehungen der Kraft- 
größe P, welche den Balken auf vier Stützen, nach 
Maßgabe der in Abb. 1 gebrauchten Bezeichnungen auf 
der Mittelöffnung belasten möge, zu den von ihr über den 
Mittelstützen erzeugten Biegungsmomenten: 


v 
M, —Pv »PEe—i3orx£gc5(T— JJ 
l4-a)l. 3-5) — P? sees 
-— Pv — 93e + 2(5 +1 
— 6) —P 


Ne” 
— — 
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Grades der Influenzkurven dieser Momente in Bezug auf 


" jeden willktürlichen festen Punkt x dieser Mittelöffnung. 


Die Nullsetzung der Abgeleiteten nach v liefert auch dann, 
wenn die wandernde Belastung P gekuppelte Einzellasten 
vorstellt, für jeden Punkt = die Stellung des gekuppelten 
Lastenzuges bei der Maximalbeanspruchung dieses 
Punktes x 


Um aber allgemein für einen, auf beliebig vielen 
Stützen frei aufliegenden Balken, für den in Abb. 2 als 
Beispiel fünf Oeffpungen gesetzt wurden, für jede denkbare 
beliebige, stetige oder nicht stetige Belastung aller 
Oeffnungen, als deren Symbol wieder eine einzige Last P 
hier gesetzt wird, den Gang einer kurzen Hebung der 
statischen Unbestimmheit vorzuführen, welche möglichst 
unvermittelt zur ungestörten Betrachtung der Moment- 
wirkungen führen möge, wähle man eben die von der 
Belastung über den Mittelstützen erzeugten Momentwerthe 
M,.. M, als Bestimmungsgrößen und schreibe die einzelnen, 
je auf die Mittellinie jeder Oeffnung hier beispielsweise 
bezogenen, analytischen Gleichungen der elastischen Durch- 
biegungen y an, wobei lediglich zur Minderung des hier 
gebrauchten Schreibwerkes, nicht zur Minderung der 
geistigen Arbeitsleistung, vorausgesetzt ist, dass die 
Trägheitsmomente der einzelnen Oeffnungen zwar unter 
sich verschieden, das Trügheitsmoment für jede Oeffnung 
aber unveränderlich sein möge: 


EJ, y= CAS —= + — 


deet H 


EJ,y —(M, — 0 — 





resis — [gus PEENE, ————‏ د د 
i 2 ` e i £ :‏ $ — 
J 4 Abb.2 Z 4 J;‏ 
Il P 8 l \‏ و p? ER dA‏ 
teil màs +: 5)- Le +5) b+ (2 tr)‏ ۱ گر یز ہے MPs)‏ 
EEES EE Ux : 2 2‏ 
OE ) EJ, y=|M, AIS El um Alt el‏ 
Pov(l—v) !3(l—v) +2al2 — — z? 2 2‏ — = 
m \ I2 x C‏ ] 
Bh gen Me sf laa el + (r ¬ î)‏ ا ere‏ 
h æ zx A‏ 
Die einfache Einsetzung aber je der drei Zahlen der EJ, y=— M (i 4 6h ۱ is)‏ 


Spannweiten in die obigen, ein für alle Mal feststehenden 
Beziehungen, stellt für jeden beliebigen Sonderfall des 
kontinuirlichen, auf vier Stützen frei aufliegenden Balkens 
und in seiner Mittelóffnung durch eine Einzellast P be- 
lasteten Balkens, jedenfalls eine kurze, nebenbei auch 
eine zweckmäßige Hebung der vorhandenen, zweifachen 
Unbestimmtheit des vorliegenden Falles dar, und die 
mühelose Einsetzung dieser Werthe M,, M, in die 
analytischen Gleichungen, beispielsweise in die, auf die 
Mittellinie der Mittelöffnung bezogene Momentengleichung 
für diese Mittelöffnung: 


d? x (M,+M xz 1 
EJ^ Y — (M, — M). — m = (7 +5); 
+P Le — ` + d | 
bietet, für veränderlich gedachtes *$, ein anschauliches 


Bild der Momentenwirkung einer tiber die Mittelöffnung 
wandernden Belastung P und giebt die Gleichungen dritten 


und stelle die Bedingungsgleichungen zur Bestimmung der 
Werthe, M,, M., M,, M, auf, auf Grund der Ueberlegung, 
dass die Balkenenden der einzelnen Oeffnungen gleiche 
Winkeldrehung haben. 

Diese Bedingungsgleichungen nehmen, wie hoffentlich 
auch der Herr Verfasser anerkennen wird, für die in der 
Praxis in der Regel vorkommenden Fälle vergleichsweise 
einfache Formen an, selbst wenn die Werthe J,...J, 
nicht gleich sein sollten. 

Auf Seite 69 Heft 1, nach Vorführung der besonderen 
Methode zur Hebung der statischen Unbestimmtheit des 
durch eine Einzellast P belasteten Balkens auf vier, 
bezw. auch beliebig vielen Stützen, auf Grund unter 
anderen auch der Zeichnung der von dem im Hilfs- 
schnitte C wirkenden Kräften des Momentes und der 
Querkraft erzeugten Biegungslinien des Balkens, sagt nun 
Herr Bruno Schulz wörtlich: 

„Zu allen diesen Beispielen sei noch bemerkt, dass 
es sich meistens empfiehlt, die rechnerische Bestimmung 
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der Biegungslinien der zeichnerischen vorzuziehen, und 

zwar stellt man am zweckmäßigsten eine Gleichung der 

Biegungslinien durch Integriren der Differentialgleichung 
2 

der Biegungslinien EJ, — + 7, auf, in welcher be- 


a 


deuten: 6 die Ordinate der Biegungslinie und 7 die 
entsprechende Ordinate der Momentenflüche. DieIntegrations- 
konstanten sind zu bestimmen aus der Bedingung, dass 
die Biegungslinie durch die Stützpunkte hindurchgehen 
und bei der Auftragung der Biegungslinien ist zu beachten, 
dass einer Nullstelle der Momentenfläche ein Wendepunkt 
der Biegungslinie entspricht.“ 

Nicht erwähnt ist bei dieser Empfehlung der all- 


2 
bekannten Gleichung EJ oe — M die Forderung, 


dass die Integrationsfestwerthe der ersten Integration 
der Bedingung gleicher Winkeldrehung in den Unstetigkeits- 
punkten, Grenzpuunkten der Gültigkeit der einzelnen ver- 
schiedenen Formeln entsprechen müssen und es sind hier- 
bei, nach dem Gange der von Herrn Bruno Schulz 
empfohlenen Methode zur Hebung der durch eine Einzel- 
last P hervorgerufenem statischen Unbestimmtheit des 
Balkens auf vier Stützen, sechszehn Integrationsfestwerthe 
zahlenmäßig auszurechnen, zu dem Zwecke, diese Hilfs- 
biegungslinien genau auftragen zu können, und zu dem 
weiteren Zwecke, in den, die Beziehung der Last P zu 
den beiden von ihr in dem bestimmten Hilfsschnitte C 
erzeugten Kräften des Momentes und der Querkraft fest- 
stellenden Verhältnissen, je die Zähler aus der Zeichnung 
abgreifen zu können. Weil nun aber die Berechnung 
eines durch eine Einzellast belasteten Balkens auf vier 
Stützen zwar stets eine statisch unbestimmte, aber nichts- 
destoweniger stets auch eine allgemein bekannte Sache 
darstellt, so befindet sich jeder Konstrukteur derartiger 
kontinuirlicher Balken im Besitze fertig vorliegender 


Auf die vorstehenden Auslassungen des Herrn Bau- 
rath Francke sehe ich mich zu folgender Erwiderung 
veranlasst. 


Herr Baurath Francke beginnt mit den Worten: 
„Es ist meine Ansicht, dass sich die Berechnungen der 
Bogenbrücken — namentlich unter Anwendung neuer, 
zweckentsprechender Methoden — einfacher gestalten 
Lassen." Welches aber diese neuen Methoden sind und 
wie danach die Berechnungen sich vereinfachen, wird von 
Herrn Baurath Francke nicht angegeben; er überlässt es 
vielmehr dem Leser, sich diese neuen Methoden allein 
zu suchen. Es ist demnach nicht recht zu ersehen, 
welchen Zweck das Aussprechen dieser Ansicht haben soll. 

Dann wendet sich Herr Francke gegen die An- 
wendung des MaxwellUschen Prinzips von der Gegen- 
seitigkeit der Formänderung bei der Berechnung von 
Blechträgern beliebigen Systems und insbesondere von 
kontinuirlichen Trägern. Dieser Angriff richtet sich dem- 
nach nicht nur gegen meine Arbeit, sondern auch gegen 
alle anderen Arbeiten, welche bei solchen Systemen 
dieses Prinzip verwenden. Den Werth desselben schlage 
ich nun aber — und zwar glaube ich nicht allein zu 
stehen — so hoch an, dass ich es für überflüssig erachte, 
dasselbe hier gegen einen so allgemein gehaltenen An- 
griff zu vertheidigen. 

Die von Herrn Francke angekündigten neuen zweck- 
mäßigen Methoden werden demnach wahrscheinlich nichts 
anderes, als eine Variante der älteren sein. Ebenso wie 
die wiederholt ins Treffen geführte, „sofort und unvermittelt 
niederzuschreibende Gleichung“ nichts anderes als die 
Gleichung der elastischen Linie ist, bezogen auf ein 
schiefwinkliges Achsensystem, dessen x-Achse vorläufig 
unbestimmt bleibt und welche nachträglich so bestimmt 


Formeln, jedenfalls aber im Besitze fertig vorliegender 
Anschauungen, welche ihn befähigen, jeden derartigen 
Sonderfall ohne Mühe zu lösen, und es darf daher der 
von Herrn Bruno Schulz vorgeführten, spezifischen Methode 
zur Hebung der statischen Unbestimmtheit kein praktischer, 
sondern nur ein theoretisch-wissenschaftlicher Werth bei- 
gelegt werden. Derselbe beschränkt sich darauf, gezeigt zu 
haben, dass, wie es überhaupt möglich ist, jede Aufgabe, sofern 
sie sich mit Einzelkräften begnügt, auf Grund der Be- 
trachtung virtueller Verschiebungen zu lösen, auch die 
statische Unbestimmtheit des Balkens auf vier Stützen 
durch eine solche Betrachtung gehoben werden kann. 


Der besondere Anspruch aber des Herrn Bruno 
Schulz, dass seine Methode vor anderen Methoden des 
Vorzugs der Zuverlässigkeit ihrer Anwendung auf Träger 
mit veränderlichem Querschnitt sich erfreue, ist wohl nicht 
ernst zu nehmen, indem die Veränderlichkeit eines Balken- 
querschnittes unabhängig wirkt von den verschiedenen, 
etwa auf den Balken angewandten Ermittelungsmethoden, 
mithin die etwa vereinfachenden Annahmen, welche bei 
der einen Methode zulässig erscheinen möchten, bei der 
anderen Methode nicht ausgeschlossen sein würden. 


Leider muss in dieser Beziehung die anscheinend 
ziemlich weit verbreitete Annahme, dass es beispielsweise 
bei den Bogenträgern gestattet sei, allgemein bei Aufstellung 
der Bedingungsgleichungen für die Kraftvertheilung an die 
Stelle des stetig oder sprungweise veränderlichen Trägheits- 
momentes einen mittleren Werth desselben, ohne Ge- 
fährdung der Genauigkeit der Rechnungen, einzuführen, 
mit größter Vorsicht aufgenommen werden, da dieselbe 
nicht allgemein gültig ist, und daher die Rechnung nach 
einem unveränderlichen Querschnitt, bei thatsächlicher 
Veränderlichkeit desselben, unter Umständen nicht nur 
zu ungenauen, sondern auch zu durchaus falschen Ergebnissen 
führen kann. Adolf Francke. 


wird, dass die Auflagerbedingung am rechten Stabende 
erfüllt wird; ein Verfahren, welches genau dasselbe be- 
zweckt, wie die Zeichnung eines Seilpolygons (die Biegungs- 
linie ist ein Seilpolygon), bei welchem nachträglich die 
Schlusslinie bestimmt wird. Führt man dieses Ver- 
fahren rechnerisch für die Biegungslinie aus, so erhält 
man jene „sofort und unvermittelt niederzuschreibende 
fortlaufende Gleichung“. 

Zu der Frage, ob aus dem Wortlaut der Entgegnung 
des Herrn Francke auf Seite 175 hervorgeht, dass dort 
scheinbar nur eine Gleichung, und zwar die vorhin er- 
wühnte E Jy —..., zur Bestimmung der Unbekannten 
genügt oder nicht, móchte ich Folgendes feststellen. Der 
Ausdruck, EJy=..., welchen Herr Francke als die 
„sofort und unvermittelt niederzuschreibende Gleichung“ 
bezeichnet, ist, in seinem Sinne aufgefasst, überhaupt 
gar keine Gleichung, sondern eine symbolische abgekürzte 


. Schreibweise für mehrere Gleichungen (vergl. Zeitschrift 


für Bauwesen 1895, Seite 443). Im übrigen würde ich 
diese Frage gar nicht angeregt haben, wenn nicht Herr 
Baurath Francke mir in seiner ersten Entgegnung auf 
Seite 174 den völlig unberechtigten Vorwurf gemacht 
hätte, dass ich, um meiner Arbeit einen einfacheren An- 
strich zu geben, statisch unbestimmte Theilsysteme als 
statisch bestimmt hätte erscheinen lassen. 


Die von mir verwandten Methoden laufen auf das 
Zeichnen von Einflusslinien für die Biegungsmomente 
u. 8. w. hinaus, welche sich aus den Einflusslinien für 
die statisch unbestimmten Größen doch ohne weiteres zu- 
sammensetzen lassen (dass diese Ausrechnungen nicht 
durchgeführt und als bekannt vorausgesetzt sind, scheint 
Herr Francke auch fast als einen Mangel der Methode an- 
zusehen). Von dieser Methode sagt nun Herr Francke, dass 


487 


sie nur auf Einzeltasten anwendbar ist und den Dienst völlig 
2. B. bei gleichmäßig vertheilter Belastung versagt. Daraus 
muss ich aber unzweideutig schließen, dass Herrn Francke 
die Bedeutung einer Einflusslinie vollständig unbekannt 
ist, und daraus kann ich mir auch sein abfälliges Urtheil 
über die Anwendung des Prinzips von der Gegenseitigkeit 
der Formenänderung erklären. 

Bei der Betrachtung des Trägers auf vier Stützen 
bemerkt Herr Francke, dass zur Berechnung der Biegungs- 


momente die Formeln „EJ سر‎ 
„EJy=. . .*, wie ich in meiner ersten Entgegnung 
angegeben, zu verwenden sind. Die erste Gleichung ist 
aber nichts anderes als die Gleichung des Biegungs- 
momentes, enthält also die statisch unbestimmbaren Größen 
und diese sind erst mit Hilfe von aus den Formeln 
„EJy=...“ oder ähnlichen Formeln ausgerechneten 
Worten zu bestimmen. Das ist und bleibt aber immer 
nur das, was ich behauptet habe. 

Ferner sagt Herr Francke, dass jeder Konstrukteur 
zur Berechnung eines kontinuirlichen Balkens fertig vor- 
liegende Formeln, jedenfalls aber fertig vorliegende An- 
schauungen besitze und dass demnach meine Arbeit keinen 
praktischen, sondern nur theoretisch - wissenschaftlichen 
Werth habe. Ja, welchen Werth besitzt denn der von 
Herrn Francke aufgestellte und fälschlich mit dem 
Namen „sofort und unvermittelt niederzuschreibende fort- 
laufende Gleichung“ belegte Ausdruck , EJy-— ...", 
da die erwähnten fertig vorliegenden Formeln, soweit sie 
überhaupt möglich sind, sich schon vor der Aufstellung 
dieses Ausdruckes berechnen liefen? 

Auf Seite 69 Heft I hatte ich die rechnerische Be- 
stimmung der Biegungslinien ftir die Zustände X, = — 1... 
empfohlen, weil dieselbe bei Trägern mit konstantem 
Querschnitt am schnellsten zum Ziele führt. Hierbei hebt 
Herr Francke es als einen Uebelstand hervor, dass bei 
dem Träger auf vier Stützen (vergl. Heft I Seite 66 Fig. 32) 
dann 16 Integrationskonstanten zahlenmäßig auszurechnen 
sind. Von diesen 16 Integrationskonstanten sind aber 8 


=....® und nicht 





gleich Null, von den tibrigbleibenden sind je 2 nach 
‘derselben Formel zu bestimmen und diese 4 Formeln sind 
ll nl nl me ; ۱ 
63 6 und SS? Doch will ich hier diese 
Werthe theilweise, also z. B. für den Zustand X, — — 1 
ausrechnen. (Vergl. vorstehende Skizze und Fig. 33 
auf Seite 66 Heft I oder Seite 172 Heft IT.) 
Ftir den Theil A B ist: 
— 
dz? dj 


Das ist alles! 
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für v= o ist dö= 0, mithin 65 —0, 


a= y‏ و ,0= م„ a=]‏ ,م 
d$ l‏ 

n z—l n quce 

Für den Theil BC ist: 

d? 6 

da 

i" 

ےت ہے او für‏ 
dx 1 3’‏ 


x? l 
ui ۱ 
für x = o ist ò= o mithin d —9. 


Die beiden Konstanten sind also 2. und * für den 





linken Theil, a und — für den rechten Theil. 
Ebenso erhält man für den Zustand X, = — 1 die 
Werthe: Nd ac 
Siti iti fiir den linken Theil, 
6 3 
th F ہہ‎ 90 
Hiervon au * konstantem Querschnitt: 
I, +31 — 
ze; Tu +3 n, =l— n. 


Von der Einfachheit E 16 Integrationskonstanten 
hätte sich Herr Francke fast in derselben Zeit Ober. 
zeugen können, die er brauchte, um mir die Durchrechnung 
seiner Gleichungen zu empfehlen. Und nun entscheide 
man über die Einfachheit der einen oder der anderen 
Methode, beachte aber, dass der von mir vorgeschlagene 
Weg sofort zu Einflusslinien führt, durch welche doch 
besser als durch jede Gleichung die Wirkungsweise einer 
Belastung veranschaulicht wird. 

Gegen Ende seiner Ausführungen sagt Herr Francke 
wörtlich: „Der besondere Anspruch aber des Herrn 
Schulz, dass seine Methode vor anderen Methoden 
des Vorzugs der Zulässigkeit ihrer Anwendung auf Träger 
mit veränderlichem Querschnitt sich erfreue, ist wohl nicht 
ernst nehmen, . . . .^ Einen 80lchen Anspruch aber 
habe ich an keiner Stelle erhoben und bleibt es mir völlig 
unklar, mit welchem Recht Herr Baurath Francke mir 
diesen Anspruch unterzuschieben versucht. Behauptet habe ich 
nur (Heft II Seite 238), dass sich bei meinem Verfahren die 
Veränderlichkeit des Querschnitts leichter in Betracht ziehen 
Lässt, wie bei dem Verfahren des Herrn Francke und diese 
Behauptung halte ich auch aufrecht. Das ist aber ganz etwas 
anderes, wie das, was Herr Francke herausgelesen hat, und 
frage ich demnach wohl nicht mit Unrecht, wo da der Ernst 
in der Behauptung des Herrn Francke zu suchen ist. 

Zum Schlusse muss ich mein Bedauern ausdrücken, 
dass ich es leider infolge der Abfassung der Entgegnung 
des Herrn Baurath Francke nicht habe vermeiden können, 
meine Entgegnung in gleicher Schärfe zu halten, wenn- 
gleich ich mich auch bemüht habe, rein sachlich zu bleiben 
und das Persönliche nach Möglichkeit zu vermeiden.*) 

Bruno Schulz, Regierungs-Baumeister. 


*) Nachdem die Herren Baurath Francke und Regierungs- 
Baumeister Bruno Schulz wiederholt Gelegenheit gehabt 
haben, ihrer Ansicht in der vorliegenden Angelegenheit Aus- 
druck zu geben, müssen wir davon absehen, die Erörterung 
in der bisherigen Weise weiter zu führen, betrachten dieselbe 
vielmehr als abgeschlossen. Die Schriftleitung. Fr. 
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Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 


Die Brücken der Gegenwart, von Dr. 
F. Heinzerling; 1. Abth., 3. Heft: Eiserne 
Balkenbrücken mit gegliederten Polygonalträgern 
einschl. der Auslegerbrücken. Zweite Auflage. 
Berlin. W. & S. Loewenthal. | 

Die erste Auflage dieses Heftes ist 1879, S. 617 besprochen 
worden. Die Anordnung des Werkes ist in der zweiten Auf- 
lage dieselbe geblieben wie in der ersten, doch hat das Heft 


werthvolle Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. 
Keck. 


Das Wasserwesen der niederländischen 
Provinz Zeeland; von Friedrich Müller. 


Berlin. Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn. 


(Preis 36 Mk.) 


Das Werk behandelt in streng wissenschaftlicher Dar- 
stellung, welche sich auf eingehende litterarische und ört- 
liche Studien sowie auf Durchforschung von Archiven stützt, 
das Wasserwesen der Provinz Zeeland, d. i. das Gebiet 
zwischen Schelde und Maas-Mündung, und zwar nicht nur in 
rein technischer Beziehung, sondern auch die wirthschaftlichen 
nnd rechtlichen Verhältnisse. 

Das Buch zerfällt in drei Hauptabschnitte: 


A. Gestaltung des Landes und seiner Gewässer. 
In diesem Abschnitte werden die geologischen Verhältnisse 
und die geschichtliche Gestaltung behandelt. Letztere wird 
eingehend bis auf die ersten Spuren in Caesar’s Schriften ver- 
folgt und durch beigegebene Karten erläutert. 


B. Vertheidigung des Landes gegen den Wasser- 
angriff. Es wird hier eine geschichtliche Entwickelung der 
Vertheidigungssysteme zum Schutze der Deiche und Ufer 
gegeben, wie sie in der Provinz Zeeland einheitlich durch- 
geführt sind. Die einschlägigen Arbeiten werden in ein- 
gehendster Weise geschildert und besprochen, sodass hier für 
den Techniker eine grofse Fülle Lehrreichen Stoffes geboten wird. 
Der Leser erhält dabei ein klares Bild von den theilweise 
eigenartigen Mafenahmen, welche die obwaltenden Verhältnisse 
erfordern. 

C. Gesetzgebung, Verwaltung und Volks- 
wirthschaft. Darin ist zunächst eine Geschichte des zee- 
ländischen Deichwesens gegeben, welches eine Darstellung 
der niederländischen Staatsgesetze fiber Wasserwesen und 
Deichgenossenschaften, der Einrichtung der Aufsichts-Behörden 
des Reiches und der Provinz, der Polizeiverordnungen für die 
Polder, Deiche, Dünen und Entwässerungen folgt. Es ist 
dabei besonders das Unterstützungswesen der nothleidenden 
(calamiteusen) Polder eingehend besprochen und auf die Ver- 
fassung der „calamiteusen Deichgenossenschaften“ hingewiesen, 
wie auch das Unternehmer- und Verdingungswesen, das 
Fischereiwesen, die Muschel- und Austernzucht erörtert. Auch 
das Wasserverkehrswesen nimmt einen grofsen Platz in dem 
3. Abschnitt ein. Es finden sich hier eingehende Angaben 
über den Dampferdienst unter Provinzialverwaltung, über 
Binnenschiffahrt durch Privatunternehmer, Fähren, Lootsen- 
wesen und Schiffahrtszeichen an der Küste. Diese Schilderungen 
gehen bis in die ältesten Zeiten hinein, und es sind ihnen 
mehrere Karten und Städtebilder beigefügt. 

Der reiche Stoff des Buches, welcher in durchaus klarer 
und ‚übersichtlicher Weise behandelt ist, wird dem Techniker 


sowohl wie dem Verwaltungsbeamten viel Belehrung gewähren, 
aber auch weiteren Kreisen von grofsem Interesse sein. Ein 
eingehendes Studium des Werkes dürfte dringend zu empfehlen 
sein. Müller. 


Die Pumpen. Berechnung und Ausführung der für 
die Förderung von Flüssigkeiten gebräuchlichsten 
Maschinen, von Konrad Hartmann und J. O. 
Knoke. Zweite vermehrte Auflage mit 664 Text- 
figuren und 6 Tafeln. Berlin, Springer. 1897. 


Die vorliegende zweite Auflage dieses Werkes unterscheidet 
sich von der ersten nicht sehr erheblich. Mehrere neuere 
Anordnungen sind eingefügt, dagegen einige veraltete Angaben 
und Konstruktionen beseitigt. In letzterer Beziehung hätte wohl 
noch etwas weiter gegangen werden können; beispielsweise 
wird der auf Seite 286 dargestellte Drucksatz auf den Sach- 
verständigen schwerlich einen guten Eindruck machen. 


Einige Konstruktionen sind als neu bezeichnet, die in 
Wirklichkeit sehr alt sind, z. B. die Holzliderung Fig. 90 u. 91, 
oder die Stopfbüchse Fig. 131. 

Bei den Ventilen mag hier wohl die Bemerkung gestattet 
sein, dass die in Fig. 165 u. 166 dargestellte Ausführung be- 
reits verschiedentlich ohne Namensnennung veröffentlicht ist 
(Riedler; Reuleaux). Als Konstrukteure sind ebenso wie bei 
der Form Fig. 170 und 171 Riehn, Meinicke und Wolf zu 
nennen. 


Die Seite 173 bis 176 dargestellten gesteuerten Ventile 
zeigen erhebliche Abweichungen gegenüber den mindestens 
für  nennenswerthe Wassermengen wirklich ausgeführten 
Konstruktionen. Die Bemerkung auf Seite 181 über die 
gesteuerten Ventile, dass man neuerdings wieder mit gutem 
Erfolge zu freigängigen Ventilen mit grofser Spielzahl zu- 
rückgegriffen habe, ist interessant; unseres Wissens haben aber 
gut konstruirte freigängige Ventile auch bei grofser Spielzahl 
nie den gesteuerten nachgestanden. 


Wünschenswerth wäre es gewesen, wenn neben den 
Dampfpumpen auch oinige der neueren Anordnungen mit elek- 
trischem Antriebe Platz gefunden hätten. 

Die Theorie der Centrifugalpumpen ist etwas erweitert 
behandelt. Leider fehlen hier immer uoch eingehende und 
zuverlässige, systematisch durchgeführte Versuche. 


Trotz einzelner Bemängelungen können wir uns über das 
sehr reichhaltige Werk im Allgemeinen aber doch nur lobend 
ausdrücken und möchten dasselbe allen Interessenten an- 
gelegentlichst empfehlen. 

Die Ausstattung ist sehr gut, nur die Figurentafeln hütten 
in dieser Form wohl ohne erheblichen Nachtheil weggelassen 
werden können. W. Riehn. 


A. Parnicke, Die maschinellen Hülfsmittel 
der chemischen Technik; zweite Auflage; mit 
409 Abbildungen. 426 S. gr. 8. Frankfurt a. M. 
1898. H. Bechhold. | 


Bei der raschen Entwickelung des Maschinenwesens ver- 
langt die chemischo Industrie immer dringender, dass der junge 
Chemiker bei seinem Eintritt in die Praxis auch von dem 
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Maschinenwesen etwas versteht. Sobald er einen Betrieb zu 
leiten hat und sei er noch so klein, kann er ohne eine solide 
Grundlage an maschinentechnischem Wissen nicht mehr er- 
folgreich arbeiten, und die Fachschulen (Universitäten), denen 
dieses Lehrgebiet noch fehlt, werden es über kurz oder lang 
für ihre Chemiker einrichten müssen. Das Buch von Parnicko 
bietet dem jungen Chemiker eine willkommene Einführung in 
das Maschinen- und Apparatenwesen der chemischen Industrie, 
und es ist dem Ref. bekannt, dass das Buch vielen Beifall 
gefunden hat. 


Verfasser behandelt seinen Stoff nach den gegebenen 
mechanischen Gesichtspunkten in 13 Abtheilungen, welche 
z. B. die Ueberschriften „Allgemeines, Kraftquellen, Zer- 
kleinerungsmaschinen, Mischmaschinen, Trockenanlagen, ge- 
setzliche Verordnungen" u. s. w. führen. Als Beispiel seiner 
Behandlungsweise seien die Filterpressen, S. 255—264, genannt; 
es werden aufgezählt Kammer- und Rahmenpressen, Pressen 
mit und ohne Aussaugevorrichtung, die verschiedenen Ver. 
schlussvorrichtungen, heizbare Pressen für Wachs, Hauben- 
pressen für flüchtige Lösungsmittel, Dreikammerpressen, 
Laboratoriumspressen: eine neue Presse von Beeg wird aus- 
führlicher beschrieben, Fig. 317 und 318. Allgemein ist der 
Verfasser bemüht, viele einzelne Apparate aufzuzählen und 
abzubilden. 

Für den beabsichtigten Zweck scheint dem Ref. eine 
andere Behandlungsweise geeigneter zu sein, nämlich die, nur 
einige der wichtigsten Apparate und Maschinen zu besprechen, 
diese aber eingehender und namentlich auch mehr nach der 
theoretischen Seite hin. Ich glaube nicht, dass dem Anfänger, 
der eine Filterpresse überhaupt noch nicht kennt, ihre Ein- 
richtung aus der Beschreibung und aus den Abbildungen der 
16 verschiedenen Platten (S. 257) genügend klar wird. Eben- 
sowenig können ihn das kurze Kapitel über Dampfmaschinen, 
die Abbildungen der Corliss-Steuerung (S. 77) und der Cario- 
Feuerung (S. 57) u. a. befriedigen; wogegen die Beschreibung 
der Badeanstalten (S. 342—349), der Waagen (S. 310—314) und 
die noch zweifelhaften Apparate, welche den Kohlensäure- 
gehalt der Rauchgase automatisch anzeigen sollen (S. 325—330), 
wohl zu entbehren sind. Parnicke's Buch hat aber den 
Vorzug, dass es jedem Suchenden etwas bietet und eine grofßse 
Fülle von Apparaten in einem kurzen Werke systematisch 
geordnet aufzählt, die man bisher nur in vielen Büchern 
zerstreut beschrieben fand. In diesem Sinne bedeutet das 
Buch eine willkommene Bereicherung der technisch-chemischen 
Litteratur und die neue Auflage eine erhebliche Verbesserung 
der ersten Auflage. Möge der iu der chemischen Industrie 
praktisch erfahrene Autor für die nächste Auflage Mufse 
finden, den Inhalt zu vertiefen und die weniger gelungenen 
Abbildungen durch bessere zu ersetzen. H. Ost. 


Mittheilungen aus dem mechanisch-tech- 
nischen Laboratorium der Technischen 
Hochschule München; gegründet von J. Bau- 
schinger; neue Folge, herausgegeben von Prof. 
Aug. Fóppl; Heft 25, München 1897. Theodor 
Ackermann. 

Der Verf. berichtet zunächst über Dauerversuche mit 
Stabeisen, Stahl und Stein, welche noch von Bauschinger 
in den Jahren 1886 —1893 geleitet sind, von ihm aber nicht mehr 
verarbeitet werden konnten. — Sodann folgt die Beschreibung 


einer Prüfung der Werder’schen Festigkeitsmaschine der 
Münchener Anstalt unter Angabe der Sicherungen gegen 


Fehler, welche künftig bei besonders wichtigen Messungen, 


benutzt werden sollen. — Hiernach behandelt der Verf. 
Knickversuche mit gleichseitigen Winkeleisen, die in der Mitte 
ihrer Länge Verschwächungen erlitten hatten. Ist J das 
Trägheitsmoment des ungeschwüchten Querschnitts, J' dasjenige 
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des geschwichten, 7 die Länge, auf welche sich die Ver- 
schwächung erstreckt, so ist in der gewöhnlichen Euler'schen 
J—J 
7 

Den Schluss des Heftes bilden Mittheilungen über Härte- 
versuche, welche im Besonderen vom Ingenieur Schwerd 
unter Fóppl's Oberleitung durchgeführt. wurden. Nach dem 
Vorgange von Hertz wurden 2 Cylinder von 2 c» Halbmesser 
aus demselben Stoffe hergestellt, leicht berusst, kreuzweis 
übereinander gelegt und so stark belastet, bis eine messbare 
Druckfläche entstanden ist. Die auf die Einheit der Druck- 
fläche bezogene Druckkraft (also von dem Wesen einer Festig- 
keit) ist das Mafs der Härte. Keck. 





Formel die Knicklünge/ zu vergröfßsern auf etwa 7 +2’ 


Abhandlungen und Berichte; aus Anlass der 
Feier des zwanzigjährigen Bestehens des Württem- 
bergischen Bezirksvereins deutscher Ingenieure 
zusammengestellt und diesem gewidmet vom Bau- 
direktor, Prof. C.v. Bach. Stuttgart 1897. Arnold 
Bergsträßser. | 


Diese Abhandlungen und Berichte waren fast sümmtlich 
schon in der Zeitschrift deutscher Ingenieure verüffentlicht, 
beziehen sich fast durchweg auf Untersuchungen der Stutt- 
garter Materialprüfungs- Anstalt und sind nun zu dem vor- 
liegenden stattlichen Bande zusammengefasst worden. Die 
Prüfungs-Anstalt verdankt ihre Entstehung dem glüeklichen 
Umstande, dass aus dem Ueberschusse der Stuttgarter Landes- 
Ausstellung vom Jahre 1881 ein namhafter Betrag zur Gründung 
eines derartigen Institutes bereitgestellt wurde, welches sich 
dann unter C.v.Bach’s kräftiger Leitung zu einer bedeutenden 
Forschungsstätte entwickelt und die Lehren der angewandten 
Mechanik in vielseitiger Weise gefördert hat. 


Der Inhalt bezieht sich wesentlich auf folgende Gegen- 
stände: Festigkeit von Treibriemen und Treibseilen, Druck- 
festigkeit von Blei (zu Gelenken gewölbter Brücken), Versuche 
über die Bewegung von Pumpenventilen, Biegungsfestigkeit 
des Gusseisens, Drehungsfestigkeit, Widerstand ebener Platten, 
Widerstand von Nietverbindungen, Formänderung der Rollen 
und Platten in Rollenlagern, Elasticitát von Beton und Granit, 
Explosion von Kohlensäureflaschen u. dgl. 


Da iiber die meisten der hier in Frage stehenden Arbeiten 
in den Auszügen dieser Zeitschrift berichtet wurde, so dürfen 
wir ein näheres Eingehen auf den Inhalt wohl unterlassen und 
uns darauf beschränken, den Verfasser zu der vortrefflichen 
Ausnutzung seiner Anstalt im Dienste der Wissenschaft und 
der Technik aufs Wärmste zu beglückwünschen. Keck. 


Elasticität und Festigkeit; 
Prof. C. v. Bach (Stuttgart). Dritte Auflage. 
Berlin 1898. Jul. Springer. (Preis 16 Mk.) 


Dieses Werk, welches i. J. 1889 zuerst erschien, wurde 
bereits 1894 in zweiter (s. 1895, S. 127) und vor Kurzem in 
dritter Auflage herausgegeben. Wo der Erfolg so deutlich 
spricht, dürfte eine besondere Empfehlung überflüssig sein. 

Der Verf. hat seine Forschungen iber das elastische Ver- 
halten der für die Technik wichtigen Körper und Stoffe 
unermüdlich fortgesetzt und für diese neue Auflage verwerthet. 
Die zur Prüfung zu benutzenden Instrumente sind beschrieben 
unter Beifügung werthvoller Winke über die Ausführung der 
Proben und der dabei in Frage kommenden Fehlerquellen. 

Es ist seit langer Zeit bekannt, dass das elastische Ver- 
halten der meisten Stoffe dem Hooke’schen Gesetze der 
Proportionalität zwischen Spannung und Formänderung nicht 
genau entspricht; man hat sich dann vielfach bemüht, eine 
zutreffende Beziehung zwischen Dehnung und Spannung zu 
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finden. Der Verf. hat nun vor einiger Zeit die Formel e = a om 
in Vorschlag gebracht, welche sich den Messungsergebnissen 
überraschend gut anpasst, wenn man für einen bestimmten 
Stoff a und m für Zug und Druck verschieden bestimmt. Für 
die Berechnung des Biegungswiderstandes darf die bisherige 
Annahme, dass die Querschnitte eben bleiben, beibehalten 
werden. Darauf gestützt erfolgt die Anwendung des neuen 
Elasticitätsgesetzes für die Ermittelung der Biegungsspannungen 
eines Balkens von rechteckigem Querschnitte, welche leider 
auf recht verwickelte Formeln führt. Den weiteren Unter- 
suchungen der Biegungs-Elasticität ist daher die bisherige 
Annahme m — 1 und gleiches « für Zug und Druck, welche 
für Stabeisen ziemlich gut zutrifft, zu Grunde gelegt. 

Das Werk kann als ein kritisches Handbuch der 
ElasticititsLehre bezeichnet werden, da der Verf. fast keine 
Formel anführt, deren Richtigkeit nicht durch Versucke fest- 
gestellt wurde. Keck. 


Deutsches Normalprofilbuch für Walzeisen 
zu Bau- und Schiffbauzwecken; bearbeitet von den 
Geh. Reg.-Räthen Dr. Heinzerling und Intze; 
fünfte Auflage. Aachen 1897. J. La Ruelle. 


Der Ausschuss zur Aufstellung von Normalprofilen für 
Walzeisen, welcher vom Verbande deutscher Architekten- und 
Ingenieur-Vereine, vom Vereine deutscher Ingenieure und vom 
Vereine deutscher Hüttenleute niedergesetzt ist, hat die Auf- 
gabe, von Zeit zu Zeit Berathungen zu pflegen über etwaige 
Aenderungen, die sich bezüglich der Walzeisen - Querschnitte 
als wlüinschenswerth herausgestellt haben. Solche Berathung 
hat zuletzt im Sommer 1893 stattgefunden, und das Ergebnis 
derselben ist das neue Profilbuch. Dieses Buch enthält eine 
. große Zahl von Angaben, die bei der Verwendung von 
Walzeisen sehr werthvoll sind. Vielen Ingenieuren würde es 
erwünscht gewesen sein, wenn den Querschnitten auch ihre 
Kernfiguren mit eingezeichnet worden wären, weil der Kern 
bekanntlich alle Fragen, die mit der Berechnung der Span- 
nungen eines Querschnittes zusammenhängen, am einfachsten 
und tibersichtlichsten beantwortet. Hoffentlich erfüllen die 
Herausgeber diese Bitte mit der nächsten Auflage. Keck. 


G.Sanford, Explosifs nitrés, traité pratique, traduit 
par J. Daniel, Paris 1898. Gauthier-Villars 
et fils. 


Das kleine Werk des englischen Autors Sanford, von 
Daniel ins Französische übersetzt und mit Zusätzen versehen, 
behandelt die modernen Spreng- und Schieí5stoffe, die Dyna- 
mite, rauchlosen Pulver und Sicherheitssprengstoffe, deren 
Hauptbestandtheile aus organischen Nitroverbindungen, Nitro- 
glycerin, Nitrocellulose, Pikrinsäure, Dinitrobenzol u. a. 
bestehen. Die Verfasser bemühen sich, nicht blofs der Zu- 
sammensetzung, Darstellung und Analyse der zahlreichen sehr 
verschiedenartigen Stoffe, sondern auch ihrer Anwendung und 
Explosivwirkung gerecht zu werden, eine Aufgabe, die bei dem 
geringen Umfange des Buches (221 S. 89) schwierig war und 
von den Verfassern nicht in befriedigender Weise gelöst 
worden ist. Man vermisst eine genügende Sichtung des 
Materials; Sprengstoffe wie Hellhofit, welche niemals ernstlich 
in Gebrauch genommen sind, konnten fortbleiben; die zahl- 
reichen Tabellen über Verbrennungswärmen, Druck, Gasvolum 
usw. sind ohne Erläuterung und ohne rechten Zusammenhang 
aus verschiedenen Fachzeitschriften aufgenommen, so dass sie 
den Leser nur verwirren, zumal ihre Zahlen oft in Widerspruch 
mit einander stehen. So sind als Verbrennungswärme des 
Nitroglycerins drei verschiedene Werthe: 1576, 1784 und 1652 
Kalorien auf Seite 16, 199 und 210 angegeben. Was soll der 
Leser damit anfangen? Die Darstellungsmethoden der Schief&- 
baumwolle dürften z. Th. veraltet sein; die seit Jahren 
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bewährte Nitrircentrifuge ist nicht erwähnt; über das Wesen 


des rauchlosen Pulvers bekommt man keine klare Vorstellung; 
als Roburit, Carbonit und Securit gehen eine Menge verschiedener 
Präparate, was nicht erwähnt wird. Im Uebrigen enthält das 
Buch aus der Feder früherer Praktiker manche gute Kapitel, 
aber als Ganzes steht es dem Buche von Guttmann über 
denselben Gegenstand nach H. Ost. 


Vorlesungen über Technische Mechanik; von 
Prof. Dr. Aug. Fóppl in München; dritter Band: 
Festigkeitslehre. Leipzig 1897. B. G. Teubner. 


Die ersten Abschnitte enthalten das Wichtigste über den 
Spannungszustand eines unendlich kleinen Parallelepipeds und 
Tetraeders, sowie die Lehre von der Spannungs- Ellipse, von 
den Formveründerungen und Anstrengungen eines elastisch- 
festen Körpers. Fernere Abschnitte behandeln die Biegung 
des geraden und des gekrümmten Stabes nebst der Lehre von 
den Trägheits- und Centrifugalmomenten und dem Kerne, sowie 
die Sätze von Castigliano und von Maxwell über die Form- 
änderungsarbeit bezw. die Gegenseitigkeit der Verrückungen. 
Auch Stäbe auf nachgiebiger Unterlage werden untersucht mit 
Angabe eines zeichnerischen Verfahrens, welches die umständ- 
liche Rechnung entbehrlich macht. Der Festigkeit ebener 
Platten widmet der Verf. eine eigenartige Behandlung 
unter Nachfügung der Annäherungstheorie v. Bach’s. Der 
Abschnitt über die Berechnung der Gefäfse enthält eine neue 
Ableitung der Formel für diekwandige Röhren. Neues bietet 
auch die Darstellung der Knickfestigkeit, wobei der Verf. 
sich zum Theil auf eigene Versuche und diejenigen v. Tet- 
majer’s stützt. Der letzte Abschnitt enthält die Grundzüge 
der mathematischen Elasticitätslehre; besondere Erwähnung 
verdienen die Theorie von Boussinesq und von Hertz über 
die gegenseitige Zusammendrückung von Körpern, die sich 
mit krummen Flächen berühren. Die Anregung von Hertz, 
aus dem Verhalten solcher Körper ein Mafs fiir die Härte 
ihres Stoffes abzuleiten, hat Föppl durch werthvolle 
Versuche weiter gefördert. Der Verf. behandelt auch den 
Spannungszustand in einem lockeren Erdkörper und giebt 
kurze Andeutungen über den Erddruck gegen Stützmauern. 
Den Schluss des Buches bildet eine Zusammenstellnug der 
wichtigsten Formeln mit Angabe der Seite, auf welcher jede 
der Formeln abgeleitet wurde. 

Das geistvoll geschriebene, mit trefflichen Beispielen aus- 
gestattete Buch kann zum Studium bestens empfohlen werden. 

Keck. 


Unsere Hochschulenund die Anforderungen des 
zwanzigsten Jahrhunderts, vom Geh. Reg.- 
Rath, Prof. A. Riedler (Berlin). Berlin, 1898. 
A. Seydel. 


Der Verfasser, welcher schon mehrfach Gelegenheit ge- 
nommen hat, sich über das technische Unterrichtswesen und 
über die Unterschiede desselben in Deutschland und anderen 
Ländern, namentlich Amerika, zu äufsern, behandelt in der 
vorliegenden Schrift die Universitäten und Technischen Hoch- 
schulen Deutschlands, besonders Preufsens in ihrem jetzigen 
Stand und im Verhältnisse zu ihren Aufgaben für die Gegen- 
wart und die nächste Zukunft. 


Nach der Meinung des Verf. werden die Technischen Hoch- 
schulen, welche die Anwendung der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis zu  wirthschaftlichem Zwecke lehren, der 
wirthschaftlichen Seite ihrer Aufgaben noch erhöhte 
Beachtung schenken müssen. Die Lehrer der Hülfswissen- 
schaften sollen fachwissenschaftliche Einsicht besitzen, die 
Vertreter der Fachwissenschaften sollen das Können, das sie 
lehren, selbst mit Erfolg ausgetibt haben, damit die Hoch- 
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schulen auf wichtigen Gebieten der Technik die Führung 
übernehmen können. Je mehr die Technik sich entwickelt, 
desto mehr muss es Aufgabe der Hochschule sein, die grund- 
legende wissenschaftliche Einsicht zusammenzufassen und zu 
vereinfachen. 

Mit diesen Aussprüchen kann man sich recht wohl ein- 
verstanden erklären, aber wohl kaum in gleichem Mafse 
mit dem Vorschlage, die Technischen Hochschulen nunmehr 
mit den Universitäten zu vereinigen. Da die Technischen 
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Hochschulen sich, wie der Verf. ausdrücklich hervorhebt, 
aus sich selbst kräftig entwickelt haben, so lasse man sie 
in dieser Entwickelung nur getrost weiter fortschreiten; sie 
werden dann wohl im Stande sein, den Anforderungen des 
neuen Jahrhunderts zu entsprechen. 

Können wir nun auch diesem Plane des Verf. nicht bei- 
stimmen, so müssen wir doch anerkennen, dass die aus 
dem wärmsten Interesse für die Hochschulen hervorgegangene 
Schrift viele beherzigenswerthe Punkte enthält. Keck. 
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Bauwissenschaftliche Mittheilungen. 


Die Schiffbarkeit der regulirten Donau-Katarakte 
zwischen Stenka und dem Eisernen Thor. 


Von Professor Hans Arnold in Hannover. 
(Hierzu Bl. 10 und 11.) 


In der früheren Zeitschrift des Architekten- und 
Ingenieur- Vereins zu Hannover (s. Bd. XLI, Heft 6, 
S. 453— 518, mit den zugehórigen Zeichnungen Bl. 22—26) 
habe ich i. J. 1895 über „die Regulirung der Donau- 
Katarakte zwischen Stenka und dem Eisernen Thor“ 
eingehende Mittheilungen gemacht. 

Heute sind diese außergewöhnlichen Arbeiten plan- 
mäßig fertiggestellt und die regulirten Kataraktstrecken 
— mit Ausnahme derjenigen des Eisernen Thores — 
dem Schiffsverkehre freigegeben. 

Bei der wirthschaftlichen Bedeutung und dem tech- 
nischen Interesse dieser Bauausführung ist es wohl selbst- 
verständlich, dass ich nach deren Vollendung auch in 
der neuen Verbands-Zeitschrift eine kurze Darlegung der 
erstrebten und der durch die Regulirungsarbeiten bisher 
erreichten Verbesserung der Schiffbarkeit dieser Donau- 
Katarakte veröffentliche.*) 


Das Ziel der Regulirung war die Herstellung einer 
60” breiten und bei Nullwasser 2,0" tiefen Schifffahrts- 
straße mit möglichst ausgeglichenen und abgeschwächten 
Gefällen, damit die Schleppztige auch bei Niedrigwasser 
durch die ganze Kataraktenstrecke mit voll beladenen 
Kähnen unbehindert verkehren und sich gegenseitig aus- 
weichen können. 

Die Regulirung der einzelnen Katarakte besteht im 
Wesentlichen in einer Senkung des Oberwassers und 
einer Hebung des Unterwassers, so dass im felsigen 
Strombette einerseits Kanäle ausgesprengt und anderer- 
seits auch Leitdimme zur kanalartigen Einengung des 
Wassers ausgeführt werden mussten. 

Diese kanalartige Regulirung erfordert zur schiff- 
baren Ausgleichung eines großen Kataraktgefälles be- 


*) S. a. die pizichoamige Veröffentlichung des Verfassers 
in der Zeitschrift Li Binnenschifffahrt 1898, Heft 12, S. 236. 


deutende und schwierige Arbeiten in groBer Lünge, so 
dass in solchem Falle zur Gefällsüberwindung auch 
Kammer-Schleusen in Frage kommen, und in bau- 
technischer, sowie betriebstechnischer Beziehung vortheil- 
hafter sein können. 

Die verschiedenen hierüber eingeforderten fach- 
männischen Gutachten empfahlen für die Regulirung der 
obersten Katarakte ,Stenka und Kozla-Dojke" lediglich 
die Aussprengung von Kanälen unter Wasser, und für 
die mittleren Katarakte „Izläs-Tachtälia-Greben und 
Jucz“ sowohl die Aussprengung von Kanälen unter 
Wasser, als auch die Herstellung von unterhalb an- 
schließenden Leitdämmen. — Bezüglich des untersten 
„Eiserne Thor-Kataraktes“ sind die Ansichten jedoch ge- 
theilt geblieben, da hier auf 2” Länge 5,2 " Gefälle bei 
Niedrigwasser zu überwinden sind; die ausländischen 
Sachverständigen sprachen sich entschieden für eine 
Schleusenanlage, die österreichisch - ungarischen Sach- 
verständigen aber für einen offenen Kanal aus. 

Die Ungarische Regierung entschied sich für aus- 
schließliche Herstellung offener Kanäle, — jedoch mit der 
Maßgabe, dass beim „Eisernen Thor“ (s. Bl. 10) der am 
rechten Donauufer, in einem Bogen von 1770 ™ Halb- 
messer, zwischen hochwasserfreien Dimmen herzustellende 
Kanal 80 ™ Sohlenbreite, aber aus Ersparungsrücksichten 
ein Gefälle von nur 1:400 erhalten soll, für dessen 
Ueberwindung als schließliches Hilfsmittel ein „künst- 
licher Schiffszug* ins Auge gefasst wurde, — während 
die übrigen Katarakten - Kanäle mit ausgeglichenen Ge- 
fällen von höchstens 1: 1000 die „freie Schleppschifffahrt“ 
gestatten. 

Die Bauausführung der Katarakten- Regulirung über- 
nahm im Jahre 1890 eine deutsche Unternehmung, bestehend 
aus der Diskonto-Gesellschaft in Berlin 
und der Maschinenfabrik G. Luther in Braunschweig, 
welche diese außergewöhnlichen Arbeiten „trotz der an- 
fänglich großen Schwierigkeiten“ schon vor dem vor- 
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geschriebenen Endtermin 1898 in vorzüglicher Weise fertig- 
gestellt hat. *) 


Die hierbei gezeitigte Ausbildung der technischen 
Arbeitsmethoden zur profilmäßigen Felsbeseitigung unter 
strömendem Wasser, und die damit zusammenhängende 
wesentliche Verbesserung der erforderlichen Baumaschinen 
sind in den betheiligten Fachkreisen als ein bedeutsamer 
Fortschritt unseres technischen Könnens gewürdigt und 
anerkannt worden. 


Diesem technischen Erfolge steht aber ein finanzieller 
Misserfolg, sowohl der Bauleitung als auch der Bau- 
unternehmung gegenüber, denn beide haben die Schwierig- 
keiten und Kosten dieser Arbeiten bei ihren Veranschla- 
gungen unterschätzt. 


Nach den erst durch die Bauunternehmung bewerk- 
stelligten Detailaufnahmen der einzelnen Katarakte zeigte 
es sich, dass nicht allein Veränderungen, sondern auch 
Erweiterungen des der Arbeitsvergebung zu Grunde gele- 
genen Planes erforderlich waren, wodurch die Felsbe- 
seitigung unter Wasser um nahezu 75), vermehrt und die 
ursprüngliche Anschlagssumme von 15000000 A, „trotz 
der sehr niedrigen Vertragspreise" verdoppelt, also auf 
30000000 A erhöht werden musste. 


Die Lage der oberen Katarakten - Kanäle wurde 
unter Anwendung kleinster Bogenhalbmesser von 1300 ” 
der herrschenden Strömungsrichtung besser angepasst, und 
zur Erzielung einer mäßigen Gefällsabschwächung ist die 
Länge dieser Kanäle durchwegs vergrößert worden. — 
Nur der Eiserne Thor-Kanal ist in seiner Lage und 
seiner Länge unverändert geblieben und hat somit sein 
„zu steiles Gefälle“ behalten; dagegen wurde er von 2,0" 
auf 3,0” unter Nullwasser vertieft, um Vorsorge zu treffen 
für den Fall, wenn bei ungünstiger Gestaltung der Ein- 
lauf- und Abflussverhältnisse des Kanals sich eine 
geringere als die berechnete Wassertiefe einstellen sollte, 
da die Schätzung dieser Verhältnisse ebenso unsicher ist, 
wie der vorsichtigst gewählte Geschwindigkeits-K.oöffizient. 


Ferner hatte man damit noch die Schaffung eines 
3” tiefen Schifffahrtsweges oberhalb des Eisernen Thores 
bis Orsova im Auge, woselbst ein Konkurrenz-Umschlags- 
hafen mit Turn-Severin für die jetzt nur unterhalb des 
Eisernen Thores verkehrenden, bis 2,5" tief gehenden 
Schiffe, mit einem Kostenaufwande von 1700000 M, an- 
gelegt wird. 

Dass außer diesen Planerweiterungen auch noch 
erhebliche Nacharbeiten an den Kanal-Einläufen und im 
Flussbette sich als erforderlich herausstellen würden, bis 
überall die planmäßigen Wassertiefen und Gefälle erzielt 
sind, war für jeden Sachkundigen vorherzusehen; denn 
bei der Unregelmäßigkeit des felsigen Flussbettes und 
dem von Profil zu Profil wechselnden Verhältnis der 
auszusprengenden Kanalfläche zur vorhandenen Quer- 
profilfläche treten durch die Regulirungsarbeiten Ver- 
änderungen in der Strömungsrichtung, den Gefällen und 
den Wassertiefen ein, die der schließlichen Ausgleichung 
bedürfen. 


Solche Nacharbeiten sind bereits an mehreren Stellen, 
insbesondere bei „Szvinicza und Jucz“, ausgeführt worden, 
und erst jüngst hat die Bauleitung die Nothwendigkeit 
erkannt, noch etwa 15000°bm zerstreut im Flussbette 
liegende Felsen beseitigen zu müssen. 


Die unter Wasser ausgesprengten und ausgebaggerten 
Kanäle wurden zunächst mittelst sog. Universalschiffe, 
welche mit pendelnden Peilrahmen, Fallmeißel und 
Greiferbagger ausgerüstet sind, sorgfältig nach der profil- 
mäßigen Breite und Tiefe untersucht und gereinigt und 


*) Der Vollendungstermin war ursprünglich auf 1895 fest- 
gesetzt, ist aber infolge der Planerweiterung und der noth- 
wendig gewordenen Nacharbeiten auf 1898 verschoben worden. 


dann erst zur Abnahme bereit erklärt, woraufhin die Bau- 
leitung ein nochmaliges, peinliches Durchfahren der Kanäle 
mit genau eingestellten Peilrahmen vornahm. 


Iu den abgenommenen, durch Betonnung kenntlich 
gemachten, dem Schiffsverkehr. überwiesenen Kanälen ist 
jetzt eine freie und sicherere Fahrstraße über die früher 
gefürchteten Katarakte „Stenka, Kozla-Dojke, 
Izlas-Tachtalia-Grében und Jucz" vorhanden. 


Ich muss aber betonen, dass der Erfolg ihrer 
Regulirung hauptsächlich in der überall erreichten Mindest- 
Wassertiefe von 2” besteht, welche nunmehr die volle 
Ausnützung der Fahrzeuge während der ganzen Schiff- 
fahrtsdauer gewährleistet; denn durch die etwas ab- 
geschwächten und gleichmäßiger gestalteten Gefälle sind 
die Strömungen nicht wesentlich vermindert worden, weshalb 
die Schifffahrt nach wie vor beträchtliche Zugleistungen 
erfordert. 


Zudem liegen beim Katarakt ,Juez" die Schifffahrts- 
verhältnisse noch dadurch etwas ungünstig, dass dieser 
zuerst in Angriff genommene Kanal mit der Strömungs- 
richtung der Donau nicht genügend übereinstimmt, so 
dass die den Kanal passirenden Schiffe von der Strömung 
quer getroffen werden und daher mit großer Vorsicht 
gesteuert werden müssen. 


Auch hat man bis jetzt eine Kreuzung auf- und ab- 
wärts fahrender Schiffe in den Katarakten -Kanälen noch 
nicht gestattet, und für die Kennzeichnung der jeweilig 
„freien Durchfahrt“ einen Signaldienst eingerichtet. 


Der „Eiserne Thor-Kanal“ (s. Bi. 10) 
konnte bekanntlich im Schutze hochwasserfreier Abdäm- 
mungen ganz im Trocknen profilmäßig hergestellt 
werden, wobei er bei seiner Vertiefung auf 3 " unter 
Nullwasser, 73" Sohlenbreite, 1:400 Sohlengefälle und 
beiderseits 1,5-fache Uferbóschungen — an der Donau- 
seite aber zunüchst nur eine Dammeinfassung von 1700? 
Länge — erhielt. Er ist am 29. Februar 1896 durch 
Sprengung des oberen Fangedammes dem Wasserdurchfluss 
freigegeben worden, der nach Beendigung der Aufrüumungs- 
arbeiten am Kanaleinlaufe alsbald seinen Beharrungs- 
zustand erlangte. 


Gleich die ersten Beobachtungen der Weasserver- 
hältnisse am Kanaleinlaufe und im Kanale entsprachen 
den gehegten Erwartungen nicht; — die Strömungs- 
richtungen, Wassertiefen, Gefälle und Geschwindigkeiten 
zeigen große Unregelmäßigkeiten, die der Schifffahrt 
Schwierigkeiten bereiten. 


Zunächst sind vor dem Kanaleinlaufe starke Quer- 
strömungen aus der rechtsufrigen Salaria-Bucht nach 
der Donau vorhanden; dadurch wird der Stromstrich am 
Einlaufe gegen den Kopf des donauseitigen, linken Kanal- 
dammes gedrängt, von wo er im Schlängellauf durch das 
obere Kanal-Drittel an das rechte Kanalufer schräg an- 
Läuft, dann wieder gegen das linke Kanalufer hinüber- 
schlägt und erst im unteren Kanal -Drittel regelmäßig 
ausfließt. 


Infolge des Kanalbaues ist nämlich das rechte Donau- 
ufer etwas vorgeschoben und hochwasserfrei befestigt 
worden, während der donauseitige, gleichfalls hochwasser- 
freie Kanaldamm im Flussbette geschüttet wurde. Die 
dadurch hervorgerufene Profilverengung verursacht ober- 
halb zunächst Stauwasser, das einerseits nach dem freien 
Donaubette und andererseits nach dem Kanale zu abfließt, 
und seine Strömungsrichtungen und Absturzgefälle, je 
nach den Wasserständen, verändert. 

Die demgemäß am Kanaleinlaufe auftretenden „Ein- 
laufgefälle“ betragen je nach dem Wasserstande der 
Donau ungefähr 1:300 bis 1:200 und erzeugen daselbst 
Wassergeschwindigkeiten zwischen 5” und 6”, die sich 
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allmählich bis zum Kanalauslaufe auf 3,0” bis 2,5” ab- 
schwächen. Dadurch erleiden die Wassertiefen im Kanal- 
eingange eine Verminderung auf etwa 3|, der Tiefen des 
Oberwassers und nehmen dann infolge der Rückspiege- 
lung des Unterwassers nach dem Kanalauslaufe wieder 
allmählich zu (s. die beobachteten Wasserspiegel-Gefälls- 
linien auf Bl. 10). 


Unter diesen Strömungsverhältnissen ist „selbst bei 
Anwendung eines künstlichen Schiffszuges“ eine Kreuzung 
der Schiffe im Kanale unmöglich; desgleichen versagt auch 
die Wassertiefe des Kanals bei Nullwasser, denn schon 
bei einem Wasserstande von - 1,29” Orsovaer Pegel, 
wobei oberhalb und unterhalb des Kanals Wassertiefen 
von 4,0? bis 4,3" vorhanden waren, sind im Kanale auf 
reichlich 1000'^ Länge nur 3,0” Wassertiefe gemessen 
worden, so dass bei dem Wasserstande von + O Orsovaer 
Pegel — (bei welchem die projektmäßig hergestellte 
Schifffahrtsstraße bis zum Orsovaer Hafen eine 
Min dest- Wassertiefe von 3,0™ haben soll!) — im Eiserne 
Thor-Kanal nur etwa 2,25” bis 2,40” Wassertiefe zu 
erwarten sind. 


Es erweist sich also die vorerwähnte Kanalvertiefung 
von 2" auf 3? in erster Linie als eine wohlweise 
Sicherheitsmaßregel, ohne welche der fertige Eiserne 
Thor-Kanal bei Nullwasser kaum 1,5 ™ Wassertiefe 
besäße, d. h. seinen Zweck verfehlt hätte. 


Der sehr lehrreichen Ergebnisse wegen mache ich 
noch besonders aufmerksam, dass sich — ganz abgesehen 
von dem zu starken Kanalgefälle — die Bogenform des 
Kanals und die am Kanaleinlaufe zu scharfe Gegen- 
krümmung des rechtsufrigen Dammanschlusses nach der 
Salaria-Bucht als unzweckmäßig erwiesen hat. 


Die Bauleitung lässt deshalb noch nachträglich an- 
schließend an den rechtsufrigen Kanaldamm (s. Bl. 10) 
stromaufwirts auf 2*" Länge einen Leitdamm bis zur 
Höhe des Mittelwassers ausführen und damit die Salaria- 
Bucht abschneiden, um die Querströmungen bei niedrigen 
Wasserstinden zu beseitigen und bei Hochwasser zu 
mindern, welche Arbeit bis Ende 1898 fertiggestellt 
sein wird. — Ob hierdurch aber schon die nothwendige 
Verbesserung des Kanaleinlaufes und der Strömungs- 
verhältnisse im Kanale erreicht wird, lässt sich nicht 
vorhersagen. 


Die ersten Probefahrten durch den „Eiserne 
Thor-Kanal“ wurden Mitte März 1896 seitens der „Donau- 
Dampfschifffahrts - Gesellschaft“ ausgeführt, und zwar bei 
einem hohen Wasserstande von + 3,65" Orsovaer Pegel, 
wobei die Tiefe des Oberwassers 6,0”, die kleinste Tiefe 
im Kanal 4,5" und die Tiefe des Unterwassers 6,5" 
betrug (s. Bl. 10); — von diesen will ich hier nur 
die am 18. März, bei Windstille, bestgelungenen Fahrten 
des Schleppdampfers „Thommen“ mittheilen : 


I. Kanalabwärts. — Dampfer allein. 
Geschwindigkeit: im oberen Kanaldrittel 12,50 ™, im unteren Kanaldrittel 7,00 ™, 
Mittlere Geschwindigkeit der Fahrt: 8,50 ". 
Fahrzeit durch den 1700” langen Kanal: 3 Min. 20 Sek. 


11. Kanalaufwirts. 


1) Dampfer allein. 


Maschinenleistung: untere Einfahrt 683 PS., obere Ausfahrt 719 PS. 
Geschwindigkeit: e 5 2,50”, 
Mittlere Geschw 


n 7 
indigkeit: 1,15 ™. 


Steigerung + 50 


0,447, Abnahme — 82 , 


Fahrzeit durch den Kanal: 24 Min. 45 Sek. 


2) Dampfer mit 1 leeren Frachtschiff. 


Maschinenleistung: untere Einfahrt 661 PS., obere Ausfahrt 793 PS. 
2,22" 

7 ) ) 

Mittlere Geschwindigkeit: 0,61 ™. 


Geschwindigkgit: > 


Steigerung + 20 o 


n a 0,22”. Abnahme — 90 „ 


Fahrzeit durch den Kanal: 46 Min. 15 Sek. 


3) Dampfer mit 1 beladenen Frachtschift — 264° Kohlen, 1,5 " Tiefgang. 
Maschinenleistung: untere Einfahrt 712 PS., obere Ausfahrt 994 PS. Steigerung + 40%, 


Geschwindigkeit: o 


; 2,00 ®, 
Mittlere Geschwindigkeit: 0,42 ". 


0177. Abnahme — 92 , 


n 7 


Fahrzeit durch den Kanal: 66 Min. 35 Sek. 


Schon hieraus sind die außerordentlich großen 
Schwierigkeiten für einen „freien Schleppschifffahrts- 
Verkehr“ durch den Kanal zu erkennen. 


Besonders kräftige Personen-Dampfer mögen aber 
die Fahrt immerhin wagen, und da- dürfte es wohl 
interessiren, dass bei der vorläufigen, feierlichen Er- 
öffnung des Eiserne Thor-Kanals am 27. September 1896 
der „Königsdampfer* in 4 Min. kanalabwärts und in 
50 Min. kanalaufwärts fuhr. 


Am 1. Dezember 1896 schleppte der Dampfer , Banhans" 
bei Entwickelung von 650 PS. ein mit 283* beladenes 
Frachtschiff von 1,6" 'Tiefgang mit einer mittleren Ge- 
schwindigkeit von 0,65” kanalaufwärts, — während der- 
selbe Schleppdampfer in der Kataraktenstrecke oberhalb 
des Eisernen Thores mit einem vollbeladenen 820'- Schiff 
stromaufwirts eine mittlere Geschwindigkeit von 2,35" 
erreichte. ; 


Wenn man diese Zugleistungen lediglich auf die 
geschleppten Nutzlasten bezieht, ergeben sich die 
Widerstände im Eiserne Thor-Kanal ungefähr 10-mal so 
groß, als in der übrigen Kataraktenstrecke! 


Dazu muss ich, zur Vergleichung der Schiffbarkeit 
der Kataraktenstrecke, noch anführen, dass in derselben 
ein gewöhnlicher Schleppdampfer von 650 PS. nur 
1 vollbeladenes Normalschiff von 58” Länge, 8" Breite 
und 2” Tiefgang mit 650! Nutzlast, dagegen in der 
oberhalb gelegenen ungarischen Donau überall 8 solcher 
Normalschiffe, mit 1,40 ® durchschnittlicher Geschwindig- 
keit stromaufwärts ziehen kann; — es sind demnach die 
Widerstände in der Kataraktenstrecke etwa 8-mal so 
groß, als in dem übrigen Theil der ungarischen Donau. 


Die geschilderten Ergebnisse der Probefahrten durch 
den Eiserne Thor-Kanal haben die unbedingte Noth- 
wendigkeit erwiesen, dass die schon bei der Planverfassung 
in Aussicht genommene etwaige Einrichtung eines „künst- 
lichen Schiffszuges für den Verkehr durch den Kanal 
zur Ausführung kommen misse. 


Die Bauleitung hat sich zu diesem Zwecke für die 
Beschaffung eines „Seil-Haspelschiffes“ entschieden, 
wie solches auch seitens der Bauunternehmung mit gutem 
Erfolge benutzt wurde, um ihre Bohr- und Baggerschiffe, 
sowie die Baggerschuten und Steinkähne in den sehr 
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starken Strömungen der Katarakte an Ort und Stelle zu 
schleppen, dort plangemäß aufzustellen und zu verholen. 
Dieses Haspelschiff besteht aus einem Holzschiffe, auf 
dem eine Seiltrommel von etwa 3" Durchmesser gelagert 
ist, die durch 2 Stück 19-pferdige Lokomobilem an- 
getrieben wird; durch Auf- oder Abwickeln des Draht- 
seils, dessen eines Ende stromaufwürts am Ufer oder im 
Flusse befestigt wird, kann sich das Schiff „nebst 
Anhang“ entweder stromaufwärts ziehen oder stromabwärts 
führen lassen. 


Um für die Ausschreibungs-Bedingungen eine Grund- 
lage zu gewinnen, sind vom 9. bis 19. Juni 1897 mit dem 
Haspelschiff der Bauunternehmung Schiffszugversuche 
gemacht worden, — aber wieder bei einem sehr hohen 
Wasserstande von + 6,25? Orsovaer Pegel (+ 6,50” 
O. P. ist das bekannte höchste Hochwasser!) — wobei die 
Tiefe des Oberwassers 8,0”, das stärkste Einlaufgefälle 
in den Kanal etwa 1:300, die kleinste Wassertiefe im 
Kanal 6,2”, die größte Strömungsgeschwindigkeit im 
Kanal 5,0", und die Tiefe des Unterwassers 9,6” betrug 
(s. Bl. 10). Hierbei wurden 5 verschieden große, 
vollbeladene eiserne Frachtschiffe verwendet, welche eine 
Tragfähigkeit von 377 * bis 965* bei 55 " bis 72" Länge, 
8,07 bis 9,2” Breite und 1,9" bis 2,2” Tiefgang hatten. 

In das Schleppseil des dem Haspelschiffe jeweils 
einzeln angehängten Frachtschiffes war ein hydraulischer 
Dynamometer mit Selbstaufzeichnung eingeschaltet, der 
von den kanalaufwärts mit der sehr geringen mittleren 
Geschwindigkeit von nur 0,28 ? (d. i. 1%= in der Stunde) 
ausgeführten Fahrten ein Bild der aufgetretenen Zugkräfte 
lieferte. Jede Fahrt dauerte demnach durch den 1700” 
langen Kanal 102 Min. (= 1 Std. 42 Min.) — und über 
das Einlaufgefälle hinweg bis in das 1000” oberhalb des 
Kanals vorhandene Stauwasser 122 Min. (= 2 Std. 2 Min.); — 
für diese Fahrstrecken sind die Zugkraftbilder aufgenommen 
(s. Bl. 10). Ä 


Wenn man daraus die jeweils für 1! geschleppte 
Nutzlast aufgetretenen Zugkräfte ermittelt, ergeben sich: 


in der unteren Kanaleinfahrt...... 2,0% bis 2,5 4 
welche sich, der Strömungszunahme 

entsprechend, regelmäßig bis zur 

oberen Kanalausfahrt auf...... 90, p» 10,0, 
steigern, — dann aber im Einlauf- 

gefälle des Kanals, wegen der 

vorhandenen Querströmungen, 

unregelmäßig werden, und zwar 

bis etwa 200 =” oberhalb der 

Kanalausfahrt auf ........... 60, , 80, 
abfallen, um dann wieder mit starken 

Schwankungen zwischen 400 ” 

und 600” oberhalb der Kanal- 

ausfahrt den Höchstwerth von.. 12,0, , 15,0, 
zu erreichen, — von dem zunächst 

wieder ein starkes, dann aber ein 

allmähliches Abfallen, bis in das 

etwa 1000” oberhalb der Kanal- 

ausfahrt vorhandene Stauwasser 


eintritt. 

Diese so gewonnenen Zugkraftbilder mit dem Lage- 
plan des Eiserne Thor-Kanals, sowie die bildlichen Dar- 
stellungen der bei den Wasserständen von + 1,29", 
+ 2,40%, + 3,32 ® und -+ 4,03” Orsovaer Pegel, 
von 2500 ® oberhalb bis 300” unterhalb des Kanales, 
beobachteten Wasserspiegel-Gefällslinien, und der bei den 
Wasserständen von + 1,03”, + 3,56”, + 3,61 ", 
+ 3,69” und + 6,25” Orsovaer Pegel im Kanale ge- 
messenen Oberflüchen-Geschwindigkeiten (s. Bl. 10) — 
sind dem am 13. Oktober 1897 erlassenen Verdingungs- 
Ausschreiben beigegeben worden, in welchem mehrere 








Firmen zu einem engeren Wettbewerbe für die Konstruktion 
und die betriebsfähig fertige Herstellung eines Haspel- 
schiffes, mit allen zugehörigen Schiffszug- Einrichtungen, 
aufgefordert wurden. 


Im Wesentlichen waren folgende Bedingungen gestellt: 


1) Der künstliche Schiffszug soll von 300 ? unter- 
halb bis 2000” oberhalb des Kanales, also auf 4 Km 
Länge, durchgeführt werden. 


2) Das Haspelschiff muss im Stande sein, durch 
diese Strecke 1 vollbeladenes eisernes Frachtschiff von 
1000 * Tragfähigkeit in höchstens 72 Min. (= 1 Std. 
12 Min), d. i. mit 0,92? mittlerer Geschwindigkeit, — 
und 1 vollbeladenes eisernes 1250 !-Schiff oder 2 voll- 
beladene  Eisenschiffe von je 600 Tragfähigkeit in 
höchstens 90 Min. (= 1 Std. 30 Min.), d. i. mit 0,74” 
mittlerer Geschwindigkeit, kanalaufwärts zu ziehen. 


Hierbei darf an der oberen Kanalausfahrt, woselbst 
mindestens 5" Wassergeschwindigkeit vorhanden sind, 
die geringste Fahrgeschwindigkeit im ersten Falle nur 
0,75”, — und in den beiden anderen Fällen nur 0,50 ٭‎ 
betragen. 


3) Die maschinelle Einrichtung des Haspelschiffes 
muss demnach derart sein, dass die Fahrgeschwindigkeit, 
je nach den auftretenden Widerständen, während der 
Bergfahrt verlässlich regulirt und bis 1,50” gesteigert 
werden kann. 


4) Außerdem muss das Haspelschiff kräftig und 
sicher gesteuert werden, und am Seil kanalabwärts mit 
2,24 ® Geschwindigkeit fahren können. 


5) Das Haspelschiff ist ferner noch mit einer zweiten 
starken Maschine auszurüsten, mit der es „selbständig“ ' 
in freier Bergfahrt oberhalb der Schiffszugstrecke 
2,24” Geschwindigkeit erzielen, — sich aber auch im 
Falle eines „Seilbruches“ im Eiserne Thor-Kanal, lang- 
sam und verlässlich steuerbar, frei kanalabwärts be- 
wegen kann. 


6) Die ganze Schiffszug-Einrichtung soll in 11 Mo- 
naten fertiggestellt sein und deren Brauchbarkeit und 
Sicherheit erst durch Probefahrten, auf Kosten der 
Lieferantin, erwiesen werden; entspricht sie den ge- 
stellten Bedingungen nicht,” wird die Abnahme ver- 
weigert werden. 

7) Auch nach der bedingungsgemäßen Abnahme 
der Anlage hat die Lieferantin für die technische Richtig- 
keit der Konstruktionen und die Sicherheit des Betriebes, 
sowie für den angegebenen Kohlenverbrauch die volle 
Verantwortung auf die Dauer von 11/, Jahren zu über- 
nehmen. 

8) Vorläufig wird die Lieferung nur eines Haspel- 
schiffes gewünscht; sofern jedoch dessen Betriebsfähig- 
keit sich im praktischen Gebrauche vollkommen bewährt, 
kann die Lieferantin auf die Bestellung noch eines gleichen 
zweiten Haspelschiffes rechnen. 

9) Die Angebote mit den genügend detaillirten 
Zeichnungen, Beschreibungen und Kostenanschlägen waren 
bis 15. Dezember 1897 einzureichen; — über Annahme 
oder Ablehnung hat man sich völlig freie Entscheidung 
vorbehalten, ohne dass die Bewerber irgend welche Ent- 
schädigung beanspruchen können. 

Auf diese schweren Bedingungen hin sind 3 An- 
gebote eingegangen: 

1) Von der Budapester Schiffbau-Aktien-Gesellschaft 


„Danubius“, 
2) von der Budapester Schiffswerft „Schoennichen- 
Hartmann“, im Verein mit der Dresdener „Kette“ — und 


3) von der Oesterreichischen Donau-Dampfschifffahrts- 
Gesellschaft. 

Die Forderungen bewegen sich zwischen 500 000 M 
und 700 000 M. 
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Soviel mir über die Konstruktionen bekannt geworden, 
ist die Schwierigkeit, „den verschiedenen Strömungswider- 
ständen die jeweilige Fahrgeschwindigkeit des Haspel- 
schiffes anzupassen“, durch eine konische Gestaltung der 
Seiltrommel gelöst worden, — so dass bei gleichmäßiger 
Ausnützung der Maschine die nothwendige Geschwindig- 
keitsänderung des Schiffes sich allmählich von selbst 
vollzieht, ohne Ausrückungen und Kuppelungen anwenden 
zu müssen. 

Wegen der verschiedenartig zu erfüllenden Be- 
dingungen sollen aber in dem Haspelschiffe etwa 1300 
Pferde Maschinenleistung stecken. 

Eine Zuschlagsertheilung ist meines Wissens noch 
nicht erfolgt. 

Wie nun auch die Entscheidung ausfallen möge, 
die geplante „künstliche Schiffszug- Einrichtung“ bleibt 
nach meiner Ueberzeugung immer nur ein Nothbehelf 
und eine dauernde Last in Betrieb und Unterhaltung — 
und ist in ihrer Leistungsfähigkeit sehr beschränkt, weil 
im Kanale, aus den dargelegten Gründen, eine Kreuzung 
auf- und abwärts fahrender Schiffe ausgeschlossen erscheint. 


Für den heutigen geringen Verkehr mag diese Ein- 
richtung genügen; bei wachsendem Verkehre wird man 
sich später doch entschließen müssen, den gegenwärtigen 
Eiserne Thor-Kanal derart umzubauen, dass die „freie 
Schleppschifffahrt“ auch durch den Kanal ermöglicht 
werde. 

Dies ist aber nur durch eine Ermäßigung der 
Strömungsgeschwindigkeit auf ungefähr die Hälfte des 
jetzigen Betrages, d. h. durch eine entsprechende Ver- 
minderung des Kanalgefälles, erreichbar, — was einen 
Umbau des Kanals auf seine 4-fache Länge bedingen 
würde. Diese Aenderung kann später, ohne empfindliche 
Störung der Schifffahrt nicht ausgeführt werden und dürfte 
voraussichtlich einen erneuten Kostenaufwand in Höhe der 
Baukosten des jetzigen Eiserne Thor-Kanals beanspruchen. 


Letztere betragen rund 8 000 000 J£, dazu kommen 
noch die Kosten für die erforderlichen Nacharbeiten am 
oberen Kanaleinlaufe und für die Beschaffung der künst- 
lichen  Sehiffszug - Einrichtungen mit 2 Haspelschiffen, 
welche sich auf mindestens 1 500000 A belaufen werden. 
Ferner sind auch noch die dauernden, sehr hohen Betriebs- 
. und Unterhaltungskosten der Haspelschiffe und Drahtseil- 
Anlagen im Auge zu behalten. | 


Ich habe aber noch einen wichtigen Punkt zu er- 
wühnen. 

Ungarn hat mit Aufwendung von 5500000 .A unter- 
halb des Eisernen Thores und oberhalb desselben 
bis Orsova einen bei Nullwasser 3” tiefen, neuen Schiff- 
fahrtsweg und bei Orsova einen „Hafenplatz‘ hergestellt, 
der als Konkurrenz-Hafen mit Turn-Severin einen Theil 
des Gtiterumschlages der von Sulina heraufkommenden 
Schiffe an sich ziehen soll. — Ob aber diese großen Schiffe 
den beschwerlichen und zeitraubenden _ ,,Haspelschiffs- 
aufzug‘ durch den Eiserne Thor-Kanal benutzen werden, 
erscheint mir immerhin fraglich, so dass hierbei auch die 
wirthschaftliche Entwickelung des Orsovaer Umschlags- 
hafens in Frage steht. 


Bei rückhaltsloser Erwägung aller dieser Umstände 
kann ich mich der Ueberzeugung des berühmten unga- 
rischen Wasserbau - Ingenieurs Vásárhelyi und der ein- 
stimmigen Ansicht der ausländischen Sachverständigen 
nur zuneigen, dass statt des offenen Eiserne Thor-Kanals 
eine Schleusen-Anlage in jeder Hinsicht zweckmäßiger 
und insbesondere für die Schifffahrt einfacher und sicherer 
gewesen wäre! 

Nach unserm heutigen Wissen und Können ist die 
Ueberwindung von 5,2” Gefälle in einer Stufe, und 
die Gestaltung der Kammerschleusen zu „Schleppzugs- 
Schleusen“ nichts Besonderes mehr, — zudem wäre selbst 


die Anlage einer durchaus zeitgemäßen Schleppzugs- . 
Doppelschleuse keinesfalls theurer, sondern wahrscheinlich 
billiger gekommen, als der jetzige Eiserne Thor- Kanal. 


Die Ungarische Regierung hatte bereits vor Jahres- 
frist Gelegenheit, zu einem Vorschlage über den etwaigen 
Einbau ciner Schleppzugs-Doppelschleuse in den Eiserne 
Thor-Kanal Stellung zu nehmen. Obwohl die Ent- 
scheidung „aus hier nicht zu erörternden Gründen“ zu- 
nächst ablehnend ausgefallen ist, dürfte die Mittheilung 
der Hauptgesichtspunkte dieses Vorschlages doch all- 
gemeineres Interesse erregen. 

Die Serbische Regierung hat der an der „Bauunter- 
nehmung für die Katarakten-Regulirung^ betheiligten 
Firma G. Luther das ausschließliche Wassernutzungs- 
recht dem serbischen Ufer entlang in der ganzen Donau- 
Kataraktenstrecke zuerkannt, und ihr zugleich die 
Konzession zur industriellen Ausbeutung bestimmter Wald- 
und Bergbaugebiete der serbischen Ufergebirge ertheilt. 

Das zu diesem Zwecke gebildete Syndikat trat dem 
Gedanken einer „Ausnützung der Wasserkräfte 
der Donau beim Eisernen Thor“ näher und ließ 
ein diesbezügliches Projekt — an dessen Bearbeitung ich 
betheiligt war — aufstellen (s. Bl. 11). 

Beim eingehenden Studium der durch den Eiserne 
Thor-Kanal geschaffenen Schifffahrts- und "Wasserabfluss- 
Verhältnisse ergab sich, dass daselbst etwa 20000 Pferde- 
stärken — die jetzt nutzlos durch den Kanal laufen! — 
mittelst Turbinen gewonnen und in elektrische Energie 
umgesetzt werden können, und dass die Verwirklichung 
dieses Projektes sich in einen zweckmäßigen Zusammen- 
hang mit der erforderlichen Verbesserung der Schiffbar- 
keit des Eiserne Thor-Kanals bringen Lässt. Selbstredend 
musste dabei das ,Schifffahrtsinteresse" in erster Linie 
gewahrt und nach jeder Richtung gesichert bleiben; diese 
Bedingung ist aber erfüllbar, wenn in den Eiserne Thor- 
Kanal Schleusen eingebaut werden, die gleichzeitig als 
„Stauwerke für die Turbinenanlage“ zu verwerthen sind. 

Hiermit wäre auch die Möglichkeit gegeben, die 
Frage der Verbesserung der Schiffbarkeit des Eiserne 
Thor-Kanal alsbald in einfachster, bester und billigster 
Weise zu lösen, da das Syndikat wohl den größten Theil 
der Kosten für den Bau der Schleusen übernehmen könnte, 
sofern die Erhöhung der jetzigen Kanaldämme bewilligt 
und dadurch die obere Hälfte des Schifffahrtskanals zu- 
gleich als Turbinenkanal benützbar werden würde. 

Bei der Anlage von Schleusen wäre diese wage- 
rechte Dammerhöhung entsprechend dem gestauten Hoch- 
wasser ohnehin durch das Schifffahrtsinteresse geboten, 
um den Verkehr bei allen Wasserständen zu gewähr- 
leisten. 

Die in der unteren Hälfte des Eiserne Thor-Karfals 
projektirte Schleusenanlage (s. Bl. 11) sollte aus 2 neben- 
einanderliegenden Schleppzugs-Schleusen von je 20” Breite, 
180” nutzbarer Kammerlänge und 3,1” kleinster Wasser- 
tiefe über dem Drempel bestehen, so dass 1 großer 
Schleppzug-Dampfer mit 2 Frachtschiffen bequem ein- und 
ausfahren und auf einmal durchgeschleust werden könnte. 
Um dabei die Ein- und Ausfahrt der Schleppzüge mög- 
lichst zu erleichtern und zu beschleunigen, ist oberhalb 
und unterhalb der Schleusen ein Liegeraum mit ruhigem 
Stauwasser von etwa 200” Länge ftir je 2 Schleppztige 
vorgesehen. 

Durch die obere Hälfte des) angestauten Eiserne 
Thor-Kanals würden bei vollem Turbinenbetriebe bei 
Niedrigwasser etwa 500 bm und bei Hochwasser etwa 
800 dm in der Sekunde mit mäßiger Geschwindigkeit 
nach der. seitlich abzweigenden Turbinen-Anlage fließen. 
Die hierbei auftretende größte Wassergeschwindigkeit 
wäre jedenfalls kleiner als diejenige der tibrigen regulirten 
Katarakte, so dass die auf der oberen und unteren Donau 
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. verkehrenden Schleppzüge ohne jedweden Anstand auch 
durch den Schleusen- Kanal des Eisernen Thores ‚mit 
eigener Kraft würden fahren können! 

Weil durch den Bau einer Doppelschleuse „gleich- 
zeitig“ 1 Schleppzug aufwärts und 1 Schleppzug abwärts, 
oder auch 2 Schleppzüge in derselben Richtung befördert 
werden können, und die Durchschleusungszeit, bei zeit- 
gemäßer. maschineller Ausrüstung der Schleusen, nur 
35 Min. bis 45 Min. beansprucht, — so würde durch 
eine derartige Schleusenanlage eine Leistungsfähigkeit 
erreicht werden, welche die im jetzigen Eiserne Thor- 
Kanal mit 2 Haspelschiffen geplante künstliche Schiffszug- 
Einrichtung mit 72 Min. bis 90 Min. Aufschleppzeit, um 
das 2- bis 3-fache übertrifft. 


A. Pantle, Bürgerhospital- und Armenbauten in Stuttgart. 
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Daraus erhellt der große Vorzug, den die Schlepp- 
zugs-Doppel-Schleuse in betriebstechnischer und wirth- 
schaftlicher Hinsicht besitzt, indem sie den Verkehr nicht 
nur einfacher und sicherer, sondern auch rascher und 
billiger zu bewältigen vermag, als dies durch Seil- 
Haspelschiffe im jetzigen Eiserne Thor-Kanal jemals mög- 
lich sein wird! 

Außerdem muss ich schließlich noch auf die be- 
achtenswerthen Vortheile hinweisen, welche die mit der 
Schleusenanlage gleichzeitig ermöglichte Ausnützung der 
Wasserkräfte „durch Förderungindustrieller Unter- 
nehmungen“ für die wirthschaftliche Hebung der drei 
betheiligten Uferstaaten und die Belebung des Donau- 
Verkehrs mit sich brächte. 


Bürgerhospital- und Armenbauten in Stuttgart. 


Von A. Pantle, städtischem Bauinspektor daselbst. 





Im Nordosten der Stadt an sonniger Halde, inmitten 
hübsch angelegter kräftig emporschießender Anpflanzungen 
und umgrenzt von rebenbewachsenen Abhängen erheben 
sich die Bürgerhospital- und Armenbauten, dem von der 
Stadt auf der belebten Bahnhofstraße sich nähernden Be- 
schauer ein freundliches Bild darbietend. 

Die ausgedehnte Baugruppe zeigt in der Anordnung 
wie auch in der Ausstattung manches Bemerkenswerthe, 
so dass ihre Beschreibung in der Vereinszeitschrift recht 
am Platze sein dürfte. 


Das Bürgerhospital hat die Bestimmung, armen, 
arbeitsunfähigen, siechen oder blödsinnigen, vorherrschend 
älteren gebrechlichen Personen beiderlei Geschlechts, für 
welche die Stadt als Ortsarmenbehirde einzutreten hat, 
zum Theil aber auch eingekauften Pfründnern, Aufnahme 
zu bereiten. | 

Die dazu gehörigen Bauten bestehen aus dem Ver- 
waltungsgebäude mit Haupteingang an der Ecke der 
Wolfram- und TunzhoferstraBe (vergl. den Lageplan 
Abb. 1), aus dem Bau für gesunde Pfleglinge, dem 
Betsaal und dem Krankenbau. Dahinter liegt das 
Wirthschaftsgebäude und seitlich von diesem, von 
Höfen und Gärten umgeben, der Irrenbau. 


Die Armenbauten umfassen das Asyl für 
Obdachlose, das eigentliche Armenhaus ftir ojnzel- 
stehende Personen und für Familien, welche meist vorüber- 
gehend der Armenfürsorge anheimfallen und die Be- 
schäftigungsanstalt für  arbeitsfühige Personen 
beiderlei Geschlechts, welche selbst nicht die Fähigkeit 
oder den Willen haben, sich durchzubringen und die nun 
seitens der Stadt gegen freien Unterhalt meist mit Zer- 
kleinern von Holz beschäftigt werden. 

Für die Wahl des Bauplatzes sprach — namentlich 
mit Rücksicht auf das Holzgeschäft — die Nähe der 
Stadt und des Güterbahnhofs, sowie dessen vollständige Ab- 
grenzung durch 3 Straßen und durch die Gäubahnlinie. Da- 
gegen brachten die starken Steigungen der Wolframs- und 
Tunzhoferstraße mit rund 8 und 6°, nunmehr schwer zu 
lésende Schwierigkeiten mit sich; eine solehe lag auch 
namentlich darin, dass die den Platz begrenzenden Straßen 
bedeutend höher als das alte Gelände lagen. Es mussten 
deshalb Auffüllungen bis zur Höhe der Straßen vorge- 
nommen und die Gebäude zum größten Theil auf Unter- 
bauten errichtet werden, deren Höhe bis zu 11” betrug. 
Andererseits bot die durch die Steigungsverhältnisse des 
Bauplatzes gebotene Terrassenanlage Gelegenheit, den Bet- 


Saal, gegen die massigen flankirenden Hauptbauten heraus- 
zuheben und ihn zugleich mit denselben in eine architek- 
tonische Verbindung zu bringen. 

Die in Abb. 2 dargestellte Ansicht aus der Vogel- 
schau lässt den Gesammtaufbau der Gebäudegruppe 
erkennen. 


A. Die Bürgerhospitalbauten. 


1) Das Verwaltungsgebäude (Abb. 3). 


Das Verwaltungsgebäude ist 21, -geschossig; in dem 
durch die starke Steigung im vorderen Theil des Gebäudes 
sich ergebenden hohen Untergeschoss ist der Thorwart 
untergebracht. 

Der Zugang zum Gebäude erfolgt von der Wolframs- 
straße aus durch ein, unter Aufsicht des Pförtners 
stehendes, eisernes Eingangsthor; auf einer Freitreppe 
gelangt man ins Treppenhaus. 


Im Aeußeren ist das Treppenhaus als Thurm aus- 
gebildet. Links vom Eingang führen einige Stufen ab- 
wärts zum Untergeschoss, welches das Dienstzimmer, 
1 Schlafzimmer und 1 Küche für den Pförtner, ferner 
Bügelzimmer, Waschküche und Brennmaterialräume enthält. 
Auf einer Granittreppe gelangt man in die im Erdgeschoss 
gelegenen Verwaltungsräume ; dieselben liegen an.einem 
Mittelkorridor, von dem aus ein direkter Ausgang nach 
den Anstaltsgebäuden führt. Im Vorbau ist das Sitzungs- 
zimmer für den Armenausschuss, im I. Stoek befindet 
sich die Wohnung des Verwalters, enthaltend 6 Zimmer, 
Küche und Speisekammer. 


Verlisst man das Verwaltungsgebäude durch den 
hinteren Ausgang, so gelangt man an dem Gürtchen des 
Verwalters vorüber nach dem ersten Hauptgebäude 
der ganzen Anlage, 


2) dem Bau für gesunde Pfleglinge 
(Abb. 4— 6). 

Das (sebäude ist für 100 männliche und 100 weibliche 
Pfleglinge bestimmt; es ist dreistöckig, mit vollständig aus- 
gebautem Untergeschoss; auch das Kellergeschoss nimmt 
die ganze Fläche des Gebäudes ein. 


Betritt man das (sebäude durch den in der Mitte 
befindlichen Haupteingang, so gelangt man im 
Erdgeschoss am Hausmeisterzimmer vorüber auf einen 
Längsflur. Dem Eingang gegenüber liegt hier das 
Zimmer für Nichtraucher, rechts führt der Gang an einer 
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für gesunde Pfleglinge, am Kranken- und Irrenbau mit 
glasirten Falzziegeln, am Wirthschaftsgebäude, welches 
flache Dachneigung erhalten musste, aus verzinkten Metall- 
dachplatten (System Bellino) und am Hauptkesselhaus mit 
Holzcement eingedeckt. 
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Die Innenwände sind fast durchweg massiv aus 
Backsteinen aufgeführt und enthalten die vielen Luftzu- 
führungs- und Abführungskanäle. Eine Anzahl Zwischen- 
wände sind von Katz'sehen Spreutafeln und Mack'schen 
Gipsdielen hergestellt; es wurden gute Erfahrungen damit 


gemacht. Die Kosten 
stellten sich niedrig, 


doch sollte das (rerippe 
der Wände, wenn irgend 
möglich, aus Eisen her- 
gestellt werden, was 
keine wesentliche Preis- 
erhóhung  bedingen 
würde, denn bei An- 
wendung von Holz sind, 
auch unter Beobachtung 
aller Vorsichtsmaß- 
regeln, Risse nicht zu 
vermeiden. Die Scheide- 
wände in Bädern, Spül- 
räumen und Aborten 
sind 5°" stark nach der 
Bauweise von Monier 
ausgeführt; dieselben 
haben sich gut bewährt; 
ebenso die ausgeflihrten 
Tonnengewólbe mit 
Stichkappen tiber den 
Haupteingängen im 
Bau für gesunde Dier. ` ` 
linge und im Kranken- Es 
bau; auch das Chor- | 
gewüólbe des Betsaals 
wurde in dieser Weise 
hergestellt. 

Die Thüróffnungen in den Monierwünden sind 
dureh ein an die Eiseneinlage angeflochtenes Gestell von 
T- Eisen umrahmt, an welches die Futterrahmen für 
die Thüren angeschraubt sind. Die Fugen zwischen 
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Gestell und Cementputz sind durch profilierte Holz- 
stäbe gedeckt, wodurch eine ebenso dauerhafte, wie 
gefüllige Konstruktion erzielt wurde. 

Die Decken sind über den Untergeschossräumen 
theils aus Backsteinen als Stichbogengewölbe, theils aus 
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hergestellt ; 


Beton zwischen Eisenbalken 
Anordnung wurde auch für die Decken und Böden 
der Bäder, Spülräume, Aborte und Flurgänge 
gewählt. 
Der Belag ist in den Gängen aus Terrazzo, in den Bädern, 
Spülräumen und Aborten, 
im Operationszimmer 


und in den Küchen aus 
Steinzeugplättchen, 
größtentheils II. Wahl, 
im Untergeschoss des 
Baues für gesunde 
Pfleglinge aus Cement- 
plättchen hergestellt. 
= Im Uebrigen sind 
> Holzgebälke angeord- 
= net, unten mit Lattung 
und Putz auf Rohrung, 
wobei Rohrmatten ver- 
wendet wurden; als 
Zwischendecke ist ein 
Streifboden, mit Aus- 
strich und Ausfüllung 
durch Vulkankies an- 
gewandt; im Dachraum 
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| befindet sich auf 
TH dem  Streifboden ein 
= y u ^ | Schlackenbeton mit 
E ps ie euo .— Cementglattstrich. 
: — — Im  Wirthschafts- 


m D gebäude, wo iiber Koch- 
und Waschkiiche der 
Dachraum sich befindet, 
wurde die Decke zur 
Verhütung starker Ab- 
kühlung und Vermeidung von 'l'ropfwasser aus 22 °" starkem 
Schlackenbeton zwischen Eisenbalken hergestellt. 

Zu Zimmerböden sind in Wohnräumen Pitchpine- 
Riemen, sonst durchaus eichene Riemen Il. Wahl ver- 
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dann mit verzinktem Drahtgeflecht überspannt und darüber 
verputzt. 

Die Böden sind in den Schul- und Speisesälen aus 
eichenen Riemen auf Blendböden, in den Aufseherzimmern 
und in der Wohnung des Hausmeisters aus Pitchpine- 
Riemen, in allen anderen Zimmern und Sälen aus tannenen 
Riemen hergestellt; letztere sind ohne Nut und Feder auf 
Blendböden verlegt und geölt. Die Flure und Veranden 
haben Asphaltbelag, die Kiichen, Treppenpodeste, Bäder 
und Dachböden Cementglattstrich, die Aborte und die Küche 
des Hausmeisters Steinzeugplättchenbelag erhalten. 

Die Wände sind in den Schulsälen 1,4” hoch mit 
Holz getäfelt, in den Gängen, Treppen, Speisesälen und 
Küchen ebenso hoch mit Cement verputzt; Wände und Decken 
der Bäder haben Cementputz, alle übrigen Wände und 
Decken Gipsputz erhalten. Sämmtliche eisernen Unterzüge 
sind mit Gipsdielen verkleidet und ganz vergipst; die 
eisernen Stützen in den Mittelbausälen sind mit Monier- 
ummantelung versehen. Sämmtliche Decken erhielten Kalk- 
farbanstrich; der Cementputz ist durchweg mit Amphibolin 
gestrichen; im übrigen sind die Wände in den Sälen des 
Erdgeschosses mit Leimfarbe, sonst mit Kalkfarbe gestrichen, 
die Zimmer der Hausmeisterwohnung sind tapezirt. 

Das Gebäude ist reichlich mit Wasserleitungen ver- 
sehen; ferner haben sämmtliche Räume — ausgenommen 
die Familienzimmer — Gasbeleuchtung. In dem Frauen- 
und Männerbad des Untergeschosses sind je 12 Brausen und 
3 Wannen in Monierkonstruktion. Das Warmwasser wird vom 
Wirthschaftsgebiude zugeleitet. Da der Druck der Wasser- 
Leitung im oberen Stockwerk gering ist, wurden an allen Zapf- 
stellen dieses Stockwerkes Handfligelpumpen angebracht, zu 
denen besondere Leitungen schon im zweiten Stock abzweigen. 

Zur Heizung sind Oefen aufgestellt und für die 
Lüftung in den Wünden Abzugskanüle vorgesehen. 

3) Die Beschäftigungsanstalt ist dreigeschossig; 
sie kann 74 Männer nebst 39 Frauen aufnehmen und ent- 
hält folgende Räume: Im Untergeschoss einen großen 
Keller für die Verwaltung und Platz für Bäder (welche 
Jedoch nicht eingerichtet wurden, da angenommen ist, dass 
die Insassen die Bäder im Armenhaus für Familien be- 
nutzen können), außerdem Magazine; im Erdgeschoss je 
einen Speisesaal für Männer und Frauen, ein Aufseher- 
zimmer und die Wohnung des Aufsehers; in den beiden 
oberen Stockwerken 6 Schlafsäle, 12 Isolirzimmer und 
3 Haftkammern. 

Das Gebäude, dessen Ausstattung im Wesentlichen 
mit der unter 2) beschriebenen tibereinstimmt, ist doppel- 
bündig; an der Vorderseite liegen die Säle, und zwar im 
Erdgeschoss die Speisesäle (je einer für Männer und 
Frauen), in den oberen Stockwerken die Schlafsäle, während 
nach dem Bahndamme die Aborte, Einzelzellen und Haft- 
kammern liegen. Licht und Luft erhalten die Gänge 
durch die an den Stirnseiten befindlichen Fenster und 
durch die Treppenhäuser. Der Sockel ist von gestemmten 
Mauersteinen, die oberen Stockwerke sind aus hellgelben 
Fassadesteinen mit wenig Werksteingliederungen, die 
Fensterbögen, Untergesimse usw. aus rothen Fassadesteinen 
hergestellt. Die Treppenvorbauten sind je mit einem 
Giebel abgeschlossen. Das Dach ist mit glasirten Falz- 
ziegeln gedeckt und auf der Vorderseite durch Dachläden 
belebt. Im Innern sind die Flur-, Treppenhaus- und Haupt- 
scheidewände zwischen den Spülen und Aborten im Erd- 
geschoss aus Moniertafeln, diejenigen zwischen den Einzel- 
zimmern theils aus Schlackensteinen, theils aus Cement- 
dielen aufgeführt. Die Treppen bestehen aus Eisentrügern, 
welche mit Granitstufen belegt sind. Die Decken haben 
durchweg eiserne Gebälke; zwischen denselben liegt 
Kiesbeton, während für das Dachgebälk Schlacken- 
beton verwendet ist. Die Böden haben in den Speisesälen, 
Spülen und Gängen Asphaltbelag, auf den Treppenpodesten 
und auf dem Dachboden Cementglattstrich; die Aborte 


und die Küche des Aufsehers erhielten Steinzeugplättchen- 
belag. In den Sälen sind durchaus tannene Riemen, 
ohne Nuth und Feder auf Blendböden und Ripphölzern 
verlegt und geölt. Die Wände sind in den Haft- 
kammern und Aborten auf 2”, in den Gängen, Speise- 
sälen und den Treppenhäusern auf 1,4 '" Höhe mit Cement 
verputzt; sonst haben Wände und Decken durchweg Gips- 
putz. Die Pissoirs haben Verkleidung von Steinzeugplatten 
und werden von der Wasserleitung gespült. 

Sämmtliche Decken erhielten Kalkfarbanstrich, der 
Cementputz an den Wänden ist mit Amphibolin gestrichen; 
sonst haben auch die Wände Kalkfarbanstrich, die Wohn- 
zimmer sind tapezirt. Das Gebäude ist mit Wasserversorgung 
reichlich versehen; ferner haben die Gänge, die Säle, die 
Aborte und die Wohnung Gasbeleuchtung. Die Heizung er- 
folgt durch Oefen; zur Lüftung sind Kanäle vorgesehen. 


In den Schlafsiilen kamen Waschtische mit Schiefer- 
platten auf Eisengestell mit mehreren Wasserentnahme- 
stellen und Wasserablüufen zur Aufstellung; unter den 
Tischen und vor denselben ist der Boden asphaltirt. 

Vor der Beschäftigungsanstalt dehnt sich der gegen 
13° große Holzplatz aus; die Holzschuppen bedecken 
eine Fläche von 22°. An dem an der Tunzhoferstraße 
belegenen Eingang zum Holzplatz und zur Beschäftigungs- 
anstalt befindet sich eine Bodenbrückenwaage mit einem 
Wiegezimmer und einer Stube für den Aufseher. 

Die Schuppen entlang der Tunzhoferstraße und 
Thürlenstraße wurden auf die Auffüllung gestellt und so 
eingerichtet, dass sie bei eintretenden Setzungen Leicht in 
die Höhe gehoben werden können; der Schuppen vor der 
Beschäftigungsanstalt ruht auf Betonpfeilern, die auf dem 
gewachsenen Boden stehen. 

Die ganze Anlage wurde in zwei Bauabschnitten zur 
Ausführung gebracht und zwar das Bürgerhospital in der 
Zeit vom 1. Juni 1892 bis 1. Mai 1894, also in nicht 
ganz 2 Jahren, die Armenbauten vom 1. April 1895 bis 
10. Oktober 1896, also in 1!/, Jahren. 

An Baukosten waren in Aussicht genommen 2 300000 M. 
Dieselben stellten sich nach der Ausführung wie folgt: 









I. II. | III. 
e 42 e g 
Gebäude Bai: 5 $5* | Bemerkungen 
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63 616 | 2 136 | 23,25 
373 580 |22 135 | 16,87 


347 391 |22 824 | 15,22 






Verwaltungsgebäude.... 
Bau für gesunde Pfleglinge 






ist unter d. Unter- 
geschoss ganz 
unterkellert. 






Krankenbau ............ 
Wirthschaftsgebäude mit 
Kesselhaus u. eisernen 
Verbindungsgängen ... 
Maschinelle Einrichtung 
desselben............. 
Irrenbau................ 
Betsaal mit Bogengángen 
und Terrassenmauer... 







ohne Maschinen- 
anlage 


172 180 |11 836 | 13,76 







55 114| — — 
129 7121 | 5910 | 21,95 






ohneBogengünge 
und Terrassen- 
mauer rund 
55 000 Mk. 


76 764 | 2450| — 






323 841 |26 108 | 12,40 
131140 | 5123 | 14,30 


Armenhaus für Familien. 
Asyl für Obdachlose.... 


















Beschäftigungsanstalt ...| 125692, 9948| 12,63 
Holzschuppen........... 30545| — = 

Umzäunung ............. 9720; — = 

Planirung u. Chaussirung| 52 510| — =s 

Kanalisation ........... 27813; — = 

Wasser- und Gasleitung .| 12806 | — = 

Auffüllarbeiten ......... 42548; — | — — nn au. 
Vorarbeiten, Kosten der nung von Auf- 

Konkurrenz usw....... 38 174 material: 
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Der Rauminhalt ist vom  Untergeschossboden bis 
Hauptgesimsoberkante gerechnet; in den Kosten inbegriffen 
sind die Unterbauten, die elektrischen Läutewerke, Gas- 
leitung, Wasserzu- und ableitung, Bäder, Heizungen usw. 

Ohne die Unterbauten würden sich die Kosten für 1 *b" 
in Spalte III wesentlich niedriger stellen und zwar, wenn an- 
genommen wird, dass der feste Baugrund unmittelbar unter 
dem Untergeschoss oder unter dem Kellerboden lüge. 

beim Verwaltungsgebüude auf rund 21,00 A, 


, Krankenbau n n 14,50 , 
„ Irrenbau x ow 20,155.45 
„ Asyl für Obdachlose , „ 13,25 „ 


bei der Bescháüftigungsanstalt ,  „ 12,00 „ 

Beim Betsaal ergiebt sich ohne die Bogengünge und 
die '"errassenmauer, jedoch einschließlich der Kosten 
der Unterbauten für 1**" 22,40 yf und ohne Unter- 


bauten 18,00 A, unter Berechnung des Rauminhalts 
vom Boden bis zur Decke. 

Die Ausarbeitung des Entwurfs und die Ausführung 
war dem Verfasser unter der Oberleitung des Stadtbauraths 
Mayer übertragen, nachdem im Jahre 1890 ein öffentlicher 
Wettbewerb vorausgegangen war, dessen Ergebnis in dem 
Maße benutzt ist, dass namentlich für den Lageplan 
der mit dem 3. Preis bedachte Entwurf der Architekten 
Schmid und Burkhardt in Stuttgart zu Grunde 
gelegt wurde. 

Der Verfasser erfüllt noch eine angenehme Pflicht durch 
Nennung seiner Mitarbeiter. Es waren thätig bei der Be- 
arbeitung der Entwürfe theils dauernd, theils vorübergehend, 
die Regierungsbaumeister Metzger und Blümer, sowie 
die Regierungsbauführer Griesskaber und Kuhn u. a., 
bei der Ausführung die Werkmeister Mayer und Maurer. 





Das Laboratorium für Kraftmaschinen an der Kgl. Sachs. Technischen 
Hochschule zu Dresden. 


Von Ernst Lewicki, dipl. Ingenieur und Adjunkt der Mechanischen Abtheilung. 


Vorgetragen in der Sitzung der II. Abth. des Sächs. Ing.- und Arch.-Vereins bei der 144. Hauptversammlung in Dresden 
am 15. Mai 1898. 


Der gewaltige Aufschwung, welchen das Kulturleben 
in Deutschland seit seiner Einigung genommen hat und 
welcher sich unter Anderem durch die erstaunliche Ent- 
wickelung der Industrie und des Verkehres, sowie der 
hiermit in engstem Zusammenhang stehenden Technik 
kennzeichnet, spiegelt sich wieder in dem kraftvollen 
Emporblühen derjenigen Stätten, welchen in erster Linie 
die Pflege der technischen Wissenschaften und die Aus- 
bildung ihrer Jünger anvertraut ist. Es sind dies unsere 
technischen Hochschulen, welche sich fortdauernd weiter 
entwickeln und heute schon ebenbürtig neben den altehr- 
würdigen, in ihrer Entwickelung mehr oder weniger abge- 
schlossenen Universitäten stehen. 

Die Pflege der technischen Wissenschaften, welche 
der großen Kulturaufgabe gewidmet sind, die Naturkräfte 
und Naturkörper in den Dienst der Menschheit zu stellen, 
und deren Wurzeln mithin durchaus im Boden der Er- 
fahrung, d. h. der Naturbeobachtung im weitesten Sinne 
des Wortes ruhen, kann aber nur dann eine völlig 
ersprießliche sein, wenn sie Theorie und Praxis in ihren 
innigen Wechselbeziehungen entsprechend berücksichtigt 
und sich stets bewusst bleibt, dass beide einander nicht 
entbehren können, sich vielmehr gegenseitig prüfen und 
fördern sollen. Es ist daher einleuchtend, dass die 
technischen Hochschulen, um dieses Namens würdig zu 
sein, dahin streben mussten, der Erfahrung als solcher 
mehr und mehr einen unmittelbaren Einfluss einzuräumen. 

Ganz besonders hat sich das Bedürfnis, den Studi- 
renden Gelegenheit zu bieten, wichtige Grundlagen ihres 
technischen Wissens unmittelbar der Wirklichkeit ent- 
nehmen und durch sie bestätigen zu können, in neuester 
Zeit auf den Gebieten der mechanischen Technik und der 
Maschinenwissenschaft geltend gemacht. In Bezug auf 
die letztgenannte Wissenschaft muss jedoch hervorgehoben 
werden, dass das experimentelle Studium ihrer Grundlagen 
wesentlich mit dazu dienen soll, beim Schaffen jener 
künstlichen Mittel zur Ausnutzung der Naturkräfte, die 
wir Maschinen nennen, die Wege zu ebnen und die fertigen 
Gebilde in ihrer Thätigkeit zu beobachten und zu be 
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urtheilen, keinesfalls jedoch die Pflege dieser schöpferischen 
Seite derselben einschränken und hemmen darf. In diesem 
Sinne sehen wir denn, dass bereits heute an unseren Hoch- 
schulen der experimentelle Unterricht mehr oder weniger 
ein Bestandtheil der Studienpläne geworden ist, nachdem 
die verschiedenen Landesregierungen die Mittel zur Er- 
richtung der kostspieligen Laboratorien in weiser Erkenntnis 
ihrer Bedeutung bewilligt haben. 

Während früher in der Regel nur dem Lehrer Ge- 
legenheit und Mittel zu experimentellen Studien geboten 
wurden, tiber welche die Studirenden allenfalls einen münd- 
lichen Bericht erhielten, ist mit der Errichtung der 
Maschinenlaboratorien auch den Lernenden die Móglich- 
keit gegeben, sich durch eigene Anschauung und Selbst- 
forschung im Reiche der Wirklichkeit Erkenntnis und 
Wissen anzueignen. Damit ist ihnen zugleich ein äußerst 
werthvolles Hilfsmittel zur Klärung und Vertiefung des 
technisch-wissenschaftlichen Denkens und der Anschauung 
erschlossen und den Weg zur selbstschöpferischen 
Thätigkeit erhellt und erleichtert. 

Nicht unerwähnt darf jedoch bleiben, dass bereits 
lange vor Einführung der eigentlichen Maschinenlabora- 
torien den Studirenden an unseren Hochschulen manche 
sehr schätzenswerthe Anregungen in der gekennzeichneten 
Richtung geboten waren. Einmal geschah dies durch 
Studienreisen nach den großen Industriestätten unter 
Leitung der Fachlehrer, sodann aber ganz besonders 
durch Heranziehung zu den von letzteren ausgeführten 
technisch-wissenschaftlichen Untersuchungen in der Praxis. 
Auch jetzt noch werden diese beiden Lehrmittel neben 
dem Laboratoriumsunterricht durchaus nicht als entbehrlich 
anzusehen sein, vielmehr wird ihr Nutzen gerade durch 
die hierfür vorzüglich vorbereitenden systematischen 
Uebungen in den Laboratorien eher noch vermehrt werden. 
So sind, wie gewiss auch anderwärts, in den vergangenen 
25 Jahren an der mechanischen Abtheilung der Dresdener 
Hochschule derartige Studienreisen und vor allem Unter- 
suchungen in der Praxis mit den Studirenden in großer 
Zahl ausgeführt worden. Die bei solcher praktischer 


539 E. Lewicki, das Laboratorium für Kraftmaschinen an der K. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden. 540 


wissenschaftlicher Bethätigung von dem Fachlehrer ge- 
sammelten Erfahrungen mögen wohl mit dazu Anlass 
gegeben haben, dass sich allmählich mehr und mehr der 
Wunsch nach Einrichtungen geltend machte, welche die 
Vornahme von solchen Untersuchungen an den Lehr- 
stätten selbst im Zusammenhang mit den theoretischen 
Vorträgen gestatteten; dieser Wunsch schien um so 
gerechtfertigter, als in der Praxis derartige wissen- 
schaftliche Versuche oft nur unter großen Schwierigkeiten, 
zu ungünstiger Zeit und in einer für Forschungen unge- 
eigneten Weise auszuführen sind. Schon vor einer 
längeren Reihe von Jahrén wurde dies von den Professoren 
Hartig und Lewicki her- 
vorgehoben und sei hier auf 
einen Vortrag *) des letzteren 
vom Jahre 1882 aufmerksam 
gemacht, worin es u.a. heißt: 
„Da die Maschinen, inso- 
fern . sich in ihnen Prozesse 
abwickeln, welche sich auf 
Grunderscheinungen in der Natur 
zurückführen lassen, als Natur- 
gegenstände zu betrachten sind, 
so müssen wir, um sie zu ver- 
stehen, mit der Beobachtung 
und dem Experiment beginnen 
und die Theorie darauf folgen 
lassen. Die Maschinen sind 
stets als Ganzes von möglichst 
allen in Frage kommenden Gé- 
sichtspunkten aus zu unter- 
suchen. Die Maschinenwissen- 
schaft ist ebensowenig nur ange- 
wandte Physik, als angewandte 
Mathematik, sie kann aber 
wohl in mancher Beziehung mit 
der Medizin und insbesondere 
mit der Anatomie und Ph 
siologie verglichen werden. Wie 
die Medizin, so hat es auch 
die Maschinenwissenschaft mit 
geschlossenen Gruppen von Or- 
ganen zu thun, und sie ist 
eine selbständige Wissenschaft, 
obwohl sie wie jene viele 
Zweige der exakten und selbst 
der sozialen Wissenschaften zu 
Hülfe nimmt. Ist aber die 
Maschinenwissenschaft von der 
Art, so muss es auch an ihren 
Pflanzstätten, den technischen 
Hochschulen, einen Sezirsaal 
und cine Klinik für Maschinen 
geben und sie muss ihre För- 
derung aufser durch die Pflege 
der Mathematik auch durch das 
Experiment und durch den 
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Vortrage ausgesprochenen Gedanken sind bekanntlich an 
der Dresdener Hochschule verwirklicht worden durch 
die Einrichtung eines technologischen Laboratoriums mit 
Praktikum für die Studirenden. Es sei hier in Bezug 
auf das Materialprüfungswesen hervorgehoben, dass 
Laboratorien hierfür an einigen anderen Hochschulen 
zwar schon vor längeren Jahren errichtet worden 
waren, welche jedoch zunächst lediglich den Forschungs- 
zwecken der Lehrer sowie dem Bedürfnisse der Praxis 


. dienten und erst neuerdings auch dem unmittelbaren 
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Studium der Lernenden allgemeiner zuginglich geworden 
sind. Namentlich gilt dies außer Dresden von den 
Hochschulen in München, 
Stuttgart, Zürich, Berlin u.a. 
Hier mag zugleich nicht 
unerwähnt bleiben, dass Mün- 
chen auch hinsichtlich der 
- Begründung eines Maschinen- 
laboratoriums im engeren Sinne 
in Deutschland am frühesten 
vorgegangen ist, indem da- 
selbst schon Ende der 70er 
Jahre von Prof. Linde ein 
Laboratorium für theoretische 
Maschinenlehre eingerichtet 
worden war, welches bald 
auch den Studirenden zu- 
gänglich gemacht wurde. Es 
blieb aber dieses Münchener 
Laboratorium in Deutsch- 
land noch lange ohne Nach- 
folge und auch die oben an- 
geführten Anregungen in 
Dresden aus den Jahren 1882 
und 1883 gelangten noch 
nicht sogleich zu praktischer 
Bethätigung. Ein Grund hier- 
für mag wohl mit darin zu 
suchen sein, dass gerade in 
jener Zeit die jüngste der 
technischen Wissenschaften, 
die Elektrotechnik, in Deutsch- 
land in den Vordergrund des In- 
teresses trat*) und man daran 
ging, an den Hochschulen 
hierfür besondere Lehrstühle 
und vor allem kostspielige La- 
boratorien zu errichten, wo- 
durch die älteren Schwester- 


[/ 


innigen Zusammenhang mit der D io march, l wissenschaften, die mechani- 
a Med ibd da — sche Technik und die Maschi- 
als es شر کر سے‎ nenwissenschaft mitihren neuen 


Zukunft noch mehr, 
bisher der Fall gewesen ist, 

neben der mathematischen gefördert werden müssen, wenn 
die technischen Hochschulen ihren Einfluss auf die Praxis, 
den sie bisher in so hervorragender Weise ausgeübt haben, 
behalten sollen.“ 

Nicht lange hierauf trat Prof. Dr. E. Hartig**) mit 
einer dasselbe Ziel für die mechanische Technologie ver- 
folgenden Anregung hervor, welche in einem sehr ge- 
haltvollen, im Oktober 1883 im Niederósterreichischen 
Gewerbeverein zu Wien gehaltenen Vortrage niedergelegt 
ist und worin insbesondere dem auch im Kleinen aus- 
führbaren Experimente auf dem Gebiete der Material- 
prüfung hohe Bedeutung beigelegt. wird. Die in diesem 


*) L. Lewicki, Festrede zur Feier des Geburtstages 
S. M. des Königs: „Ueber die Entwickelung der Lokomotive“, 
ehalten am 23. April 1882 in der Aula der Technischen 
ochschule zu Dresden. 
**) Hartig, das Experiment auf dem Gebiete der 
mechanischen Technik. Wien 1883. Vgl. auch Sitzungsberichte 
d. Ver. z. Bef. d. Gewerbefleifses 1884, S. 90. 


Ansprüchen zunächst etwas 
in den Hintergrund gedrängt wurden. Nachdem jedoch die 
gewiss berechtigten Forderungen der sich so glänzend ent- 
wickelnden Elektrotechnik befriedigt waren, konnten sich die 
Wünsche der Maschinenwissenschaft nach allgemeiner Ein- 
führung des experimentellen Unterrichts von Neuem und mit 
um so mehr Aussicht auf Erfolg geltend machen, als bekannt- 
lich die Elektrotechnik bei ihrer Einführung in die große 
Praxis des Verkehrs und der Industrie dem Maschinen- 
bau so manche Förderung verdankt. Dazu trat nun im 
Jahre 1893 ein Umstand, welcher den Stein vollends ins 
Rollen brachte. Die Weltausstellung in Chicago führte 
nämlich eine Anzahl deutscher Hochschullehrer nach 
Amerika und gab ihnen Gelegenheit, die daselbst inzwischen 
entstandenen Maschinenlaboratorien der technischen Lehr- 
anstalten und Universitäten kennen und würdigen zu 


*) Es sei hier z. ظط‎ auf die Ausstellungen für Elektro- 
technik in München und Frankfurt a. M. hingewiesen. 
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b. Für die hydraulische Abtheilung: 


Eine vollständige Kraftwasser-Cirkulationseinrichtung 
für eine Förderung von 1“"/gex. auf 3” Höhe, bestehend 
in einem Ober- und Unterwassergraben, Wasserhebewerk 
(Centrifugalpumpen und Kolbenpumpmaschine), Turbinen- 
anlage mit Bremseinrichtung für 40 PS., oberschlächtiges 
Wasserrad, Wassermesseinrichtungen für Messung einer 
Wassermenge bis zu 100°", Messhäuschen für Flügel- 
justirung im fließenden Wasser. Außerdem sollen lings 
der Kanäle beliebig einzuschaltende Rohrleitungen an- 
geordnet und schließlich noch ein großer Hochdruck- 
Windkessel aufgestellt werden. 

Im Uebrigen ist noch die Einrichtung einer Prüfungs- 
station für Centrifugalregulatoren verschiedener Systeme 


Lewicki, das Laboratorium für Kraftmaschinen an der K. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden. 
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Die Leitung des Laboratoriums liegt in den Händen 
des Vorstandes; auch wird dasselbe dem Professor für 
technische Thermodynamik zur Abhaltung von praktischen 
Uebungen auf dem Gebiete der Gas- und Kältemaschinen 
sowie der Wärmeübertragung zur Verfügung stehen. 
Bei der Abhaltung bezw. Vorbereitung der Uebungen ist 
der Adjunkt und (vorläufig) ein Assistent thätig. Für den 
Betrieb der Kessel und Maschinen ist.ein Obermaschinist, 
ein Maschinist, ein Heizer und ein Putzer in Aussicht ge- 
nommen. Das wissenschaftliche Personal dürfte nach dem 
vollständigen Ausbau des Instituts wohl noch eine ent- 
sprechende Vermehrung erfahren, da sonst die Ausnutzung 
einer derartigen großen Anlage nicht in wünschenswerther 
Weise wird erfolgen können. 





Abb. 


vorgesehen, wobei eine Vorrichtung zur Erzielung einer 
völlig gleichmäßigen Umdrehungsgeschwindigkeit zu be- 
schaffen sein wird. 

Außer den nöthigen Räumen zum Schreiben und 
Zeichnen, zur Aufbewahrung der feineren Instrumente und 
der Akten usw. ist auch eine Dunkelkammer für photo- 
graphische Zwecke und die Beschaffung eines größeren 
photographischen Apparates vorgesehen. Auch soll in 
Zukunft die Momentphotographie zur Untersuchung von 
Bewegungsvorgängen namentlich bei Flüssigkeiten mit 
zur Anwendung kommen. 

Schließlich wird ein Hörsaal mit dem Laboratorium 
verbunden, in welchem die Vorführung grundlegender 
technischer Versuche ermöglicht ist, wozu derselbe mit 
Dampf-, Druckluft, Gas-, Wasser- und elektrischen 
Leitungen versehen werden wird. 


10. 


Soviel über diese demnächst auszuführende Neuanlage, 
welche gewiss einer großen Zalıl von Studirenden genügen 
dürfte. Später wird Genaueres darüber berichtet werden. *) 


Zum Schlusse dieser Mittheilungen mögen noch einige 
Bemerkungen folgen über die Art und Weise des Labora- 
toriumsunterrichts sowie über die gegenwärtig dabei be- 
handelten Aufgaben. 


Der Unterricht wird ertheilt an die Studirenden des 
7. und 8. Semesters und erfolgt gruppenweise Die ein- 
schlägigen Fachvorträge werden zwar vorausgesetzt, doch 
erfolgen zu jeder Uebung besondere einleitende Er- 
klärungen, welche am zweckmäßigsten an Ort und Stelle 


*) Die Abb. 9 und 10 sind lediglich als Entwurf - Skizzen 
zu betrachten, welche voraussichtlich noch einige Abänderungen 
erfahren dürften. 
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gegeben werden. An die Uebungen anschließend er- 
folgt dann in der Regel im Hörsaal eine Besprechung 
(Colloquium), worin die Versuche und ihre Ergebnisse, 
über welche von den Theilnehmern Hefte geführt werden 
müssen, nochmals gründlich erörtert und wobei auch 
verwandte theoretische Grundlagen mit erwähnt werden. 
Dabei müssen auch die Lernenden selbst an der Tafel 
das Durehgenommene vortragen, was nachweislich großen 
Nutzen gewährt. Nebenbei bemerkt steht das Labora- 
torium auch den jüngeren Semestern offen, welchen es 
zum Zwecke der Anschauung im Interesse des Konstruk- 
tionsunterrichts zugänglich gemacht wird. Gegenwärtig 
(Sommersemester 1898) üben 30 Praktikanten in 4 Gruppen 
in der Weise, dass jede Gruppe alle 14 Tage eine vier- 
stündige praktische Uebung ausführt und eine zweistündige 
Besprechung abhält, (bei letzterer sind alle Gruppen ver- 
einigt). In den Uebungen werden die Studirenden während 
des ersten Uebungssemesters mit den einfacheren Beob- 
achtungs- und Messungsmethoden an Kraft- und Arbeits- 
maschinen bekannt gemacht und angewiesen, sich die zur 
Lösung der ihnen gestellten Aufgaben nöthigen Unterlagen 
an den in Betrieb gesetzten Versuchseinrichtungen zu ver- 
schaffen, dieselben zu vermerken und schriftlich zu be- 
arbeiten. Die Ausarbeitungen werden regelmäßig vor- 
gelegt und geprüft. Im zweiten Uebungssemester werden 
verschiedene Versuche vorgenommen, wobei theils die im 
ersten Semester erlernten Beobachtungsmethoden befestigt 


und vertieft werden sollen, theils auch besondere Fragen 


von wissenschaftlichem Interesse experimentell behandelt 
werden. Dabei soll den Studirenden auch Gelegenheit 
geboten werden, die verschiedenen Maschinen in ihren 
Arbeitsprozessen „physiologisch“ zu beobachten, ins- 
besondere also eintretende Unregelmäßigkeiten und 
Störungen zu beurtheilen und die Mittel zu ihrer Ab- 
stellung kennen zu lernen. 


Formular F. 


e 

Die erwühnte Gruppeneintheilung bei den Uebungen 
ist vor allem in der Natur der Laboratoriumsarbeiten und 
der technischen Untersuchungen überhaupt begründet, da 
diese Aufgaben zumeist die gleichzeitige Beobachtung an 
mehreren Stellen erfordern. Außerdem ist es zweckmäßig, 
zur Prüfung der Richtigkeit die eine oder andere Beobachtung 
von mehreren Studirenden gleichzeitig ausführen zu lassen. 
Auch erfordern gewisse Messungen die Betheiligung von 
mehr als einem Beobachter. 

Zur Unterstützung bei der Aufzeichnung der Be- 
obachtungen sowie bei der Ausarbeitung der Ergebnisse 
dienen besonders dazu hergestellte Eintragsformulare und 
gedruckte Berechnungserläuterungen, wozu noch die 
photographisch verkleinerten und durch Lichtdruck ver- 


 vielfáltigten Zeichnungen der Versuchsobjekte kommen, 


die den Theilnehmern überlassen werden. Dadurch wird 
erreicht, dass jeder am Schluss des Uebungsjahres einen 
vollständigen Bericht über seine Laboratoriumsthätigkeit 
mit fortnehmen kann, der ihm später in der Praxis gute 
Dienste erweisen dürfte. In Zukunft sollen auch bei den 
Prüfungsarbeiten unter Umständen neben den konstruktiven 
zugleich experimentelle Aufgaben gestellt werden, zu 
deren Ausführung dem Betreffenden dann das Laboratorium 
zur Verfügung stehen wird. Da es nicht Jedem gegeben 
ist, ein Konstrukteur zu werden, während er dagegen 
physikalisch-technische Fragen vielleicht mit gutem Erfolg 
experimentell erörtern und bearbeiten würde, so könnte 
auch auf diese Weise die Einrichtung der Maschinen- 
Vaboratorien sich nützlich erweisen. *) Ä 

Um zu zeigen, wie die genannten Unterrichts-Hilfs- 
mittel beschaffen sind, lassen wir hier als Beispiele ein 
Eintragsformular (F), eine Erläuterung (Nr. 5) mit zu- 
gehöriger Skizze der Versuchsanordnung sowie Anwendungs- 
beispiel und schließlich die Abbildung einer der erwähnten 
Aufnahmezeichnungen (Abb. 11) folgen. 


Maschinenbau-Laboratorium II der Technischen Hochschule Dresden. 


Kesseluntersuchung (Cornwallkessel). 
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*) Der Verfasser möchte hier noch auf einen Umstand hin- 
weisen, welcher zwar direkt mit dem Thema nicht zusammen- 
hängt, vielmehr die konstruktive Seite des technischen Unter- 
richts berührt. Es ist ihm während seiner Thätigkeit als 
praktischer Maschineningenieur wiederholt zum Bewusstsein 
gekommen, wie wenig im Allgemeinen das kritische Sehen 
ausgebildet ist und dass es sich wohl verlohnen würde, wenn 
an den Bildungsstätten in geeigneterer Weise Uebungen darin 
vorgenommen würden, als es in der Regel der Fall ist. Ein 
zweckmäfsiges Mittel, dieses Sehen zu liben und zu schärfen, 
dürfte das folgende sein: Es wird ein (etwa halbjähriger) 
Kursus eingeführt, in welchem das Skizziren nach dem 
Gedächtnis unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Ab- 
messungen des betr. Gegenstandes geübt wird. Der Vorgang 
dabei ist folgender: Ein einfacher Maschinentheil (Element 
oder nur Theil eines solchen) wird zunächst hinsichtlich seines 
Zweckes erklärt und den Uebenden gewisse Zeit zur Betrachtung 
überlassen. Erst nachdem dann der Gegenstand entfernt ist, 
erfolgt die Wiedergabe derselben auf dem Papier nach dem 





in der Vorstellung haften gebliebenen Bilde. Der Malkstab 
wird am einfachsten der natürliche sein, die Darstellung am 
zweckmüfsigsten in den 3 Hauptprojektionen zu erfolgen haben. 
Nach Fertigstellung dieser Gedächtnisskizze wird Jedem zum 
Vergleich und zur Beurtheilung der Fehler eine (etwa 
autographirte) richtige Malsskizze des betr. Gegenstandes aus- 
gehändigt. Es leuchtet ein, dass eine Form, wenn sie einmal 
aus dem Gedächtnis heraus gezeichnet worden ist, ungleich 
sicherer haftet und der Konstrukteur könnte sich auf diese 
Weise mit der Zeit einen werthvollen Schatz von Elementar- 
formen sammeln, der ihm beim geistigen Gestalten seiner 
Maschinen von hohem Nutzen sein wird. Aufserdem bietet 
die Methode günstige Gelegenheit, das Schätzen von Ab- 
messungen und Verhältnissen zu üben. 

Vom Verfasser nen Proben mit dieser Methode, die 
ewiss manchem Praktiker längst bekannt ist, haben den 
rwartungen voll entsprochen. Namentlich giebt das Verfahren 

sofort einen klaren Aufschluss über das Auffassungsvermögen 
des Einzelnen in der bezeichneten Richtung. 
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I. Bestimmung der von 1*% Dampf aus dem 
Brennstoff entnommenen Wärmemenge X\..*) 
Es ist e= Mo — qr, — q,, worin Xo = ha + Qu + Gu + 4a} 

hierin ist 


1) àa = Gesammtwärme des beim Druck Pa aus- 
strömenden Dampfes; es ist 
b h 
Pa = مس وو‎  1999g 


wobei b — Barometerstapd in ?" Q.-S., A = Piezo- 
meterstand in *" WassersMule. 


2) qu, — zur Ueberhitzung verwendete Wärmemenge 
— Cp (ts — ta), wobei 
t = Temperatur des  überhitzt ausströmenden 
Dampfes, 


t„ = Temperatur des ges. Dampfes beim Drucke 9, 
Cp = 0,4805 — spec. Wärme des mäßig tiberhitzten 


Dampfes. 
3) q zur Erzeugung der Geschwindigkeit Wwa, ver- 
. ! 1 w? ; 
wendete Wärmemenge, es ist qu = 2g 494 , wobei 


3 8 8B +h 
mg, dä Ya ° 3600 237 + ¢,’ 
lich gespeiste Wassermenge, Ya das spec. Gewicht 
des ausströmenden Dampfes in trocken gesättigtem 
Zustande. 


4) Qa = Abkühlungsverlust der Rohrleitung zwischen 
Ventil und Nachverdampfer. 
NB. Der Nachverdampfer selbst hat eine 
Mantelheizung, welche Wirmeverlust vermeidet. 
qa = k- xd, -0(t, — 19:8, worin 
x. da-l die vom Dampf berührte Rohrleitungsober- 
fläche bedeutet und da = da = 60 ™, l = 7750", 
k — Durchgangskoeffizient = 5 Cal qm stündl. bei 
19 'Temperatur-Differenz, c, == Lufttemperatur im 
Kesselhaus (in Höhe der Rohrleitung). 
To 
5) q,— |cdr= Flüssigkeitswärme des Speisewassers, 


worin S = stiind- 


Wa == 


wobei T die Temperatur des Speisewassers und c 
die spec. Wärme des Wassers. 

qQ, — Speisearbeitswürme (nur zu bertleksichtigen, 
wenn diese Arbeit von einer fremden Würmequelle 
aus geleistet wird). Es ist dann: 


1 [wi 
qs — qar (a; + 0,001 * pu) 7 worin 
S 4 
Wo = 3600 $ a, di und Pu = Ueberdruck im Kessel 
in *8/om. 


II. Ermittelung des Wassergehaltes des 
Dampfes. 
Ist z die Dampfmenge, 1— z — Menge des mit- 
gerissenen Wassers in 1*€ Dampfgemisch, so ist 


*) Nach L. Lewicki; vgl. auch Zeuner: Techn. Thermo- 
dynamik II, S. 303. 


€ X, d (1— 2) qo ha + qu + qw + Qa , 


woraus der Wassergehalt 
do — ha — Qu — dw = Qa ] 


jb : 
Au — Qo 
Hierin ist A; — Gesammtwürme des Dampfes beim 
abs. Druck po, 


he, Qu, Jw, a, wie oben, 


q, = Flüssigkeitswärme des mitgerissenen Wassers beim 
Drucke p,.*) | 


Ill. In Verbindung mit den Ermittelungen zu I und 
II wird die stündlich bei bestimmter Ventileröffnung und 
best. Kesseldruck abgeblasene Dampfmenge S gefunden 
und hierdurch Aufschluss erhalten über die z. B. von 
„geschlossenen“ Sicherheitsventilen bei bestimmtem Ventil- 
hub abgeblasene Dampfmenge. Zum Vergleich kann z. B. 
die Kolster'sche Dampfausflussformel herangezogen 
werden. Dieselbe lautet bekanntlich S= C.f- p”, 
wobei für mittlere Ventilhube und „offene“ Sicherheits- 
ventile C = 0,536 zu setzen ist. 


Beispiel von Versuchsergebnissen zu vor- 
stehender Erläuterung. 





Versuch 





Eröffnung f des in amm....... 113,1 189,3 227,9 305,2 
ila fin o des Rohr- 
Drosselventils querschnitts 4,0 6,7 8,6 | 108 


Barometerstand b in »e Q.-S...| 754,1 | 754341 | 750,1 | 750,1 
Absol. Kesseldruck py in k£/qem 9,04 9,03 4,53 4,47 


Erzeugungswürme Ae für den 
feuchten Dampf in Cal/kg ...| 636,53 | 641,50 | 631,40 | 633,77 


Spec. Wassergehalt 1— x des 


erzeugten Dampfes.......... 0,015 | 0,004 | 0,006 | 0,002 
Ausgeströmte Dampfmenge S 

in ke pr. Stunde ............ 830, | 714,1 | 411, | 605,1 
Dampfmenge pr. Stunde u. qm 

Heizfläche, in BB دوہ پروی‎ 8,75 | 1892 | 10,9: | 16,03 
Ausströmungscoefficient C in d. 

Beziehung Ss=C.fp"...| 085 0,45 0,42 0,46 

| 


Diese Versuche zeigen u. A., dass der procentuale Wasser- 
gehalt des Dampfes bei einem Grofswasserraumkessel mit 
steigender Dampfproduktion und fallendem Drucke abnimmt- 


Die Beziehung entspricht etwa dem Ausdruck 1 — x — a. v SN 
F) 
worin a u. x Constanten sind, für welche sich aus den bis- 
herigen Versuchen die Werthe 0,05 und 1,6 ergeben haben. 
Diese Versuche sollen noch ausführlicher fortgesetzt werden. 


*) Vgl. L. Lewicki, „Rauchfreie Dampfkessel-Anlagen 
in Sachsen*,' S. 47. 
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Es erübrigt noch die Mittheilung der gegenwärtig in den 
Uebungen behandelten Aufgaben, welche mit der Zeit 
jedenfalls noch wesentlich erweitert werden dürften. 


I. Im ersten Uebungssemester (Sommer). 


1) Uebungen an der Eincylinder-Dampfmaschine mit 
Schiebersteuerung zur Erlernung des Gebrauchs von 
Indikator, Tachometer, Hubzähler, dabei Einübung 
der Methoden zur Bestimmung der indizirten Leistung 
im Leerlauf und unter Belastung. Bremsversuche 
in Verbindung mit Indizirung und Bestimmung des 
mechanischen Wirkungsgrades der Maschine sowie 
der Leerlaufs- und Zusatzreibung. 

2) Untersuchung des Centrifugalregulators der genannten 
Maschine hinsichtlich seines Ungleichförmigkeits- 
grades, seiner Stabilität und Unempfindlichkeit bei 
verschiedenen Hülsen- und Stellzeugbelastungen. 
(Nach L. Lewicki.) 

3) Verdampfungsversuche am Cornwallkessel zur Ein- 
übung der Brennstoff- und Speisewassermessungs- 
methoden. Ermittelung der quantitativen und quali- 
tativen Verdampfung. Beobachtung der Temperaturen 
der Verbrennung, der Flammrohr- und Fuchsgase. 
Analyse der Verbrennungsgase (nach Hempel's gas- 
analytischen Methoden). Dampfkalorimetrie und 
Dampfausflussversuche nach L. Lewicki (s. die 
oben gegebene Erläuterung zu den Verdampfungs- 
versuchen). Dampffeuchtigkeitsmessungen; Ermitte- 
lung des Gesammtwirkungsgrades der Kesselanlage 
und Bestimmung des Luftüberschusses bei der Ver- 
brennung. Rauchfreie Führung des Feuers. _ 

4) Untersuchung einer Plungerpumpe bei verschiedenen 


Geschwindigkeiten und unter veränderlichen Saug- 


und Druckhöhen. Bstimmung ihres geometrischen, 
hydraulischen und mechanischen Wirkungsgrades. 
Indiziren derselben. Speisepumpen und Injektor. 


II. Im zweiten Uebungssemester (Winter). 


1) Justirung der Indikatorfedern, Bestimmung des Feder- 
maßstabes und Behandlung der Indikator-Diagramme 
auf Grund desselben. 

2) Uebung in Beurtheilen der Indikatordiagramme der 
verschiedenen Motoren und Pumpen hinsichtlich des 
Steuerungs- und Geschwindigkeits-Einflusses. 

3) Kalorimetrische Untersuchung der Dampfmaschinen 
unter Anwendung von gesättigtem und überhitztem 
Dampf. Wärmeverbrauch der Pferdestärke. Indizirter 
und thermischer Wirkungsgrad. Vergleich von 
Auspuff- und Kondensationsmaschinen bezüglich ihres 


Dampfverbrauchs. Mehrstufige Expansion; Messung 
der Kondenswassermenge bei Betrieb mit gesättigtem 
Dampf. Bremsung der Dampfmaschinen mittelst 
Dynamo- und Wasserwiderstand. Druckverlust in 
Dampf Leitungen, 


4) Pneumatische Versuche. Beobachtungen an der 
Vakuumpumpe, am Kompressor, Indiziren derselben 
und Bestimmung ihres Lieferungsgrades. Uebungen 
an den Luftkesseln mit Ueberdruck und Vakuum- 
Aus- und Einströmungsversuche, Behandlung der 
Luft als Gasgemisch zur Anwendung der thermo- 
dynamischen Gesetze; Luftfeuchtigkeitsmessungen. 


5) Hydraulische Versuche; Wassermessung, Bestimmung 
von Ausfluss- und Widerstandskoefficienten an ver- 
schiedenen Mündungen, Hähnen, Ventilen usw. Unter- 
suchung von Turbinenleitkanälen hinsichtlich ihres 
Widerstandes bei verschiedener Krümmung des 
Strahles. Strahlerweiterung bei Freistrahlturbinen. 
Beobachtungen an Centrifugalpumpe und  Wasser- 
strahlelevator. Druckverlust in Dampfleitungen. 


‚Außerdem im Sommersemester im Anschluss an den 
Vortrag über technische Thermodynamik: 


Uebungen am Gas- und am Petroleummotor; Bremsung 
und Indizirung derselben. Bestimmung des Wärmewerthes 
des Gases (nach Junkers). Kalorimetrische Untersuchung 
dieser Motoren. Hieran schließen sich später Uebungen 
über Kälteerzeugung und Wärmedurchgaug. 


Dass in Verbindung mit diesen zu Unterrichtszwecken 
ausgeführten Versuchen auch sonst noch den Lehrern im 
Laboratorium Gelegenheit zum wissenschaftlichen Forschen 
geboten ist, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Ferner 
werden solche Fragen in den Bereich der Untersuchungen 
gezogen, die von der Praxis gestellt werden und 
gleichzeitig wissenschaftliches Interesse zu bieten ge- 
eignet sind und deren Lösung die vorhandenen Einrich- 
tungen gestatten. Auch zur Klärung wissenschaftlich- 
technischer Fragen, welche bei den oberen technischen 
Behörden auftreten, sind bereits mehrfach Versuche 
im Laboratorium angestellt worden. Selbstverständ- 
lich sollen alle gewonnenen Ergebnisse, soweit sie An- 
spruch auf allgemeineres Interesse haben, veröffentlicht 
werden. Man darf nach dem Vorstehenden wohl be- 
baupten, dass die Einrichtung des beschriebenen Institutes 
als eine werthvolle Ergänzung in der Organisation der 
technischen Hochschule, sich schon jetzt in mehrfacher 
Richtung bewährt hat und dass ihr wohl noch eine aus- 
sichtsvolle Zukunft beschieden sein dürfte. 
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Bauwissenschaftliche Mittheilungen. 
Konstruktion und Architektur neuerer deutscher Brückenbauten. 


Zwei Vorträge, gehalten in der XIII. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine 
zu Freiburg i. B. 


A. Rieppel, 


Direktor der Maschinenbau-Aktiengesellschaft „Nürnberg“ 
zu Nürnberg. 


G. Frentzen, 
Professor an der Technischen Hochscliuhe zu Aachen. 


l. Konstruktion neuerer deutscher Brückenbauten. 
Von A. Rieppel. 


(Hierzu Bl. 14 und 15.) 


Die Entwickelung des deutschen Eisenbahnbrücken- 
baues bis 1890, soweit es sich um die Größen der 
Spannweiten und um die verwendeten Systeme handelt, 
ist aus dem von Professor Mehrtens vor 8 Jahren auf 
der Hauptversammlung zu Hamburg gehaltenen Vortrage 
und der beigegebenen tabellarischen Uebersicht in ganz 
vorzüglicher, vergleichender Weise gegenüber den Brücken- 
bauten anderer Länder ersichtlich. Weniger eingehend sind 
darin die Fortschritte in den Berechnungen, Dimensioni- 
rungen und insbesondere in der konstruktiven Ausbildung 
der Einzelheiten gegeben. Infolge der wirthschaftlichen 
Verhältnisse und auch der Bodengestaltung unseres 
deutschen Vaterlandes waren aber den heimischen Brücken- 
bauern nicht in gleichem Maße große Aufgaben gestellt, 
wie den Berufsgenossen in Amerika, England und selbst 
Frankreich. Von den in Mehrtens' Tabelle angeführten 
151 Brückenfeldern von je 100” und mehr Stützweite 
mit insgesammt rund 21,6*” Länge treffen auf Deutsch- 
land und deutsche Ausführungen für das Ausland nur 
24 Felder mit 2,8 *™ Linge. Deutschland steht demnach 
mit großen Briickenbauten gegen die genannten 3 Länder, 
von denen allein die übrigen Brücken gebaut sind, er- 
heblich zurück. Darnach allein darf aber die deutsche 
Brückenbaukunst nicht beurtheilt werden; man würde 
ein völlig unzutreffendes Bild ihrer Leistungsfähigkeit 
erhalten. Die deutsche Brückenbautechnik hat die ihr 
gestellten kleineren Aufgaben benutzt, um die theoretische 
und konstruktive Durchbildung der Brickenträger in so 
gründlicher Weise zu vervollkommnen, dass sie wenigstens 
darin gegen kein anderes Land zurücksteht; sie wäre 
vielmehr schon vor 1890 recht wohl befähigt gewesen, 
größere Aufgaben mit gleicher Sicherheit wie die Techniker 


anderer Kulturländer zu lösen. Thatsächlich sind auch 
viele der ausländischen großen Briückenbauten durch 
ausgewanderte Deutsche oder in Deutschland ausgebildete 
Techniker geplant und ausgeführt worden. Die deutsche 
Technik kann sich sogar rühmen, mit ihrer Gründlichkeit 
und Vielseitigkeit in mancher Hinsicht die Lehrmeisterin 
für andere Länder gewesen zu sein. Nur erwähnen 
möchte ich, dass die von Culmann, Schwedler, 
Gerber, Lohse, Hartwich, Winkler und anderen 
deutschen Gelehrten und Praktikern gezeigten Wege für 
theoretisch richtige Behandlung der Brückentrüger Ein- 
gang bei allen hochstehenden Kulturstaaten fanden, dass 
in Deutschland der für große Weiten am meisten ge- 
eignete Konsoltrüger zuerst in mustergültiger Ausführung 
durch die im Jahre 1866/67 von H. Gerber gebaute 
Mainbrücke bei Hassfurt (Zeichnung Nr. 1), die geradezu 
das Vorbild für die 23 Jahre später vollendete Forth- 
brücke ist, durch die Regnitzbrücke in Bamberg, die 
Donaubrücke in Vilshofen und andere, entstand. Ein- 
gehender möchte ich dagegen vor Eintritt in mein eigent- 
liches Thema zeigen, wie deutscher Geist, deutsches 
Wissen und Können im Materialprüfungswesen, in der 
Berechnung der Abmessungen, in der Durchbildung der Quer- 
schnitte und insbesondere der Details nach allen Seiten 
befruchtend auf die Entwicklung der Brückenbaukunst 
wirkte und Werke geschaffen hat, die trotz ihrer Klein- 
heit auch für eine spätere Generation noch die Quelle 
ersprießlichen Studiums sein können. 

Haben auch die Engländer Stephenson, 
Hodgkinson, Fairbairn, später Kirkaldy u. a. sich 
zuerst in den vierziger und fünfziger Jahren eingehender 
mit der praktischen Prüfung von Konstruktionsmaterialien 
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diese Anordnung nicht, da die Bolzenreibung mit dem 
Belastungs- und Einbiegungswechsel eine Verschiebung 
der Resultante der Auflagerkräfte bedingt. Doch ist 
dieses nicht von ausschlaggebender Bedeutung. — Eine 
ausgezeichnete Vervollkommnung haben die Lager bei 
der neuen Dirschauer Brücke durch Mehrtens er- 
halten, indem der Querausdehnung durch Anwendung 
von längsliegenden Walzen für die beiden Lager des 
einen Hauptträgers Rechnung getragen wird. Das eine 
Lager hat demgemäß zwei sich senkrecht kreuzende 
Walzengruppen, die durch eine Zwischenplatte getrennt 
sind. Statt dieser Doppelwalzenlager verwendete Köpcke 
als erster bei der Loschwitzer Elbebrücke eine geringe 
Schrägstellung der Walzen, um der verschiedenen Aus- 
dehnung des Eisenwerkes und des Mauerwerkes Rechnung 
zu tragen. Wie wenig man diesem wichtigen Konstruktions- 
glied, dem Auflager, vielfach noch die gebtihrende Auf- 
merksamkeit schenkt, zeigen noch nicht sehr alte 
französische und englische Ausführungen, darunter be- 
sonders auch die Forthbrücke. Die deutschen Kon- 
struktionen bürgern sich jedoch mehr und mehr ein. 


Dakubuichon Ems München -Ingaltodt. 








Bei den Knotenpunktsausbildungen gegliederter Träger 
ist erstes Erfordernis, den Voraussetzungen der Stabkraft- 
berechnung mit größter Peinlichkeit soweit als möglich 
zu entsprechen. Abgesehen von reibungslosen Gelenk- 
verbindungen, die nicht herstellbar, hat man also be- 
sonders darauf zu sehen, dass die Mittel- oder Kraftlinien 
auch wirklich und zwar nicht nur der Materialvertheilung 
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Abb. 5a. 


nach, sondern auch durch die Anschlussverbindungen in 
dem theoretischen Knotenpunkt zusammengeführt werden. 
In Deutschland hat man dieser Forderung, soweit es sich 
um die Haupttragwände handelt, schon frühzeitig alle 
Beachtung geschenkt, insbesondere hat ihr Gerber 
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Er ging be- 
reits in den sechziger Jahren soweit, dass er die Forderung 
nicht nur für die 
Haupttragwünde, 
sondern auch für die 
Horizontalträger er- 
füllte. Die Abb. 5, 
5a u 5b geben 
Gerber'sche Kno- 
tenpunkte aus den 
sechziger Jahren, 
Abb. 6 solche von 
Schwedler. Ganz 
vorzügliche Knoten- 
punktsausbildungen 
hat die Firma 
Harkort bei ver- 
schiedenen. Wettbe- 
werben der letzten Zeit ge- 
bracht. Unter anderm weise 
ich auf die Knotenpunkte 
der Wormser Eisenbahn- 
brücke hin. 

Die Amerikaner haben, 
gezwungen durch die dort 
üblichen Gelenkknoten, zwar 
die Hauptträgerstäbe richtig 
zusammengeführt, dagegen die 

Horizontalverspannungs- 

stäbe stets äußerst mangel- 
haft angeschlossen; sie thun 
dies vielfach auch heute noch. In Frankreich, England 
und theilweise auch Oesterreich wurde und wird diesen 
Anforderungen oft nach keiner Richtung genügt. Die 
aus excentrischen Anschlüssen entstehenden Neben- 
spannungen können aber leicht die Beanspruchung aus 
den Hauptstabkräften übertreffen. Es sollte die Mönchen- 
steiner Brücke mit ihren großen Fehlern und den daraus 
entstandenen entsetzlichen Folgen dem Konstrukteur, der 
solche Sünden beabsichtigt, doch stets vor Augen sein. 

Früher hatte man den Gelenkknoten den Vorzug 
zugeschrieben, dass sie die Sekundärspannungen, wenn 
auch nicht ganz vermeiden, so doch auf sehr geringes 
Maß herabdrücken. Dies trifft, wie anderwärts bereits 
vermuthet und von Professor Manderla nachgewiesen 
wurde, nicht zu. Nach Manderla’s Beobachtungen 
scheinen nur stark erschütternde Kräfte eine 
geringe Drehung um die Bolzen herbeizuführen. 
Je größer somit die Brtickentriger und damit 
die ständigen Lasten gegenüber den Verkehrs- 
lasten werden, um so geringer wird auch dieser 
an und für sich schon nicht hoch anzuschlagende 
Werth der Bolzenverbindungen. Hat man aber 
bei den Bolzenverbindungen mit den Sekundär- 
spannungen aus der hohen Bolzenreibung zu 
rechnen, so steht ein gut konstruirter genieteter 
Knotenpunkt, bei dem durch richtige Materialver- 
theilung, sowie genau symmetrische Nietanschliisse 
der Stäbe die Mittellinien sämmtlich in einem 
Punkte zusammentreffen und keinerlei Verziehungen 
der Kraftlinien vorkommen, also Sekundär- 
Spannungen lediglich aus der Einbiegung des 
Trügers, nicht aus den Kraftwirkungen selbst 
entstehen, gegen Gelenkknoten um so weniger 
zurück, als er den großen Vorzug der besseren 
Steifigkeit für außergewöhnliche Beanspruchungen, 
insbesondere bei Entgleisungen von Eisenbahnzügen usw. 
hat. Um diese gute Wirkung bei genieteten Knoten zu 
erreichen, ist aber, wie schon erwähnt, größte Sorgfalt 
nöthig. Mit welcher Peinlichkeit Gerber die Ausbildung 
der Einzelheiten behandelte, möge u. a. aus einem Knoten- 
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punkte der im Jahre 1873 vollendeten Donaubrücke bei 
Prüfening, Abb. 7, ersehen werden. Alle Stabmittellinien 
laufen genau im theoretischen Knotenpunkt zusammen, 
die Anschlüsse sind durchweg symmetrisch. Kein Niet 
zu wenig, aber auch keiner zu viel, jeder an seiner Stelle. 
Einwenden könnte man vielleicht, dass bei dem Zugband 
die Anschlussnieten oberhalb der Mittellinie gedrängter 
sitzen als unterhalb; allein eine Kraftverschiebung kann 
sich daraus nicht ergeben. Es ist kein Grund ersichtlich, 
warum deshalb eine Seite mehr Kraft aufnehmen sollte, 
als die andere. Abb. 8 giebt einen Knotenpunkt aus 
dem Jahre 1889/90 der Gerber’schen Schule. 

Wenn aber ein gut konstruirter genieteter Knoten- 
punkt nicht den Nachtheil erheblich größerer Sekundär- 
spannungen hat, also die genietete Konstruktion nicht 
mehr Material deshalb verbraucht und ferner der Vor- 
theil der rascheren Aufstellung der Gelenkbrücken durch 
größere Sicherheit der genieteten bei außergewöhn- 
lichen Ereignissen ausgeglichen wird, so ist die 
genietete mindestens als gleichwerthig anzusehen, 
um so mehr, als sie bei gleichen Beanspruchungen 
leichter und in den Einheitspreisen billiger wird. 
Die praktischen Amerikaner gehen in neuerer Zeit 
auch thatsächlich mehr und mehr auf die genieteten 
Konstruktionen tiber. 

Àm wenigsten durchgebildet sind die Knoten- 
konstruktionen in England und bis vor einigen 
Jahren auch in Frankreich. Abb. 9 giebt einen 
Knotenpunkt des Bogentrügers des Garabitviaduktes, 


aus dem zu entnehmen ist, welche bedeutende Sekundür- 


spannungen bei demselben auftreten müssen. 


Die Englünder konnten sich von der Kessel- 


schmiedearbeit, die sie schon bei den Conway-, Britannia- 
Saltash- und anderen Brücken einftihrten, nie Losmachen. 
Die Forthbrücke ist ein schlagendes Beispiel dafür. Mit 
weniger konstruktiver Feinheit konnte man, wenigstens 
nach deutschen Begriffen, nicht arbeiten als es dort ge- 
schah. Die Krüfte müssen geradezu Turnktünste machen, 
um an das Ziel zu gelangen. Der Schlauheit des Materials 
ist viel zugemuthet. Der gewandte Brücken- 
konstrukteur zeigt sich nicht in der guten 
Konzeption eines Entwurfs allein, sondern 
vorzüglich mit in der Beherrschung der 
Querschnitte und der Einzelkonstruktion. 
Die Forthbrücke ist zwar großartig im 
Entwurf, in den zuletzt genannten beiden 
Punkten ist sie aber mangelhaft. wir, 


ru 
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Schwedler folgten ihm meines Wissens erst viele Jahre 
später, wenigstens sind bei den Schwedler'schen Kon- 
struktionen vom Ende der sechziger und Anfang der 
siebziger Jahre die einzelnen Stäbe meist um ein volles 
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Abb. 7. 


Brückenfach versetzt gestoßen. Einen sogenannten 
Schwedlerstoß, wie er mir aber erst aus dem letzten 
Jahrzehnt bekannt ist, giebt Abb. 10. Dessen Anordnung 
ist eine ganz vorztigliche. 






Von den französischen Konstruktionen —— —— 


zeigen die neueren (Tolbiac-, Mirabeau-, 
Alexander III.-Brücke usw.) einen ganz ent- 
schiedenen Fortschritt und die Anerkennung 
in Deutschland schon lange festgehaltener 
Grundsätze. 

Um der Forderung einer guten Aus- 
führung genieteter eiserner Brückenkonstruk- 
tionen gerecht zu werden, ist es nöthig, 
die Arbeiten soweit möglich im Werke 
fertigzustellen, also möglichst große Ver- 
sandstücke zu nieten, da es ungleich 
schwieriger ist, auf dem Bauplatze eine 





gleich gute Nietung wie im Werk zu er- en een ee ee 
reichen. Dies bedingt insbesondere für die rin et le LY EI AE NEI Ze fa 
langen Gurten eine Theilung durch kon- ` ر09‎ d e NEN "as UU 


zentrirte Stöße, wie sie in Deutschland jetzt 

fast allgemein üblich ist und sich auch in 

anderen Lündern mehr und mehr einführt. Gerber hat als 
erster im Jahre 1867/68, nachdem er schon früher durch Zu- 
sammenziehung der Stöße auf Verminderung der Niet- 
arbeit bei Aufstellung hinwirkte, die konzentrirten Stöße 
systematisch ausgebildet und angewendet (s. Abb. 5, 7 
und 8). Andere Konstrukteure und insbesondere auch 


i 


Abb. 8. 


Wenn die Fahrbahn einer Brücke in der Nähe des 
Ober- oder Untergurts des Hauptträgers liegt, entstehen 
bei fester Vernietung der Zwischenlängsträger mit den 
Querträgern und der letzteren mit den Haupttrügern .in- 
folge der elastisehen Lüngenünderungen der: Haupttrüger- 
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Nr. 


21 


Zeit der Er 
bauung 


E 


1888/91 


1889/90 


1890/93 


1891/93 


1893/95 


1897/99 


1898/1900 


1891/92 


1891/93 


1892/93 


1892/95 


1893/97 


1895/96 


1895/98 


1897/99 


1897/98 


1897/99 


1891/93 


1897/98 
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Zusammenstellung neuerer deutscher Brückenbauten. 


Name, Lage und System 
der Brücke 


A. Balkonbrücken. 


Strafsenbrücke tiber die Norderelbe, 
Hamburg; Lohseträger 


Nogatbrücke Marienburg, 2gleis. Bahn- 
rücke; Fischbauchträger 


Weichselbrücke Dirschau, 2gleis. 
Bahnbrücke; Fischbauchträger 


Strafsenbriicke über den Neckar bei 
Mannheim; Konsoltrüger 


Zweigleis. Eisenbahnbrücke über die 
Norderelbe in Hamburg; Lohse- 


träger 


Weichselbrücke bei Fordon’ für Straße 


und eingleisige Bahn; Halbparabel- 
träger 
Zweigleis. Eisenbahnbrücke über den 
Rhein bei Roppenheim; Halb- 
parabelträger und Parallelträger 


Strafsenbrücke über die Süderelbe bei 
Harburg; Fachwerkbogen mit Zug- 
band und Parallelträger 

Zweigleis. Eisenbahnbrücke über den 


Rhein bei Worms; Fachwerkbogen 
mit Zugband und Parallelträger 


B. Bogenbrücken. 
Strafsen- und Bahnbrlicke tiber den 
Nord-Ostsee- Kanal bei Griinenthal; 
Zweigelenk-Fachwerkbogen, Sichel- 
triger 
Strafsenbrücke über den Neckar bei 
Cannstatt; Zweigelenkblechbogen 


Strafsen- und Bahnbrücke über den 
Nord - Ostsee -Kanal bei Levensau; 
Zweigelenkfachwerkbogen 


Strafgenbriicke tiber die Elbe in Dres- 
den; Dreigelenkblechbogen mit 
ausgesteiften Zwickeln 


Zweigleis. Eisenbahnbrücke liber das 
upperthal bei Müngsten; gelenk- 

loser Fachwerkbogen, Parallel- 
träger mit Gerüstpfeiler 

Strafsenbrücke über die Donau in 
Straubing; Zweigelenkfachwerk- 
bogen, Sichelform 

Strafsenbrücke über die Aar in Bern; 
gelenkloser Fachwerkbogen (Haupt- 
öffnung) und Blechbogen in den 
Seitenöffnungen 

Strafsenbrücke über den Rhein in 
Bonn ; Zweigelenkfachwerkbogen 


Strafsenbrücke über den Rhein in 
Düsseldorf; Zweigelenkfachwerk- 
bogen 


Straßsenbrücke über den Rhein bei 
Worms; Zweigelenkfachwerkbogen, 
Sichelform 


€. Hüngebrücken. 


Strafsenbrücke über die Elbe bei 
Loschwitz; versteifte Hängebrücke, 
genieteter Hängegurt 


Strafsenbrücke über die Argen bei 
an enargen; versteifte Kabel- 
rücke 


Erbauer oder 
Entwurfsverfasser 


Andreas Meyer. Gleim, 
Engels. (Harkort.) 
Schwedler, Mehrtens. 
(Harkort.) 
Schwedler, Mehrtens. 
(Harkort.) 
Nürnberg-Gustavsburg 
u. Bernatz & Grün 
mit Gerber, Thiersch, 
Beutel u. Rieppel 
Nach Lohse durch 
Direktion Altona. 
(Gutehoffnungshütte.) 


Mehrtens. (Harkort, 
Gutehoffnungshiitte.) 


Generaldirektion der 
Reichseisenbahnen. 
(Harkort.) 


Nürnberg-Gustavsburg 
mit Gleim u. Thielen 


Harkort mit Frentzen 
u. Schneider 


Greve, Eggert. 
(Nürnberg-Gustavsbg.) 


Leibbrand mit 
Esslingen. 


Lauter, Matthesius. 
(Gutehoffnungshütte.) 


Klette. 
(Königin-Marienhltte.) 


Nürnberg -Gustavsbg. 
mit Eisenb. - Direktion 
Lberfeld 


Kgl. Bauamt Deggen- 
dorf und 
Nürnberg-Gustavsbg. 


Gutehoffnungshütte. 
Bell, v. Bonstetten, 
Simons. 


Gutehoffnungshütte 
mit Schneider und 
Möhring. ` 


Holzmann 
Gutehoffaungshiitte. 


Niirnberg-Gustavsbg. 
mit Griin & Bilfinger 
und Hofmann 


e 
(Königin-Marienhütte.) 


Leibbrand mit 
Esslingen. 


Stützweite 


bis 69 m 


2 


«56,15 
— 112, 


13 - 61,2 


= 795,6 


- 91,05 


— 124,2 


- 31,15 


= 186,9 


17 - 34,5 


2 
2 
1 


5 


pmi pi p pand 
e . 


— 586,5 


- 45,51 

- 48,00 

. 50,48 
= 237, 


: 94,426 
— 172,1 


61,76 
— 123,5 





70-99 m 


« 74,70 


= 14,7 


» 98,5 


— 492, 


- 92,0 
— 216,0 


- 91,0 


= 91,0 


- 93,6 


A 
= 187,2 


. 94,4 


— 188,8 


72,0 





3 - 101,0 
— 303,0 
2,2 
6 - 129,0 


4 . 100,1 


— — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —— — — 
* 


100-1497 | 150- 200m 





4ر = 


= 714,0 





— 400,4 


2 . 102,2 
1.116,8 


= 321,2| Somme 1 


1. 156,5 
— 156, 


1 - 163,4 
= 163,4 


1-170, 
— 170,0 


1- 114,858 


114,9 
= 114,9 


1 - 187,20 
= 187,2 


406,3 | 187,2 


2 - 181,25 
= 362,5 


593,9 | 362, 


1-105,6 
— 105,0 


Summe Il 


2944 | 105, 


2838,5 | 1260,1 


1 146,68 


270,2 
— 146,1 : 


146,7 





12,0 
942,2 
8137,4 


| Summe m 146,7 
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jedoch nur an einer Seite eine Längenausdehnung zulässt. 
Ein zweiter Windtrüger ist in den Obergurtflüchen, der 
direkt zu den Hauptträgerlagern führt. — Material: 
SchweiBeisen. 
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Abb. 13. 


2) und 3) Eisenbahnbrücken über die Weichsel 
bei Dirschau und Marienburg (Bl. 14, Fig. 2 u. 3 
und Textabb. 16). 

(m — 9,5 m.) 

Die 1854/57 erbauten Weichselbrücken bei Dirschau 
und Marienburg konnten mit dem einen Bahngleise den 
Anforderungen des Verkehrs nicht mehr genügen. Es 
wurden deshalb 1888/91 in 40 bezw. 68? Abstand neue 
zweigleisige Brücken gebaut und die alten ganz dem 
Straßenverkehr überlassen. Die neuen, durch Schwedler 
unter sehr thätiger Mitwirkung von Mehrtens entworfenen 
Ueberbauten sind Fischbauchträger mit unten liegender 
Fahrbahn. Die Pfeilerstellung der alten Brücken musste 
beibehalten werden, nur waren die Pfeiler den heutigen 
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Anschauungen gemäß schwächer zu dimensioniren. Die 


Fahrbahn, längspendelnd an den Hauptträgern aufgehängt, 


hat eigenen Windverband, dessen beiderseitige Lager 
den Längsbewegungen und der Einbiegung Rechnung 
tragen. Für die Hauptträger liegt der Windverband im 
Obergurt und führt direkt zu den Auflagern. Die Haupt- 
trágergurten haben Doppelkreuzquerschnitt. Um bei den 
Hauptträgerlagern die Querausdehnung des Eisens un- 
behindert zuzulassen, sind hier in Deutschland zum ersten 





Abb. 15. 


Male nach einer Konstruktion von Mehrtens die 
zwei Lager des einen Hauptträgers mit längsstehen- - 
den Walzenreihen versehen worden. Das eine dieser 
beiden Lager hat dabei noch in der gewöhnlichen Weise 
eine querstehende Walzengruppe, die von den Lüngs- 
walzen durch eine zwischenliegende Platte getrennt ist. 
— Die Schienen ruhen auf eisernen Querschwellen, die 
neben und zwischen den Schienen mit Riffelblechen ab- 
gedeckt sind. Material: Schweißeisen, einige Theile 
Flusseisen. 


4) Straßenbrücke über den 


Duca ber die deine un datio. Neckar in Mannheim 


(Bl. 14, Fig. 11 u. Textabb. 17). 
(m-11,0m; b, — 10,007; 2.5,—2-.3, 
=7,2™; b=20,0™.) 

Das Projekt wurde von der 
Großherzogl. badischen Bauver- 
waltung durch Kombination der 
im Wettbewerbe mit dem 1. und 
2. Preise gekrönten Entwürfe auf- 
gestellt. Von dem 1. Preise 
wurde die  Pfeilerstellung und 
Arbeitsdisposition, vom 2. die Eisen- 
konstruktion und Architektur ge- 
nommen. Die Haupttriiger sind 
Konsolträger, bei denen in den 
Ober- und Hängegurten die Ketten- 
form der abgetragenen, 1842/45 
von Wendelstadt erbauten 
Kettenbrücke, welche die neue 
Brücke zu ersetzen hatte, thunlichst beibehalten ist. An die 
über die Außenöffnungen in das Mittelfeld reichenden 
Konsolträger ist der Mittelträger in bemerkenswerther 
Weise mittels Hängependel eingehängt. Bei untenliegender 
Fahrbahn ist die Brücke nach oben vollständig offen, die 
gedrückten Obergurtstäbe sind dementsprechend gegen die 
Querträger abgesteift. Der Windträger, ebenfalls Konsol- 
träger, liegt unter der Fahrbahn. 

Die Hauptträger haben für alle Glieder Doppelkreuz- 
querschnitt. Die als Tangentiallager konstruirten Pfeiler- 
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lager haben je rund 1000 Druck aufzunehmen. — 
Material: Schweißeisen. 
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5) Verbreiterung der Eisenbahnbrücke über die 
Norderelbe in Hamburg. 

Diese Brücke erhielt 1890/91 einen zweiten zwei- 
gleisigen Ueberbau. Die alte Tragkonstruktion, Lohse- 
träger, wurde beibehalten, nur entsprechend modernisirt. 
— Material: Schweißeisen. 


6) Weichselbrücke bei Fordon, für Straßen- 
verkehr und eingleisige Bahn (Bl. 14, Fig. 4 
und Textabb. 18). 


(m — 11,5"; Gleisbahn b, = 43m; b — 6,5"; Strafsenbahn 


) b,— 50 m; b — 8,55 m.) 

Der Fluss wird mit 5 Halbparabeltrügern von je 
98,5 " und das Vorland mit 13 Parallelträgern von je 
61,2” Stützweite, Fahrbahn durchweg unten liegend, 
überbrückt. Die Konstruktionen, von Mehrtens ent- 
worfen und detaillirt, zeigen viel Aehnlichkeit mit der 
neuen Dirschauer Brücke, nur wurde noch peinlicher auf 
genaue centrische Stabanschlüsse und auf Verminderung 
der Sekundärspannungen gesehen. Die Gurte haben 
wieder Doppelkreuzquerschnitt; die Querträger sind 
centrisch zwischen den Haupttrügerhülften gelagert. Die 
Schienenlagerung und Gleisbahnabdeckung, ebenso die 
Hauptträgerlager sind genau wie bei der Dirschauer Brücke. 
Material: theils Thomasflusseisen, theils Schweißeisen. 
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Abb. 19. 


7) Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Rhein 
bei Roppenheim (Bl. 14, Fig. 5 u. Textabb. 19). 
(m — 9,0 m.) 

Die Stromfelder haben Halbparabel-, die Seitenfelder 
Parallelträger, erstere unten-, letztere obenliegende Fahr- 
bahn. Dieses Bauwerk zeigt neben sehr genauer Aus 
bildung der Knotenpunkte einige bemerkenswerthe Details 
der Fahrbahn: die Quer- und Längsträger haben Tangential- 
Lagerung, letztere außerdem theilweise freies Spiel für die 
Längenbewegungen. Material: größtentheils Schweißeisen. 


8) Straßenbrücke tiber die Süderelbe in Harburg 
(Bl. 14, Fig. 6 u. Textabb. 20). 
(m — 8,3; b, — 1,009; 25, —2-1,5 — 3,0 9; b — 11,90 m.) 
Die Ausführung erfolgt nach dem in einem Wett- 
bewerbe mit dem 2. Preise gekrönten Projekt. Der 
Strom wird in 4 Oeffnungen & 100,1” Stützweite durch 


Bogenfachwerkträger mit Zugband und das Vorland in. 


kleinen Oeffnungen mit Paralleltrigern tiberspannt. Bei 
ersteren liegt die Fahrbahn unten, bei letzteren oben. 
Die Windverbünde unter der Fahrbahn sind unabhängig 
von den tangential gelagerten Querträgern ausgebildet. 
Die Verspannungen zwischen den Bogenobergurten der 
Hauptöffnungen führen zu den Portalrahmen und durch 
diese zu den Auflagern. In den Vorlandöffnungen haben 
Je zwei auf einem Pfeiler zusammenstoßende Hauptträger 
ein gemeinsames Tangentiallager. Die Pfeiler werden 
hierdurch nur centrisch belastet und können sehr schwach 
gehalten werden. Material: Thomasflusseisen. 





Abb. 21. 


9) Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Rhein 
bei Worms (Bl. 14, Fig. 7 u. Textabb. 21). 
(m — 9,0 m.) 

Das zur Ausführung bestimmte im Wettbewerb mit 
dem 1. Preise gekrönte Projekt wurde in verschiedener 
Hinsicht erheblich abgeändert. Die Stromfelder haben 
Bogenfachwerkträger mit Zugband und unten liegender 
Fahrbahn. Das Inundationsgebiet wird mit Parallel- 
trägern und obenliegender Fahrbahn überbrückt. In den 
Hauptöffnungen sind die Querträger mittels Bolzen an 
den Hängesäulen befestigt. Die Fahrbahn, unabhängig 
von den Längenänderungen des Zugbandes, ist nur in 
der Mitte wegen der Bremskräfte mit diesem fest ver- 
bunden. Zur Aufnahme der in der Fahrbahn auftretenden 
Querkrifte haben die Querträger gegen den unteren 
Horizontalverband zwischen den beiden Zugbändern Seiten- 
ansehlige. Die Hauptträgerlager, analog der Dirschauer 
Konstruktion einerseits mit längsliegenden Walzen ver- 
sehen, sind in den Stützflächen als Kugelschalen her- 
gestellt. Die Einzelheiten sind durchweg sehr gut aus- 
gebildet. — Material: Thomasflusseisen. 


B. Bogenbrücken. 


10) Brücke über den Nordostsee-Kanal bei Griün- 
thal für Bahn- und Straßenverkehr (Bl. 15, Fig. 13 


u. Textabb. 22). — — sw — — 

(b, — b, — 6,5 m; b= 12,32 m.) | 
Bei dieser 1891 — 92 
erbauten Brücke wurde in 
Deutschland zum ersten Male 
nach 35 Jahren die alte 
Dirschauer Brücke in der 
Stützweite übertroffen. Ein 
schlanker sichelförmiger 
Zweigelenkbogen mit 156,5 ” 
Stützweite  überspannt den 
Kanal in einer Oeffnung. Die f 
beiden Bogenhauptträger sind 5 
gegeneinander geneigt und ">? 
haben in den Ueberschnei- 
dungsebenen mit der Fahrbahn 
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Abb. 22. 
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je ein Zugband, das hauptsächlich zur Durchführung des 
Horizontalverbandes, der unterhalb der Fahrbahn in dem 
Bogenuntergurt liegt, von Kämpfer zu Kämpfer dient. 
Dieses Zugband wurde erst nach Freisetzung des Bogens 
und Aufbringung der ganzen ständigen Last geschlossen. 
Die in der Mitte über der Fahrbahn liegende Bogen- 
verspannung ist durch Portalrahmen auf die Verspannung 
unter der Fahrbahn übertragen. Von den Durchschneidungs- 
stellen bis zu den Widerlagern liegen in der Fahrbahn 
eigene Windträger, deren Lager auf den Widerlagern 
Längenänderungen und Höhenbewegungen zulassen. Die 
Fahrbahnlüngstrüger sind im Mitteltheil wegen der Längen- 
änderung des Zugbandes je einerseits längsverschieblich 
gelagert. — Material: Schweißeisen. 


11) Straßenbrücke über den Neckar bei Cannstatt 
(Bl. 15, Fig. 18 u. Textabb. 23). 
(m = 11,0"; b == 18,20 m.) 
Die 11” breite Fahrbahn und die anschließenden 
zwei Gehwege von je 3,60 ” werden durch sehr elegante 
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" Abb. 23. 


unter der Bahn liegende Zweigelenk-Blechbógen iiber den 
Neckar geführt. — Material: Martinflusseisen. 


12) Brücke über den Nordostsee-Kanal bei Le- 
vensau fürBahn-und Straßenverkehr (Bl. 15, Fig. 14 
u. Textabb. 24.) 

(m = 12,00 m; b,— b,— 8,2"; b,—2,0m; 5b — 10,2m) 

Die Hauptträger sind vertikal stehende Zweigelenk- 
fachwerkbigen und über- 
schneiden wie bei Grünthal die i4 
Fahrbahn. Um das Zugband Š 
in der Fahrbahnebene ent- A 
behren zu können und um § 
gleichzeitig den Längen- ÑE 
änderungen der Fahrbahn [A 
Rechnung zu tragen, ist 4,90" || ^ 
über der Fahrbahn ein durch- || 
laufender Horizontalträger, | 
der sich auf den Bogen stützt, | 
angeordnet. An die Quer- L5 
riegel dieses Horizontaltrügers t 
sind die Querträger längs- 
pendelnd aufgehängt. Dieser 

Horizontalträger, sowie 

jener in der Fahrbahnebene E 
stützen sich in den Ueber- 
sehneidungsstellen gegen die 
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Abb. 24. 


Windträgerkonsolen, die an den kämpfern beginnend 
und in der Fahrbahnebene endigend, in der Bogen- 
untergurt liegen. — Material: Schweißeisen. 


13) Straßenbrücke über die Elbe in Dresden 
(Bl. 15, Fig. 17 u. Textabb. 25). 
(b —9,0m; 2-5,-——2.8,22— 64m; b— 16,0.) 
Diese Brücke giebt eine vierte Verbindung der beiden 
Elbufer in Dresden. Die unter der Fahrbahn liegenden 
Dreigelenkbogen sind theils eine Kombination eines Blech- 





bogens mit darüber liegendem horizontalen Gitterträger 
(Außenträger), theils haben sie ausgesteifte Zwickel 
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(Innentriger). Bemerkenswerth ist, wie in geschickter 


Weise durch Steinvorbauten an den Pfeilern die Kämpfer 


der Eisenbögen über Hochwasser gebracht wurden Die 
nach Kópeke's Angabe angeordneten Gelenke bestehen 
an den Kämpfern aus Kugelschalen, im Scheitel aus 
Cylinderstücken. Die Dilatationsvorrichtungen der Fahr- 
bahn sind zweckmäßig durch ineinandergreifende Zähne 
hergestellt. Material: Martinflusseisen. 


14) Zweigleisige Veberbrückung des Wupper- 
thales bei Müngsten (Bl. 15, Fig. 19 u. Textabb. 26). 
(m = 5,0m; b, = b= 8,5m.) 


Schon vor der Beschlussfassung über die Ausführung 
der Levensauer Hochbrücke war aus einem Wettbewerb 
das von der Nürnberg-Gustavsburger Maschinenfabrik im 
Einvernehmen mit der Kgl. Eisenbahn - Direktion Elber- 
feld bearbeitete Projekt für 
die obengenannte Brücke zur 
Ausführung bestimmt gewesen. 
Die Bahn kreuzt die Wupper 
in einer Höhe von 107” 
über dem Wasserspiegel. 
Die Brücke besteht aus einem 
Mittelfelde von 170” Stütz- 
weite, an das sich links 
und rechts Gerüstpfeiler und 
Gerüstbrücken anschließen. 
Die Hauptträger der Mittel- 
öffnung sind gegeneinander- 
geneigte gelenklose Fach- 
werkbögen. Der Bedeutung 
des Bauwerkes entsprechend 
wurden bei der Projektirung 
und Detailbearbeitung selbst- 
verständlich sowohl von der 
Kgl. Eisenbahndirektion als 
von der ausführenden Firma 
alle gemachten Erfahrungen 
undFortschritteberücksichtigt. 
In Einzelheiten einzugehen, 
würde viel zu weit führen. 
Es sei nur auf die ohne Ge- 
rüst erfolgte Montage des 
Bogens hingewiesen und be- 
merkt, dass hier wohl zum 
ersten Male, insbesondere 
abweichend gegen die Mon- 
tagen der St. Louis-Brücke, 
des Garabit-Viaduktes u. a. 
beim Bogenschluss eine völlig 
genaue Herstellung der rechnungsgemäßen Stabkräfte des 
dreifach statisch unbestimmten Systemes herbeigeführt 
wurde. Nach den vorliegenden Berichten scheint dieser 
Punkt bei der kürzlich vollendeten Bogenbrücke über die 
Niagara-Stromschnellen ebenfalls nicht gentigende Beriick- 
sichtigung gefunden zu haben. — Material: Thomas- 
flusseisen. 





15) Straßenbrücke über die Donau bei Strau- 
bing (Bl. 15, Fig. 15 u. Textabb. 27). 
(m —8,60 m; b,—5,0m; 2b,—2.1,50— 3,00 m; b — 8,00 m.) 

Die Donau war an dieser Stelle vorher in 2 Oeff- 
nungen von je 45 " Weite durch einen kontinuirlichen 
Howe'schen Tráger mit eiserner Untergurt überbrückt. 
Bei der vorhandenen scharfen Krümmung des Flusses 
und der starken Wassergeschwindigkeit war der Strom- 
pfeiler eine stete Gefahr für die Schifffahrt. Die bayr. 
Regierung hatte deshalb beschlossen, die alte Brücke 
dureh eine neue mit nur einer Oeffnung von 917 Sttitz- 
weite, die jedoch genau in die Achse der alten kommen 
sollte, zu ersetzen. Außerdem war eine Verkehrsunter- 
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pylonen und an den Widerlagern für die Ankerkonstruktion 
Köpcke’sche Blattgelenke haben. Der genietete Ketten- 
gurt ist, wie dies Köpcke schon 1856 vorschlug, für 
die Versteifungsträger mitbenutzt worden. Ebenso sind 
die Pfeilerpylonen als Systemtheile des mittleren Trägers 
verwendet. Die Lager der Pylonen haben schräg ge- 
stellte Walzen, um der yerschiedenen Ausdehnung des 
Eisens und Mauerwerks Rechnung zu tragen. Die Ver- 
ankerung erfolgt durch ein belastendes Hebelwerk, das 
vollständig zugänglich ist. Die Tragkonstruktion der 
Fahrbahn besteht aus zwei Scharen sich schräg kreuzender 
Querträger, die gleichzeitig den unteren Horizontalverband 
bilden. Zur Verminderung der Schwingungen der Haupt- 
träger sind Küpcke'sche Brückenbremsen angebracht. 
— Material: Martinflusseisen. 


Das ganze Bauwerk bietet, wie alle Kópeke'schen 
Konstruktionen, für den Fachmann viel Interessantes. 
Die Einzelheiten zeigen eine geistvolle Beherrschung der 
Aufgabe und konnte sich der Autor über Hergebrachtes 
wegsetzen. 





Abb. 33. 


21) Straßenbrücke über den Argen (Bl. 14, Fig. 12 
u. Textabb. 33). 
(b, = 4,5™; b=6,2™,) 

Der Argen wird in einer Oeffnung mittelst einer 
versteiften Kabelbrücke überspannt. Die beiden Kabel 
haben je 133 "" Durchmesser und bestehen aus 7 patent- 
verschlossenen Seilen der Firma Felten & Guilleaume 
von je 37 Drihten 6,1 und 6,5 ™™ dick. Die Versteifungs- 
träger sind Parallelfachwerkträger von rund 2,0” Höhe, 
die in Entfernungen von 2,85 ? mittels Rundstangen 
an den Kabeln aufgehüngt sind. — Material: Kabel aus 
Stahldraht und Versteifungskonstruktion aus Flusseisen. 


An dieser Stelle seien noch einige Worte über die 
Rekonstruktion der Prager Franz-Josef-Brücke 
angefügt. Diese im Jahre 1869 nach dem System 
Ordish-Lefevre vollendete Kettenbrücke mit 3 Feldern 
von 75 +150 +75" Weite war für die Verkehrs- 
bedürfnisse ungenügend und drohte die Regierung mit 
Schließen derselben. Ein Projekt vom städt. Ober- 
ingenieur Soukup und k. k. Oberingenieur Wein- 
gärtner, beide in Prag, das Ersatz der Ketten durch 
Drahtseile, Verstärkung der Längs- und Querträger sowie 
der Kettenthürme vorsah, fand Annahme und wurde zur 
Ausführung gebracht. Die Kabel bestehen durchweg aus 
den bekannten patentverschlossenen Seilen der Firma 
Felten & Guilleaume. Die Brücke wurde im letzten 
Frühjahre nach einer Belastungsprobe mit befriedigendem 
Resultate dem Verkehr wieder übergeben und zeigt nicht 
mehr das früher vorhanden gewesene starke Schwanken. 
(Bei der oben in Aussicht genommenen eingehenden Ver- 
öffentlichung über die neueren deutschen Brückenbau- 
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werke werde ich auch die mir für die Franz-Josef-Brticke 
freundlichst zur Verfügung gestellten Materialien aus- 
gedehnter benutzen.) 

Die vortrefflichen Arbeiten Köpcke's, der geniale 
Entwurf Kübler’s für Ueberbrückung der Donau in 
Budapest und anderer haben bei den deutschen Brücken- 
bauern das Interesse für Hängebrücken im hohen Maße 
angeregt. Das Für und Wider und insbesondere ob 
Kabel oder Kette wurde eifrig erwogen und studirt. Die 
Studien waren aber meist abstrakter Natur und solche 
können eine Lösung nicht bringen. Die Nürnberg-Gustavs- 
burger Maschinenfabrik ist der Frage ebenfalls näher- 
getreten, aber in konkreter Form, indem sie einzelne 
Projekte für verschiedene Baumaterialien nebeneinander 
vollständig bearbeitete. Sie hat sowohl für Bonn als 
Worms Kettenbrückenprojekte und zwar mit Eisen- 
ketten studirt und zu den Wettbewerben eingereicht. 
Für die Straßenbrücke bei Worms hat die Firma im 
Verein mit der Bauunternehmung Grün & Bilfinger und 
Baurath Hofmann aber auch ein Projekt einer Hänge- 
brücke mit Stahlkette bis in alle Einzelheiten angefertigt, 
dasselbe indess zum Wettbewerbe nicht eingereicht. Dieser 
Entwurf (Bl. 15, Fig. 21 u.Textabb. 34) nimmt in Aussicht, den 
Rhein in einer Oeffnung von 310? Weite vermittels einer 
Nickelstahlkette, versteift ep 
‚durch einen Paralleltriger aus © 
Flusseisen, zu überspannen. 
Für die Nickelstahlglieder 
war von Krupp garantirt 

70—85 "mm Zerreiß- 
festigkeit, 48 mm Propor- 
tionalititsgrenze und 15 9j, 
Dehnung. Als maximale Be- 
anspruchung aus ständiger 
Last, Verkehrslast, Wind 
und Temperatur zusammen 
wurden 26 *%/ mm zugelassen. 
Unter diesen Verhältnissen 
wurde die Kette rund 75 9, 
schwerer als ein  Stahl- 
drahtkabel, das mit ca. 36 *®/ mm beansprucht ist. Das 
Gewicht der Stahl- und Eisenkonstruktionen der Ketten- 
brücke mit 450" Länge berechnete sich zu 4625 ! ein- 
schließlich Anker, außerdem für die 8 Vorlandfelder 
(Parallelträger) zu 796. Die Kosten für das ganze 
Bauwerk, incl. aller Fundirungs- und Mauerarbeiten, 
der Thürme mit architektonischer Durchbildung, der 
Rampen usw., wie in den Bedingungen gefordert, waren zu 
3800000 A. ermittelt worden und würde die Firma um 
diesen Betrag auch die Ausführung tübernommen haben. 
Die im Bau begriffene Brücke kostet mit 3 Oeff- 
nungen von 2 X 94,4 und 1 X 105,6 für das Strombett 
und den anschließenden gewölbten Vorlandöffnungen 
ca. 3200000 M. 

Bei dem Pester Wettbewerb war das Kübler'sche 
Kabelbrückenprojekt zu 6250000 Á veranschlagt ge- 
wesen. Die Jury hat die Kosten auf 9090000 %# er- 
hóht. Die Nürnberg-Gustavsburger Maschinenfabrik hatte 
ihre Konsolbrückenprojekte mit 300? Weite in Fluss- 
eisenkonstruktion mit niedriger Beanspruchung, die un- 
bedenklich um ca. 15 0/, zu erhöhen gewesen wäre, ver- 
bindich um 6280000 #4 zur Ausführung angeboten. 
Die Jury erhöhte diese Ziffer auf 7720000 A. Diese 
Zahlen sprechen dafür, dass bei Weiten von 300” die 
drei Materialien: Flusseisen, Nickelstahl und Stahldraht- 
kabel in Wettbewerb treten können; welches Material 
wirthschaftlich am vortheilhaftesten ist, lässt sich aber 
nur in jedem einzelnen Fall an Hand vergleichender 
Projekte ermitteln. Der deutsche Brückenbauer wird 
also in Zukunft bei Brücken mit großen Spannweiten 
neben dem Flusseisen dem Nickelstahl und Stahlkabel 
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erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken haben. Dafür, dass 
bei Verwendung der neuen, letztgenannten zwei Materialien 
keine Ueberstürzung vorkommt, sondern eine zielbewusste 
Entwickelung erstrebt wird, dürfte die bisherige Thätig- 
keit der deutschen Brückentechniker bürgen. 

Zum Schlusse bitte ich, die vorgeführten 21 Brücken 
mit insgesammt 62 eisernen Brückenfeldern von 8,15 *" 
Länge und 65700! Eisengewicht nochmals zu über- 
blicken. Es befinden sich darunter nicht weniger als 
14 Brücken, also 2j3 der Gesammtzahl, mit 30 Oeffnungen 
von über 100” Weite, deren Längen 3,7 *® ausmachen. 
In den letzten 10 Jabren wurden also in Deutschland 
mehr große Brücken gebaut als in den voraus- 
gegangenen 40 Jahren. Weitaus die Mehrzahl der 
21 Brücken ist in Bezug auf Schönheit und Architektur 
nicht vernachlässigt und Herr Professor Frentzen 
wird in seinem Vortrage zeigen, dass ein einträchtiges 


Zusammenwirken des Künstlers mit dem Ingenieur sich 
mehr und mehr geltend macht. Jedenfalls ist es nicht 
gerechtfertigt, gegen den deutschen Ingenieur allgemein 
den Vorwurf zu schleudern, er habe für Schönheit keinen 
Sinn, wie dies kürzlich in einer großen politischen 
Zeitung geschah. Der deutsche Brückenbauer musste 
sich für seine Arbeiten viele Jahrzehnte lang mit kärg- 
lichen Mitteln begnügen; er erhielt fast stets für seine 
Bauwerke nur knapp die Mittel, die zur unmittelbaren 
Erreichung des Zweckes erforderlich waren. Trotzdem 
hat er schon in dieser gedrückten Zeit manches Schöne 
geschaffen. Heute werden auch ihm die Mittel reicher 
zubemessen. Dass dem so ist, ‚können wir ebenso wie 
die große Zahl der bedeutenden Bauwerke als ein er- 
freuliches Zeichen des aufblühenden Wohlstandes unseres 
Vaterlandes und des zunehmenden Verständnisses für 
Ingenieurwerke erachten. 


(Der Vortrag des Herrn Professor Frentzen folgt im nächsten Hefte.) 





Laboratorium für Kraftmaschinen an der K. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden. 


Zu dem vorstehenden, auf S. 537—560 dieses Jahr- 
ganges von Herrn E. Lewicki, dipl. Ingenieur und 
Adjunkt der Mechanischen Abtheilung, veröffentlichten 
Aufsatze ersucht uns der Herr Verfasser um Aufnahme 
des folgenden Nachtrages: 


1) Auf S. 552, oben, heißt es: 


„Ueber den bevorstehenden Neubau des Labora- 
toriums, welcher nach dem Plane von L. Lewicki durch 
Geh. Hofrath Prof. Weißbach zur Ausführung ge- 
langt“ usw. 


Dieser Satz ist von mir natürlich so gemeint, dass 
die „Ausführung“ die gesammte architektonisch- 
künstlerische Planung der Gebäude mit ein- 
schließt, während vom Institutsvorstande (Geh. Hofrath 
Prof. Lewicki) der Plan lediglich insoweit bearbeitet 


wurde, als er durch die Eigenart der maschinellen 
Einrichtung des Laboratoriums bedingt wird. 


2) Ergänzend trage ich noch nach, dass in dem 
gleichzeitig mit dem Neubau der jetzigen Hochschule im 
Jahre 1876 eingerichteten technologischen Labora- 
torium (Vorstand Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Hartig) 
die praktischen Uebungen schon im Sommersemester 1876 
begonnen haben; ferner dass die bereits vor mehreren 
Jahren erfolgte Ersteinrichtung des hydraulischen Labo- 
ratoriums vom Geh. Rath Prof. Dr. Zeuner, sowie dass 
die Projektirung des elektrischen Theiles des jetzigen 
Kraftmaschinen - Laboratoriums von Prof. Ritterhaus 
herrührt. 


Dresden, 18. November 1898. 
| E. Lewicki. 
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Wildbach-Verbauung an der sächsisch-böhmischen Grenze. 


Von A. Ringel, 


Das im vorigen Jahre am 31. Juli in einem großen 
Theile Sachsens aufgetretene Hochwasser mahnt wieder 
einmal eindringlich zur Vornahme von Verhütungsmaß- 
regeln. Diejenigen Grundstücksbesitzer, welche an Bach- 
oder Flussläufe angrenzen, oder Triebwerksbesitzer, welche 
das Wasser der Bach- und Flussläufe zum Betriebe ihrer 
gewerblichen Anlagen 
verwenden, sind bei Ein- 
tritt eines außergewöhn- 
lich hohen Wasser- 
standes in der Regel 
fast machtlos und ist 
es beim vorjährigen 
Hochwasser an vielen 
Stellen vorgekommen, 
dass dieselben, ohne 
etwas zur Rettung bei- 
tragen zu können, zu- 
sehen mussten, wie ein 
Theil ihrer Habe nach 
dem andern dem Ehle- 
mente zum Opfer fiel. 

Im Interesse der 
Allgemeinheit muss da- 
her zu möglichster Ver- 
hütung solcher gefahr- 
bringender Hochwässer 
nach Kräften beige- 
tragen werden. 

Die Mittel zur Ver- 
hinderung von Hoch- 
wasserschäden sind ver- 
schieden. 

Vor allen Dingen 
lassen sich dieselben 
durch Zurückhaltung des 
Hochwassers und damit 
Vertheilung der Hoch- 
wassermenge auf eine 
längere Zeit wenigstens 
abschwächen. 

In einigen Fluss- 
gebieten kann zur Er- 
zielung dieses Zweckes 
das Thalsperrensystem 
zur Anwendung gebracht 
werden, mittels dessen 
man nicht nur eine 
größere Wassermenge 
aufspeichern, sondern 
welches auch dazu 

dienstbar gemacht 
werden kann, die Frtth- 
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kgl. Straßen- und Wasser-Bauinspektor in Cólln a. Elbe. 


unschädlichen Abfluss gebracht werden. Die hierbei ver- 
wendeten Vorkehrungen missen geeignet sein, nicht nur 
die Geschwindigkeit des abstürzenden Wassers zu brechen, 
sondern auch zu verhindern, dass Bäume, Sträucher, 
Gerölle- und Ufervorlandmassen gelöst und abgetrieben 
werden; denn wenn dies einmal eingetreten ist, werden 
im weiteren Verlaufe 
andere Gegenstände 
mit  fortgerissen und 
schließlich Brücken und 
Stege verstopft und zum 
Einsturz gebracht oder 


hinterspült. 
Dieser Umstand, 
an welchem in der 


Regel die vom Wasser 
bewirkte Auskolkung 
der Flusssohle die 
— | Schuld trägt, hat das 
E : vorjährige Hochwasser 
S in einigen Flussgebieten 
so verhängnisvoll ge- 
staltet. 

Wenn das Zufluss- 
gebiet der Flüsse und 
Bäche mit Wiesen- oder 
Waldkultur bestanden 
ist, wird ein Theil der 
auftreffenden Wasser- 
massen anfänglich vom 
Boden aufgesaugt, aber 
dieser Theil ist beieinem 
anhaltenden Regen, wie 

er gegen Ende Juli 
vorigen Jahres auftrat, 
verschwindend gegen- 
über dem in der Thal- 
sohle zum Abfluss kom- 
menden Wasser. 

Ein Theil desjenigen 
Wassers, welches vom 
Boden nicht mehr auf- 
gesaugt wird, kann nun 
zu einem immerhin in 
Betracht kommenden 
Theile auf einige Zeit 
durch Anlage von Quer- 
griben und Gruben 
innerhalb der bewachse- 
nen oder bewaldeten 
Flächen zurückgehalten 
werden. Schon diese 
Verzögerung trägt dazu 
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jahrshochwassermenge Wehr im Mückenbache bei Grenzstein Nr. 240, bei, dass den Bachbetten 
und das gewöhnliche der flacheren Thäler des 
Gewitter- und Regenwasser anzusammeln, um es für den Mittel- und  Niederlaufes der Bäche und Flüsse 
Betrieb von gewerblichen Anlagen in gleichmäßiger Menge das nach den Gräben und in Gruben seitlich ab- 


wieder abzugeben. 

Da, wo keine gewerblichen Anlagen vorhanden sind, 
deren Bedürfnisse also nicht berücksichtigt zu werden 
brauchen, genügt es, wenn die zum Abfluss kommenden 
großen Wassermengen möglichst aufgehalten und zum 





geleitete Wasser als Grund- und Quellwasser wesent- 
lich später zugeführt wird, als wenn es in der Thal- 
sohle ungehindert fortgeflossen wäre; weiter aber wird 
auch die Wirkung erzielt, dass an den Thalgehängen 
weniger Gesträuch und dGerölle gelöst wird, die 
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Die Steinwacken und die Geröllmassen sind soweit 
seitwirts vom Bachlauf abzulagern, dass sie vom nächsten 
Hochwasser nicht erfasst und nach dem Bachbett ge- 
trieben werden können. Sobald aber eine Befestigung 
der Sohle und der beiden Ufer entlang des ganzen Grenz- 
baches durchgeführt ist und die seitlich abgelagerten 
Geröllmassen verwachsen sind, werden voraussichtlich 
Geröllablagerungen im Unterlaufe nicht mehr vorkommen, 
auch werden die Wässer entsprechend zurückgehalten 
und dem hHauptflusslauf mit etwas geringerer als der 
bisherigen Geschwindigkeit zugeführt und verursachen 
dann weniger Schaden als seither. Für den Mückenbach 
hat sich durch Rechnung ergeben, dass ein das Bachbett 
ausfüllendes Hochwasser bisher 15 bis 25 Minuten ge- 
braucht hat, um von der Quelle bis zur Mündung zu ge- 
langen. Wenn diese Zeit durch Einbau der Wehre auch 
nur um etwa 5 bis 10 Minuten vergrößert wird, so findet 
schon eine beträchtliche Abschwächung der Hochwasser- 
wirkung und eine Vertheilung der Hochwassermenge statt. 
Geschieht diese Zurückhaltung an allen mit ähnlichen 
Gefällen versehenen Bächen, so kann das Wasser in den 
Niederungen nicht mehr den großen Schaden wie bisher 
verursachen, weil es wegen der Zurückhaltung und Ver- 
theilung nicht mehr den früheren hohen Stand erreichen 
kann und weil es keine entwurzelten Baumstämme und 
Sträucher, welche sich an Flusskrümmungen, Wehren, 
Brücken und Stegen zu Stauobjekten verdichteten, mit 
sich führt. 

Aus der Photographie „von oben gesehen“ (Abb. 2) 
erkennt man recht deutlich die beruhigende Wirkung des 
Stauwehres, während Abb. 3 „von unten gesehen“, die 
Art des Einbaues der einzelnen Wehre deutlich erkennen 
lässt. Das herabstürzende Wasser verliert hinter der 
Ueberfallkante seine lebendige Kraft und kommt erst auf 
der kurzen Abschussdecke allmählich in Bewegung, um 
am Fuße derselben abermals in ruhiges Wasser abzu- 
fallen, woselbst seine Geschwindigkeit vernichtet wird. Der- 
artige Sohl- und Uferbefestigungen, bestehend in 
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Wehrschwellen und abgepflasterten möglichst 
flach angelegten Uferböschungen, empfehlen sich 
überall da, wo leicht Sohlenauskolkungen und Uferab- 
brüche eintreten können und zwar nicht bloß im 
Oberlaufe, sondern auch im Unterlaufe und bis zur 
Mündung der Bäche und Flüsse. Denn wenn einmal zu 
Hochwasserzeiten durch irgend welche Nebenumstände 
Stein- und Geröllmassen, Bäume, Sträucher usw. in Be- 
wegung gekommen sind, machen sich die schädlichen 
Wirkungen dieser Gegenstände sowohl auf der Sohle, als 
auch auf den Uferbegrenzungen, Brücken, Stegen und 
Wehren des Unterlaufes bemerkbar. 

Das Einzwängen solcher aus dem Gebirge kommenden 
Bach- und Flussläufe zwischen steile Ufermauern sollte, 
soweit irgend thunlich, auf dem gesammten Laufe ver- 
mieden, es sollten vielmehr beiderseits mindestens 1: 1!/, 
geneigte Uferbóschungen angelegt werden. 

Eine Befestigung der Uferbóschungen mit 
Rasen wird unter gewöhnlichen Verhältnissen genügen, 
bei steilen Gefällen ist eine Deckung aus grobem Stein- 
knack oder mittels Bruchsteinpflasters vorzuziehen. 

Was die Sohlenbefestigung anlangt, so wird 
dieselbe in der Form von Wehren der Kostspieligkeit 
wegen nicht überall durchgeführt werden können, es 
empfiehlt sich aber in jedem Falle wenigstens die Be- 
festigung der Sohle in regelmäßigen Abständen. 
Diese Sohlenbefestigung wird sich ganz nach dem vor- 
handenen Sohlmaterial und danach richten, welche 
Materialien am leichtesten und billigsten zu beschaffen 
sind. Sehr oft wird schon die Einlegung einer Holz- 
schwelle, welche beiderseits in die Ufer einzupflastern 
und mit einer leichten Verherdung zu versehen ist, ge- 
nügen. Im Anschluss an diese Schwelle die Sohle mit 
großen, hochkantig gestellten Steinen zu befestigen, ist 
stets anzurathen; auch die beiderseitigen Ufer würden, 
wenn sie im übrigen mit Rasen gedeckt sein sollten, im 
Bereiche der Schwelle mit grobem Steinknack oder 
Bruchsteinpflaster zu befestigen sein. 


Statische Berechnung räumlicher Fachwerke. 


Von Regierungs-Baumeister Rascher in Breslan. 
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Das in Heft 5 dieser Zeitschrift auf Seite 399—404 
beschriebene Verfahren zur Berechnung rüumlicher Fach- 
werke erfordert die  Ermittelung der Knotenpunkts- 
geschwindigkeiten gewisser Stabgebilde, in welche das zu 
untersuchende Fachwerk durch Fortlassung der Schluss- 
stäbe tibergeht, sowie die Ermittelung der Arbeit, welche 
die äußeren Kräfte bei Eintritt des ermittelten Ge- 
schwindigkeitszustandes leisten würden. *) 

Die Ausführung dieser Ermittelungen soll im Folgenden 
erläutert werden. 

Darstellungsweise: Die Gestalt des Fachwerkes 
sei durch Grund- und Aufriss gegeben. Die Horizontal- 
projektion eines Punktes a wird mit a’, die Vertikal- 
projektion mit a” bezeichnet; ebenso die Horizontal- 
projektion einer Strecke } mit !', die Vertikalprojektion 
mit l”. Der Höhenunterschied der Endpunkte der Strecke 
l wird mit /, bezeichnet. Kräfte werden ihrer Richtung 
und Größe nach dargestellt durch gerade Strecken Pm, 


*) Unter Geschwindigkeit schlechthin wird hier immer die 
augenblickliche Geschwindigkeit verstanden, und unter Arbeit 
das Produkt Kraft mal Projektion der Geschwindigkeit auf 
die Richtung der Kraft. ie Multiplikation mit dt, dem 
Differential der Zeit, ist nicht erst geschehen, da dt aus allen 
hier vorkommenden Gleichungen herausfällt. 


deren Projektionen P„ und Pp, sind. Oft ist es zweck- 
mäßig, eine Kraft P„ durch ihre wagerechte und senk- 
rechte Seitenkraft zu ersetzen. Erstere ist Pa 
letztere Pus. 

Geschwindigkeiten werden in derselben Weise wie 
Kräfte durch Strecken vm dargestellt, deren Projektionen v, 
und v, sind. Auch bei ihnen ist der Ersatz durch die 
wagerechte Seitengeschwindigkeit v, und die senkrechte 
Une oft zweckmäßig. Die Projektion von t, auf die 
Horizontalprojektion einer Geraden a’ bezw. P, wird Vm a 
bezw. Vp, genannt. 

Der senkrechte Abstand eines Punktes 1 von einer 
Geraden II wird bezeichnet mit r,,,. 


Grundaufgaben: 


a. Die Ermittelung der Arbeit lässt sich auf 
folgende 2 Grundaufgaben zurückführen: 


Aufgabe 1: 
Gegeben: Kraft P, durch P, und Pm, Geschwindigkeit 
v4 ihres Angriffspunktes durch v», und Va. 
Gesucht: Arbeit A, der Kraft Pn. 
40 
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Ausführung: Ersetzt man P, dureh P, und Pns, 
so leistet Pu, die Arbeit Pms Uns und Pp, die Arbeit 
Pa: Gan, Es ist also die Gesammtarbeit 


A, = Pas Uns + P Um p- 


Aufgabe 2: 


Gegeben: Richtung einer unbekannten Kraft X, durch 
die Projektionen b’ und b” eines beliebigen Stückes b 
ihrer Richtungslinie. Die Geschwindigkeit v„ ihres 
Angriffspunktes durch v„ und Vn. 

Gesucht: Arbeit 4, als Funktion von X,. 


Ausführung: Es ist 








— oder Be ZE 
b 

Ass b, X, 

x oder Aum, m 





Nach der ersten Aufgabe ist: 
A, = Xost Vms H Xt’ Vno 


I) A,— 23 bu- Ome + b' dur): 


Auch die Darstellung als Funktion von X, ist oft 
zweckmäßig: 


oder 


11( A= Xi (Gon vs. 





b. Die Ermittelung der Geschwindigkeiten 
lässt sich zurückführen auf folgende Aufgaben: 


Aufgabe 3: 

Die Geschwindigkeit eines dreistäbig angeschlossenen 
Knotenpunktes aus den Geschwindigkeiten der 3 An- 
schlusspunkte zu ermitteln (Abb. 1a u. 1b). 

Gegeben: Die Geschwindigkeiten Va, vs, ve der 3 An- 
schlusspunkte a, b, c durch Va, Va, Vs, Ub, Vey, Ve- 
Gesucht: v, nach Richtung und Größe. 

Allgemeine Lösung: Man denkt die Verbindung 
der 3 Anschlussstäbe bei x vorübergehend gelöst und jeden 
Stab für sich bewegt. Der Stab ax wird zuerst parallel 
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‚sich selbst mit der Geschwindigkeit v„. bewegt und dann 


um seinen Endpunkt a gedreht; entsprechend bz und cz. 
Die Geschwindigkeiten der 3 Endpunkte bei x werden 
von einem Pole O (Abb. 1b) aus aufgetragen. Die 
ersten Geschwindigkeiten sind Oa = va, O08 = vy, 
Oy=v.. Die zweiten Geschwindigkeiten müssen auf 
Ebenen durch a bezw. B bezw. y liegen, welche senk- 
recht zu ax bezw. baz bezw. cz stehen. Als Spuren 
dieser Ebenen werden S, $, bezw. S, S, bezw. S.S. ge- 
funden. Da die Endpunkte der zweiten Geschwindig- 
keiten wegen der festen Verbindung bei x in einem 
Punkt zusammenfallen müssen, so kann nur der Schnitt- 
punkt E der 3 Ebenen dieser Endpunkt sein. Derselbe 
wird gefunden, indem man die Schnittgerade /,, von 
Sa Sa und S, S, zeichnet und den Schnittpunkt dieser 
mit der Ebene S. S, ermittelt. Ot stellt nach Richtung 
und Größe v, dar. 
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Abb. 1b. 


Vereinfachung der allgemeinen Lösung ist oft zu 
erreichen durch Benutzung folgender Sätze der geo- 
metrischen Bewegungslehre : | 

Satz 1: Die augenbliekliche Geschwindigkeit v, des 
Punktes m im Raume kann aufgefasst werden als her- 
rührend von einer Drehung um eine Achse N. Diese 
Achse kann beliebig liegen auf der Ebene durch den 
Punkt m, welche senkrecht znr augenblicklichen Ge- 
schwindigkeitsrichtung v, steht. Diese Ebene wird Achs- 
ebene der Geschwindigkeit v„ genannt. 

Folgerung 1: Ist ein Punkt m gezwungen, sich 
auf einer Ebene E zu bewegen, so geht die Achsebene 
seiner Geschwindigkeit durch das zu E in m errichtete Loth. 

Folgerung 2: Ist wy die Winkelgeschwindigkeit 
der Drehung um Achse N, so ist 

Up = PAN ° ON. 

Für rax = 0 ist €, —O. 

Geht die Achse durch den Punkt m, so ist dieser 
in Ruhe. 

Satz 2: Die augenblickliche Geschwindigkeit einer 
Geraden 1—2 im Raume kann aufgefasst werden als her- 
rührend von einer Drehung um eine Achse I. Diese 
Achse wird gefunden als Schnittgerade der Achsebenen 
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von v, und $,, den Geschwindigkeiten der beiden End- 
punkte. 

Folgerung 1: Zwischen den Geschwindigkeitsgrößen 
v, und v, besteht die Beziehung: 
III) — 

Do Ta 

Folgerung 2: Ist die Geschwindigkeit des einen 
Stabendes v, — 0, so geht die Achse durch dasselbe. 

Satz 3: Nimmt ein Punkt m gleichzeitig zwei ver- 
schiedene Geschwindigkeiten an, so geht die Achsebene 
der resultirenden Geschwindigkeit durch die Schnittgerade 
der Achsebenen der 2 ursprünglichen Geschwindigkeiten. 

Festsetzung: Eine Geschwindigkeit v, wird als 
positiv bezeichnet, wenn ihre senkrechte Seitengeschwindig- 
keit v,, nach unten gerichtet ist. — Ist die Geschwindig- 
keitsrichtung wagerecht, so werden die Geschwindigkeiten 
positiv genannt, welche parallel dem Grundschnitte nach 
rechts zeigen, bezw. durch Drehung dieser Richtung um 
weniger als 180 0 erhalten werden, wenn man von oben 
gesehen im Sinne des Uhrzeigers dreht. 


xXx Festes Lager git auch für ۰ 
die folgenden M. 
oo Linienlager Abbildungen M 
Abb. 2. 


Der Achsabstand r,,, wird positiv genannt, wenn man 
die Projektion des über der Grundrissebene liegenden 
Theils der Achse um den Spurpunkt im Sinne des Uhr- 
zeigers um weniger als 1809 zu drehen braucht, um die 
Projektion des Punktes m zu erreichen. — Bei senk- 
rechter Achse wird der Achsabstand positiv genannt, wenn 
er von der Achse senkrecht zur Aufrissebene nach vorn 
geht bezw. durch Drehung dieser Richtung um weniger 
als 180 9 im Sinne des Uhrzeigers erhalten wird. 

Aufgabe 4 (Abb. 2): 

Gegeben: 2 Punkte 1 und 2, welche durch je 2 Stäbe 
al und b1 bezw. c2 und d2 an einen ruhenden 
starren Körper angeschlossen und durch einen Stab 
1—2 verbunden sind. 

Gesucht: a. die Geschwindigkeitsrichtungen v, und »,; 
b. die Achse I von Stab 1—2; 

1 


c. das Verhältnis der Geschwindigkeitsgrößen 2. 


2 
Ausführung: a. Die Richtung v, steht senkrecht 
zu ihrer Achsebene a@16: Man findet die Richtung رہ‎ 





indem man in der Achsebene a 1b eine beliebige wage- 
rechte Gerade — etwa qb — zeichnet und v, senkrecht 
zum (Grundriss dieser zieht.  Aehnlich findet man die 
Richtung v,, indem man in der Achsebene alb eine 
Gerade parallel zur Aufrissebene — etwa 1a — und 
v, senkrecht zum Aufriss dieser zieht. In gleicher Weise 
wird die Richtung v, und v, gefunden. 

b. Die Achse I findet man als Schnittgerade der 
beiden Achsebenen von v, und v,, nämlich alb und 
c2d. Man nimmt 2 wagerechte Ebenen an (hier die 
Grundrissebene und E), bestimmt ihre Schnittgeraden mit 
den beiden Achsebenen und verbindet die Schnittpunkte 
dieser Geraden. 


c. Das Größenverhältnis 2 findet man, indem man 


die Ebene 1/=alb sowie 2I=c2d in die Grund- 
rissebene umklappt und in den Umklappungen die Lothe 
r,, und r,, fällt. Dann ist 


E یا‎ 
و‎ Te, 
Aufgabe 5. 


An einen starren ruhenden Körper sind die Punkte 
1,2,3... n zweistübig angeschlossen und der Reihe nach 


dureh (n — 1) Stübe 1-2, 2-3, ... (n—1)n verbunden. 


Gegeben: *,. 
Gesucht: V4. 

Ausführung: Nach Aufgabe 4 werden die Achsen 
I,II ... (N— 1) der Stäbe 1-2, 2-3... (n—1)n be- 
stimmt, sowie die Achsabstände r,,, r,,, 7,,,.... Ta(N—D- 
Dann ist: 

aT, NUT ML RC Tos M 

% far Da Psu Un fn (NI) 
Multiplicirt man diese Verhältnisse sämmtlich mit ein- 
ander, go erhält man 


fir. au, (=D 

Mm Far Far rn (ND ` 
Hierbei sind die Achsabstände mit den ihnen nach obiger 
Festsetzung zukommenden Vorzeichen einzuführen. Setzt 





r r ۸)۸ 
man i a — 2) _ S AN-N) 
11 Farr 7 (n—1) (N—I) 
so erhält man 
IV) Un =D, A, S À, .. Aen . 


Untersuchung der Netzwerkkuppel. 


Begriff: Eine Netzwerkkuppel*) entsteht, wenn an 
einen starren Körper (das Widerlager) n Punkte zwei- 
stäbig angeschlossen und der Reihe nach durch n Ring- 
stäbe 1-2, 2-3, .. . (n— 1)n, n1 verbunden werden. 


Starrheit: Das Fachwerk wird in folgender Weise 
gebildet gedacht: An den starren ruhenden Körper wird 
Punkt 1 zweistäbig angeschlossen (einfacher Bewegungs- 
punkt). Hierauf lassen sich die übrigen Punkte drei- 
stäbig anschließen. Es bleibt Stab n1 als Schluss- 
stab übrig. 

Nach Aufgabe 4a werden die Richtungen v, und 
v, bestimmt, nach Gleichung IV die Größe v., indem 
man für v, eine beliebige Größe, etwa — 1, annimmt. 
Ist dann die Projektion von v, und v, auf den Schluss- 
stab gleich groß und gleich gerichtet, so ist das Fach- 
werk beweglich, anderenfalls starr. 

Eine bessere Uebersicht gewährt folgende Betrachtung: 
Man denkt noch einen Knoten (n + 1), welcher mit 1 zu- 
sammenfällt, aber ohne Verbindung mit .ihm ist, an- 
geschlossen durch einen Stab »(n-] 1) und 2 Stäbe, 


*) Der Ausdruck Netzwerkkuppel ist nach dem Vorgange 
FöppLl's gebraucht, vgl. Föppl, Das Fachwerk im Raume, 
8 49. Der Begriff ist hier weiter gefasst. 

40* 
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welche mit den Anschlussstäben von 1 zusammenfallen, 
aber nicht mit ihnen verbunden sind, und ermittelt aus 
v, die Geschwindigkeit v,41. Ist nun ,41==0,, 80 
hindert eine feste Verbindung der Punkte 1 und (n -l- 1) 
die auftretende Bewegung nicht. Das Fachwerk ist also 
beweglich. Demnach ist die Bedingung für die Starrheit 
des Fachwerks: 


oder 


Ün-p1 — 
v < +1 


Ta(N—I) Taty > 


r.,r 
VD Aa! Hd, 1 
fir 72 11 T (n — 1) (N — I) Pn N < + 
wofür man auch schreiben kann 
Vj AS EEDA, e si TVD Py 


Tu Tan ‘sin YaN S 

Ob diese Bedingung erfüllt ist, ist in vielen Fällen 

leicht zu übersehen, ohne dass es nóthig würe, die Achs- 
abstände r sämmtlich zu bestimmen. 





Bei der völlig symmetrischen fünfseitigen Kuppel 
(Abb. 3) übersiehtt man zum Beispiel ohne Weiteres, 
dass die Verhältnisse —? ; Tu. 

2 
Werth — 1 haben, da die Größen r sich nur durch das 
Vorzeichen von einander unterscheiden. Es ist also 
A=—1, 
d.h. die Kuppel ist starr. 

Man sieht leicht, dass bei jeder symmetrischen 
Kuppel mit ungerader Seitenzahl A= — 1, mit gerader 
Seitenzahl A = + 1, dass also erstere starr, letztere 
beweglich ist, was auch Fóppl auf anderem Wege ge- 
funden hat (vgl. d. Fachw. im Raume, $ 50). 

Es ist übrigens nicht völlige Symmetrie nöthig, 


sämmtlich den 





USW. 














sondern es genügt Symmetrie nach einer Achse. So ist 
z.B. bei dem Fachwerk Abb. 4 
Tan — 
"sun 
riy r 
E = + 1, da rı y= — rs p und Tsıiy=— fti und 
Ty, Tsy 
231. lant — نت‎ ef — 
p 21 da r,,— — riy und 7,,,,— — ry. 
Es ist also A = — 1. 


Es ist ferner oft Leicht zu sehen, dass A — 0 oder 
A= œ wird. In Abb.4a z.B. ist reyr— 0, während 
sämmtliche übrigen Achsabstände von O verschiedene 
Werthe haben. Es wird also A = oo. 


Spannkräfte: Man nimmt einen Ringstab, z. B. 
n 1 =a, als Schlussstab an, ertheilt dem einen End- 
punkte 1 desselben (einfacher Bewegungspunkt) eine be- 
liebige Geschwindigkeit v, und ermittelt die Geschwindig- 


keit des Knotens » sowie der Knotenpunkte, in welchen 
äußere Kräfte angreifen, nach Größe und Richtung 
(Aufg. 4 u. 5). Die Größen v, können berechnet (Gl. IV) 
oder zeichnerisch bestimmt werden, wie Abb. 5c andeutet. 
Darauf bestimmt man graphisch, aus den Geschwindig- 
keiten Vm die Größen Vms, Ba pn Unk und Vai, worin k und i 
die im Knoten m zusammenstoßenden Ringstäbe bedeuten 
(vgl. Abb. 5d)*). v4,ist positiv, wenn es nach unten 
gerichtet ist, Vmp wenn es mit dem Sinne von P, über- 
einstimmt; mx und v,,; sind positiv, wenn sie auf die 
Stäbe & und ? selbst fallen, negativ dagegen, wenn sie 
in die Verlängerung dieser Stäbe fallen. 

Die Arbeitsgleichung für die Spannkraft X, des 
Stabes a lautet: 


Pis vis + Pi tipt Pav. 4+ .... + Pavn 
EXE Une F Vu) + [ona + al) — 0 
Pye ist P, vr + P3 02, + .. Pr Un SE 





(=: [+ One F ue] + [One + n4) 


a 





Hierin gelten die oberen oder unteren Vorzeichen, 
je nachdem Punkt 1 oder ^ tiefer liegt. 

Nach Bestimmung von X, kann man die übrigen 
Spannkrüfte durch Kräftezerlegung finden (vgl. Fóppl, 
Fachw. i. Raume, 88 23 und 49). Bei der Zerlegung 
ergiebt sich ein dem Cremona’schen ähnlicher räumlicher 
Kräfteplan, in welchem jede Kraft nur einmal vorkommt 
(Abb. 5b). 

In vielen Fällen empfiehlt es sich, erst sämmtliche 
Ringspannkräfte zu berechnen und erst darauf zu zerlegen. 
Die Zerlegung liefert dann eine gute Kontrole für die 
Richtigkeit der vorhergegangenen Rechnungen. 

Die Ringspannkräfte X,, X. usw. sind nach Berech- 
nung von X, schnell aus diesem abzuleiten, wie folgende 


` Betrachtung zeigt: 


Bei Berechnung von X, war a als Schlussstab und 
1 als Bewegungspunkt angenommen worden. Bei Be- 
rechnung von X, wird b als Schlussstab und 2 als Be- 
wegungspunkt angenommen und zwar wird b dieselbe 
Geschwindigkeit zuertheilt, welche es im Geschwindigkeits- 
zustande für X, erhalten hatte. Dann behalten auch 
Dn Vy ++- Un dieselben Geschwindigkeiten wie vorher. 
Nur Punkt 1 erhält jetzt eine andere Geschwindigkeit 
nämlich v, A. In nachstehender Tabelle A sind die Ge- 
schwindigkeitszustände für die einzelnen Stäbe auf- 
gezeichnet. 


*) Die Ermittelung geschieht in der Hauptfigur 5a. Sie 
ist hier für einen Knotenpunkt in der besonderen Abb. 5d ge- 
zeichnet, um die Hauptfigur 5a bei dem kleinen Mafsstabe 
übersichtlich zu erhalten. 
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Tabelle A. 
Geschwindigkeitszustand für: Xa Xp | Xe | Xa Xi Xk X, 
Stab 1 1-2 2-3 9-4 ..| (m—1)m | m m-- 1) (n—1)n 
| | | 
Geschwindigkeit | | | | 
von Knoten 1 9, v, À | v, A | De Neil state 90 | v, A vA | | v, A 
š 2 p, —— t, À, v, |v,A j^: N^ cess vy A اوت‎ | ' ھ١‎ 
5 5 3 سے و0‎ V, À, A Vs v, | 0, A — Ua -À v, A | — v, À 
: | T | E 
5 » (m ڪڪ‎ 1) Cn—1 = v, À, 7 eos hu—nu | Vm—1 | Om—1 Un—1 | Un—1 A | Un—1 A | cee | Dau. A 
9 N m 0, = Ü 7 A, ees AM—I | Om Un On | Du Du A | pd. Un A 
N 7 (m + 1) Un +1 = v, 7 A, ... Lu Un 4-11 Da +1 pos | ee e | Un+1 | Un + 1 | تھے‎ | Ü لہ‎ 1 A 
š » n Vn = V, À, Àp <‘ <‘ ÄR Vn Vn Vie وص‎ Un Un — Cn 
Man erhilt also: p D= — V= + Vg = — V= + Vg, — + 1, 
3, = a — (Pitis + Pi v1) + (PisA viy t Pi Av) u=P—-P+PR,-P,+P, WsaP, 
= Ze + (Pistis + Pi vi) (A — 1) = 2a + th. رد2‎ = — P. — P+ P,P, + P, usw., i= — 1, 
== J, = ' v \ (A — 1). ] 
X. EEN WO Il, (Pas Umet Putm) (A 1) N=- N= +N = NINI COS a. 
N= rit A vF Ves] + [A via + en], x — CS 
^ —  9hcos 54? ` 


k, 
Nye E [+ A Uns F V(m+1)s] + [A Da E + U(m +1) k] . 


2, 





Die Berechnung wird zweckmäßig in Tabellenform 
geführt, wie die in nachstehender Tabelle B gegebene Be- 
rechnung für die in Abb. 5 dargestellte völlig unregel- 
mäßig gestaltete und belastete Kuppel zeigt. 

Bei symmetrischer Anordnung oder  wagerechten 
Ringstäben oder nur senkrechten Lasten vereinfacht sich 
die Berechnung ganz erheblich. 

So ergiebt sich z.B. für die in Abb. 3 (S. 599) dar- 
gestellte symmetrische Kuppel mit senkrechten Lasten: 


—— ——— — — — — ——— — —— — —— — —— — —— ——— — — — — — — — — —— — —— — 


Andere Berechnungsweise: Man kann auch mit 
der Berechnung eines Anschlussstabes beginnen, z. B. 2-8 
in Abb. 6. Es wird Punkt 1 als Bewegungspunkt an- 
genommen und an ihn die übrigen Knoten in der Reihen- 
folge 5, 4, 3, 2 dreistäbig angeschlossen. Stab 2-8 bleibt 
als Schlussstab übrig. Dem Bewegungspunkte wird die 


Geschwindigkeit v,  ertheilt. Die Geschwindigkeiten 
vy, fu V, werden nach Aufgabe 4 ermittelt. Um v, zu 
finden, wird die Achse von 1-2 bestimmt. Denkt man 


vorübergehend Stab 7-2 beseitigt, so kann man den 
Punkt 2 zuerst in der wagerechten Ebene 1-2-3 geführt 
denken. Die Geschwindigkeiten v, und v, rufen dann 
eine Geschwindigkeit des Punktes 2 in der Ebene 1-2-3 
hervor, deren Richtung man findet, wenn man durch die 
Endpunkte a und B der in der Ebene 1-2-3 um 90° 
gedrehten Geschwindigkeiten v, und v,*) Parallelen zu 
1-2 und 2-3 zieht und deren Schnittpunkt x mit 2 ver- 
bindet. 2r stellt dann die um 90° gedrehte Ge- 
schwindigkeit von Punkt 2 vor. Die Achsebene dieser 
Geschwindigkeit ist die senkrechte Ebene durch r2. 
Wegen des Stabes 7-2 kann Punkt 2 diese Geschwindig- 
keit nicht allein annehmen, sondern derselbe dreht sich 
gleichzeitig noch um die Gerade 1-3. Die Achsebene 
dieser zweiten Geschwindigkeit ist die Ebene 1-2-3. 
Die Achsebene der aus beiden Geschwindigkeiten resul- 
tirenden Geschwindigkeit v, muss durch die Schnittgerade 
der Achsebenen der beiden ursprünglichen Geschwindig- 
keiten gehen (Satz 3), also durch die Gerade l. Außer- 
dem muss die Achsebene von v, durch 7-2 gehen 
(Folgerung 1 zu Satz 1). Die Achsebene von v, ist also 
durch / und 7-2 bestimmt und die Schnittlinie D dieser 
Ebene und der Ebene 7-1-11 ist die gesuchte Achse 
von 1-2. 

Nun kann nach Aufgabe A o bestimmt werden, 
worauf sich die Arbeitsgleichung für die Spannkraft von 
2-8 aufstellen Lässt. 


*) Die senkrechten Geschwindigkeiten v,, und vg, be- 
wegen Punkt 2 nicht, da sie senkrecht zu den Stäben 2-1 und 
2-3 stehen. 
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Besondere Fälle: a. Ein besonderer Fall der 
Netzwerkkuppel ist die Schwedler'sche mit einfachen 
steifen Diagonalen (vgl. Abb. 7). Sie ist eine solche 


Netzwerkkuppel, bei welcher ۸ 
die Ringpunkte in die Schnitt- 
geraden der Anschlussebenen A 


fallen. Die Berechnung der 
Ringstabspannkräfte gestaltet 
sich hier besonders einfach, da 
eine Ermittelung von Geschwin- 
digkeiten überhaupt nicht nöthig 
wird. Betrachtet man in Abb. 7 
den Stab 1-4 als Schlussstab 
und 1 als Bewegungspunkt, so 
fällt die Achse von 1-2 mit 7-2 
zusammen, also v, —0 — 7, — v,. 

Man erhält: e 

A ا‎ Abb. 7. 
1 

b. Wie aus dem allgemeinen Verfahren ersichtlich, 
hängt die Starrheit einer Netzwerkkuppel, sowie die 
Spannkraft der Ringstäbe nicht ab von der Lage der 
Anschlussstäbe in der Anschlussebene, sondern nur von 
der Lage dieser Ebene. Es kann sich daher an dem 
Verhalten der Ringstäbe nichts ändern, wenn man sümmt- 
liche Anschlussstäbe ersetzt durch Führung der Ring- 
punkte auf Geraden, welche senkrecht zu den früheren 
Anschlussebenen stehen: 





Ein aus Stäben gebildeter geschlossener Ring, dessen 
Knoten sämmtlich auf Geraden geführt werden, ist im 
Allgemeinen starr. Die Untersuchung der Starrheit und 
die Ermittelung der Spannkräfte geschieht nach dem für 
die Netzwerkkuppel angegebenen Verfahren. 


Mehrstöckige Kuppeln: Die Ringpunkte einer 
einstöckigen Kuppel liegen fest. Man kann dieselben 
also als Widerlagspunkte für ein zweites Stockwerk be- 
nutzen usf. Bei der statischen Untersuchung behandelt 
man jedes Stockwerk für sich. Man fängt mit dem 
obersten an und führt die Spannkräfte der Anschluss- 
stäbe in die Berechnung des nächstunteren Stockwerks 
als äußere Kräfte ein (vgl. Föppl, d. Fachw. i. Raume, 
8 52). 

Giebt man allen 
Stockwerken dieselbe 
Seitenzahl, so werden 
im untersten Stockwerk 
die Stäbe sehr lang, 
im obersten sehr kurz. 
Man vermeidet diesen 
Uebelstand, indem man 
nach oben die Seiten- 
zahl abnehmen Lässt, 
etwa so wie Abb. 8 zeigt. 


Aufbagerung: 
Bisher war angenommen, 
dass die unteren End- 
punkte der Anschluss- 
stibe fest gelagert 
seien. Nach dem unter 
„Besondere Fälle“ Ge- 
sagten erhält man festliegende Punkte, wenn man die Knoten 
eines Ringes auf Geraden führt. Ersetzt man also die 
festen Lager der Anschlusspunkte sämmtlich durch Linien- 
lager und verbindet die Anschlusspunkte durch Stäbe zu 
einem geschlossenen unteren Ringe, so ändert sich an 
den Spannkräften nichts. 


Die Auflagerkraft eines festen Lagers erhält man 


entgegengesetzt gleich der Resultante der in ihm an- 
greifenden Spannkrüfte und Lasten. 
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Um die Spannkräfte in dem unteren Ringe zu er- 
halten, betrachtet man diesen als besonderes Stockwerk 
der Kuppel und berechnet ihn als solches. 

Die Auflagerkraft eines Linienlagers erhält man 
nach Berechnung der unteren Ringspannkräfte entgegen- 
gesetzt gleich der Resultante der in ihm angreifenden 
Spannkräfte und Lasten. Diese Resultante steht senk- 
recht zur Führungsgeraden. Darin liegt eine Kontrole 
für die Richtigkeit der voraufgegangenen Ermittelungen. 


Fachwerke mit mehreren Bewegungspunkten. 
1) Als Beispiel für ein Fachwerk mit mehreren ein- 
fachen Bewegungspunkten sei die Berechnung des in 
Abb. 9 dargestellten symmetrischen Fachwerks angedeutet. 
Die Unterringpunkte 10-18 liegen nach dem unter 
„Besondere Fälle“ Gesagten fest. Die Bildungsweise 
des Fachwerks ist folgende: 


Knoten 9 an 17 u. 18 einfacher Bewegungspunkt, 
5 an 11 u. 12 : a 
7 an 14 u. 15 n n 
8 an 7, 16, 9 dreistäbig, 
4 , 9, 10, 5 a 
6 „ 5, 13, 7 
8, 7, 8 9 
1, 9,4 5 n 
2 » 9, 6, 7 N 


Die Stäbe 1-2=a, 2-3=b, 3-1=c bleiben als Schluss- 
stäbe tibrig. 








Abb. 9. 


Erster Geschwindigkeitszustand: v, — + 1, v, =0, 
?, — 0. Punkt 6 und 2 liegen dann fest. Es entstehen 
folgende Geschwindigkeiten: $,, v,=v,, t*,, t,—t,. 
Diese Geschwindigkeiten können unter Benutzung von 
Achsen leicht ermittelt werden, die Geschwindigkeit v, 
mit Benutzung von Satz 3. Die Arbeitsgleichung lautet: 
1) Xa’ Via + Xo’ Vat 2X4. + A —O,7 
wo A’ = Arbeit der äußeren Kräfte. 

Zweiter Geschwindigkeitszustand: w,=0, w, =1, 

„=0. Punkt 8 und 3 liegen fest. Es entstehen 

folgende Geschwindigkeiten: t, — v, — w,, t, — w,—^*,. 
Die Größen von w,, w, und v, stimmen überein, die 
Richtungen selbstverständlich nicht. Die Arbeitsgleichung 
lautet: 
2) 2 Xa Vie + Xo tia +H Xe Ma + A’ =O. 

Dritter Geschwindigkeitszustand: u, = 0, u, =0, 


u, = 1. Punkt 4 und 1 liegen fest. Es entstehen 
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folgende Geschwindigkeiten: u,—u,—v,, u,—=U,—=?,. 


Die Arbeitsgleichung lautet: 


3) Xa vıa +2 Xo vı: + E pekt 4“ =0. 


Aus den 3 Arbeitsgleichungen erhält man die Werthe 
X, — E (A' 4- 4”) Via + A” (Via + 2 Vie) 
(2 vie — Via) (— 2 Vie — 2 Ma) 
X, E E ER A’) Via + A” (Via + 2 Vic) 
(2 Vie — Vi a) (— 2 Vie — 2 Via) á 
X. — n (A" A") Uia + A' (Via + 2 Vie) 


(2 Vie — Via) (— 2 Die — 2 Via) 

Ist der Nenner = 0, also entweder 2 vie =Vi a oder 
Uie = — ia, 80 ist das Fachwerk beweglich, andern- 
falls starr. Nach Berechnung der drei Spannkräfte 
Xa, Xs, X. werden die tibrigen Spannkrifte durch 
Kräftezerlegung gefunden. e 

2) Es sei hier noch die Berechnung eines Fachwerks 
mit einem doppelten und einem einfachen Bewegungs- 
punkte in großen Zügen skizzirt: 

Ein starrer Körper Q (Abb. 10) ist an das ruhende 
Widerlager durch 6 Stäbe angeschlossen. 

Bildungsweise: Punkt 1 an 8 doppelt. Bew.-Punkt, 

2 4, 9u.1 einf. 
3 „ 2,1,10 dreistäbig, 
alle übrigen Knoten dreistäbig. 

Es bleiben 4-11 = a, 5-12 =b, 6-13 = c als Schluss- 
stäbe übrig. 

Erster Geschwindigkeitszustand : v, — O und v, — 1. 
Die Achse II des Stabes 2-3 wird gefunden als Schnitt- 
gerade der Ebenen 1-2-9 und 1-3-10. Um diese Achse 
dreht sich der ganze starre Körper Q. Die Geschwindig- 
keiten seiner Knotenpunkte lassen sich also nach Auf- 
gabe 4 oder auf andere Weise schnell finden. 





Zweiter Geschwindigkeitszustand: v, =1 und 9,=0. 
Die Achse I des Stabes 1-3 wird gefunden als Schnitt- 
gerade der Ebenen 8-1-2 und 2-3-10. Um diese Achse 
dreht sich der ganze starre Körper Q; die übrigen Knoten- 
punktsgeschwindigkeiten lassen sich ermitteln. 


Dritter Geschwindigkeitszustand : Punkt 1 erhält eine 


Geschwindigkeit v, =1, jedoch in irgend einer anderen 
Richtung als beim zweiten Geschwindigkeitszustand ; 


Punkt 2 erhält eine beliebige mit v, vereinbare Ge- 
schwindigkeit v,. Es lässt sich die Achse von 2-3 mit 
Hülfe von Satz 3 bestimmen und .daraus v, Durch v,, 
Va, وہ‎ ist Achse, Winkelgeschwindigkeit und Steigung der 
Schraubenbewegung des festen Körpers nach dem Chasles- 
schen Satze bestimmt und leicht zu finden. Die übrigen 
Knotenpunktsgeschwindigkeiten lassen sich nun auch leicht 
bestimmen und man erhält aus den Arbeitsgleichungen 
fir die 3 Geschwindigkeitszustinde die Spannkrifte X, , 
Xp, X. 


609 E. Cramer, Erddrucktafel. 


Erddrucktafel. 


Von E. Cramer, Geheimer Baurath in Breslau. 


Die vorliegende für den praktischen Gebrauch be- 
stimmte Erddrucktafel ist das Ergebnis der in dem Auf- 
satze auf Seite 406 mitgetheilten Formeln I, III und VII. 
Dieselbe ist berechnet für die Reibungswinkel q — 249, 
309, 369 und 429, für die verschiedenen von 2 zu 
2 Grad abgestuften Büschungswinkel B und für ver- 
schiedene zwischen den Grenzen ¥ =a und ¥ = 90° 
liegende von 5 zu 5 Graden abgestufte Neigungen der 
Stützwand, wobei a den Neigungswinkel der dem Bóschungs- 
winkel ß entsprechenden Gleitfläche im unbegrenzten Erd- 
reich bezeichnet (vergl. Abb.). 
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Für die zwischen den Zahlen der Tafel liegenden 


E ohne 
ry 
große Mühe und hinreichend genau durch Einschätzung 
finden. 

Ein Vergleich dieser Werthe mit den bekannten 
Donath'schen Versuchen (Zeitschr. f. B. 1891, S. 515) 
ergiebt Folgendes: 

Für den bei diesen Versuchen angewendeten Sand, 
dessen Reibungswinkel o — 339 42' war, und für § = 0 
ergiebt sich nach der vorliegenden Tafel der Werth 
2P 
r^ 
Donath berechneten Horizontaldruck von 35,29 *€ bei 
60°™ hoher Schtittung und 59,4°™ langer Wand zu 


2 - 35,29 
cos 330 42’ . 0,594 - 1627 - 0,6? 2 
berechnet. 

Obgleich der aus der Tafel entnommene theoretische 
Werth 0,252 von dem aus den Versuchen ermittelten 
Werthe 0,244 erheblich weniger abweicht, als die aus 
irgend einer anderen bekannten Theorie abgeleiteten 
Werthe (der Coulomb’sche Werth ist 0,261), so gab 
diese Abweichung doch Veranlassung, die Donath’sche 
Berechnung des Horizontaldruckes auf ihre Richtigkeit 
zu prüfen. Es stellte sich hierbei heraus, dass dieser 
Berechnung zwei kleine Fehler anhaften: 

Zunüchst ist in derselben nicht berücksichtigt worden, 
dass der Angriffspunkt des Erddruckes wegen der nach 
unten zunehmenden Dichtigkeit der Sandschüttung nicht 
genau auf 1/, der Wandhöhe liegen konnte; ein Umstand, 
der an sich zwar von keiner praktischen Bedeutung ist, 
wohl aber beachtet werden muss, wo es sich um die 
Vergleichung einer streng wissenschaftlichen Theorie mit 
eben solchen Versuchen handelt. Außerdem ist un- 
beachtet geblieben, dass bei der Länge des Füllkastens 
von 60*7 die auf die Seitenwände des Kastens wirkenden 
und die Reibung an diesen Wänden beeinflussenden 





Werthe von g, 8 und y wird man die Werthe 





— 0,252, während sich derselbe aus dem von 


409 و 
2P‏ 
yay r ı >‏ 
a0 | 750 | 800 | 850‏ 


Werthe von 


a 





= 360 
2P 
yn ue 
«a9 | 759 | 800 | 850 | 900 


P 
Werthe von 





a 





ọ = 309 
27 
py ee 
850 | 900 


Werthe von 
a0 | 759 | 800 






2P 
r?y 






für x 
800 | 850 | 900 


Werthe von 
a0 | 750 
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Druckprismen sich bei den Versuchen mit Mittelwand 
nicht in gleicher Weise ausbilden konnten, als bei den 
Versuchen ohne Mittelwand, da die vollkommene Aus- 
bildung des Druckprismas bei 60°” hoher Schüttung 
einen Raum von 41°” Breite beanspruchte, während der 
Füllkasten nach dem Einsetzen der Mittelwand nur 
30 °® Breite darbot. 


Unter Berücksichtigung dieser Umstände ergiebt sich 
aus den Donath’schen Versuchen die wagerechte Seiten- 
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kraft des Erddruckes H== 36,44 *® und hieraus der Werth 

2P 2 - 36,44 

T! وم‎ 89 42۰۰0594 1627 - 0,62 er 
d. i. genau so groß als nach der vorliegenden Tafel. 

Dieselbe bietet neben ihrem engen Anschluss an die 
als vorzüglich anerkannten Donath’schen Versuche den 
Vorzug, dass sie nicht, wie alle bisherigen Theorien, 
sich auf der unrichtigen Voraussetzung ebener Gleit- 
flächen aufbaut. 


Bürgerhospital- und Armenbauten in Stuttgart. 


In Ergänzung des unter vorstehender Ueberschrift 
auf S. 507—538 dieses Jahrganges befindlichen Aufsatzes 
fügen wir auf Bl. 12 und 13 noch eine größere Dar- 
stellung des Lageplanes und des Schaubildes der Bau- 
gruppe bei, welche die Gesammtanordnung derselben 
deutlicher zur Anschauung bringt, als die in kleinerem 
Maßstabe gehaltenen Textabbildungen 1 und 2 der Ab- 
handlung. 


Zugleich sei auf den Druckfehler S. 517 (Bauliche 
Einzelheiten) hingewiesen, wo es Zeile 8 des ersten Ab- 
satzes „Stichbögen“ statt „Drehbögen“ heißen muss. 
Ferner bitten wir, auf S. 538 ,Griesshaber" statt 
»Griesskaber" zu lesen; endlich auf S. 529 unten: ,lm 
Kesselhause steht ferner der Warmwasserapparat für 
das Bürgerhospital, sowie für die Bäder und Spülen der 
Armenbauten, welcher 4*** fasst . . ." 


Die Schriftleitung. 


Auszüge aus technischen Zeitschriften. 


A. Hochbau, 


bearbeitet von Geh. Baurath Schuster zu Hannover und 
Reg.- Baumeister Ross daselbst. 





Kunstgeschichte. 


Hauptseite des Rathhauses in Bocholt (Westfalen). 
Vortreffliches Beispiel der Entwickelung des Renaissancestiles 
in Holland und den benachbarten Gebieten zu Anfang des 
17. Jahrh. Bei dem 1619 vollendeten Bau ist nach holländischer 
Bauweise Haustein zu den Architekturtheilen und Backstein 
zu den Wandflächen verwendet. Im Erdgeschosse zieht sich in 
ganzer Länge ein mit Kreuzgewölben überdeckter, stattlicher 
Laubengang hin, der durch sein reiches Ornament und seine 
edel empfundenen Verhältnisse zu dem Schönsten gehört, was 
die deutsche und holländische Renaissance geschaffen haben. 
— Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1898, S. 174.) 


Apollonienkapelle in Stralsund. Kleine acht- 
eckige Sühnekapelle aus dem 15. Jahrh. vor der Südseite der 
Marienkirche in einfachen Backsteinformen mit hohem, spitzem 
Dache, dessen alte Hohlziegel und altes Holzwerk erhalten 
sind. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 21.) 


Chor des Münsters in Alt-Breisach a. Rh. Das im 
Wesentlichen aus dem 13. Jahrh. stammende Münster liegt auf 
einem derart abschüissigen Gelände, dass der Chor sich rd. 4" über 
dem Erdboden befindet. Der dadurch erforderliche Unterbau 
besteht aus einer offenen Halle, die mit einem Sterngewölbe 
bedeckt ist, auf dem der Chorfufsboden liegt. Nach Auf- 
nahmen vom Reg.-Baumeister Paulsdorff werden Abbildungen 
auch von Einzelheiten gegeben. — Mit Abb. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1898, S. 136 u. 137.) 


Oeffentliche Bauten. 


Gebäude für kirchliche Zwecke. St. Bernwards-Gruftin 
Hildesheim. Aus Anlass der 1893 veranstalteten Feier zum 
Gedächtnis an die 993 erfolgte Erhebung Bernwards, des 
Stifters und Erbauers von St. Michael, auf den Hildesheimer 
Bischofssitz ist die Krypta unter dem Westchore der Kirche, 
wo sich das Grab des Heiligen befindet, von Prof. Hehl im 
Auftrage des jetzigen Bischofs wiederhergestellt. Der viel- 
fach umgebaute und, man kann wohl sagen verbaute, Raum 
hat eine würdige monumentale Ausschmückung erhalten, 
namentlich aber ist der Sarkophag Bernwards freigelegt und 


die alte Gruftplatte wieder sichtbar gemacht. Den Haupt- 
schmuck der Gruft bilden ihre Bewehrungen, vor denen auf 
der Innenseite Bronzeleuchter in Löwenform nach dem Muster 
eines alten im Dome befindlichen Leuchters stehen. Ein neuer 
Altar aus Baumbacher Kalkstein ist errichtet. Noch zu er- 
wähnen ist der von H. Schaper herrührende malerische 
Schmuck. Das Ganze ist eine hervorragende Leistung der 
beiden Künstler. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 20.) 


Inneres der neuen Garnisonkirche in Berlin; 
Arch. Rossteuscher. Die Kirche wurde in der Hasenheide 
im Treffpunkte von 7 Strafken in frühgothischen Bauformen 
aus Ziegelmauerwerk mit Sandstein-Verblendung aufgeführt. 
Im Inneren sind die tragenden Architekturtheile aus Cottaer 
Sandstein, die Gewölbe und Gurtbögen usw. aus geputztem 
Backsteinmauerwerke hergestellt und mit Keim’schen Mineral- 
farben bemalt. Das Innere ist durch 4 gute Bilder ver- 
anschaulicht. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 345.) 

Neue lutherische Kirche in Cassel; Arch. Prof. 
H. Schneider. Der Grundriss der 1280 feste Sitzplätze ent- 
haltenden Kirche zeigt eine dreischiffige Anlage mit 12 breitem 
Mittelschiff und 3,90» breiten Seitenschiffen; durch eine quer- 
hausartige Erweiterung der beiden óstlichen Seitenschiffjoche 
ist ein weiter Raum in nächster Nähe des Altares und der 
Kanzel geschaffen, der trotz gleichmäfßsiger Durchführung des 
Mittelschiffes die bedeutende Wirkung einer Centralanlage 
macht. Der Altarraum ist durch drei Seiten eines regelmüfbigen 
Sechseckes geschlossen. An der Westseite ein 76m hoher 
Hauptthurm mit massivem Helm; an der Ostseite zwei als 
Flankenthürme des Chores ausgebildete Treppenthürme Zu 
beiden Seiten des ersten Mittelschiffjoches sind 50 am Fläche 
enthaltende Konfirmandensäle angeordnet, die kapellenartig 
aus dem Gebäude hervortreten. Sakristei, Sitzungszimmer und 
Küsterzimmer schliefgen im Osten an die drei Sechseckseiten 
des Chorraumes an. Niederdruck-Dampfheizung; Aufsenseiten 
aus hellem Sandstein; Dachreiter über der Vierung aus 
getriebenem Kupfer; sämmtliche Aufsenthüren mit gestanztem 
Kupferblech überzogen; Altar und Kanzel aus Eichenholz 
geschnitzt; das Innere ausgemalt. Kosten 750000 A; für den 
Bauplatz wurden aulßerdem 160000 Æ bezahlt. — Mit Abb. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 1.) 

Neue evangelische Kirche in Drachhausen 
(Reg.-Bezirk Frankfurt a. d. 0.). Der Grundriss zeigt eine 
gewölbte Kreuzanlage von 9 = lichter Breite mit kurzem Lang- 
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ohor nebst Apsis, Sakristei und Treppenthurm im Osten; der 
quadratische Glockenthurm steht in der Nordwestecke von 
Lang- und Querschiff. Das Aeulkere ist als Backsteinbau in 
freien romanischen Formen hergestellt. Baukosten 66350 A, 
qd. i. für 19™ bebauter Fläche 153 A, für 1c^m umbauten 
Raumes 12,5 .M und bei 643 Sitzplätzen für 1 Platz 108.4. — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 28.) 


Neue evangelische Kirche in Conz-Karthaus 
bei Trier. Kleine malerische Kirche mit 130 Sitzplätzen, 
welche mit dem daneben stehenden Pfarrhaus eine Baugruppe 
bildet. Auf&enseiten aus geputztem Mauerwerk, das aus 
Sandbruchsteinen hergestellt ist; nur die Ecken der Mauern 
und die Strebepfeiler sind aus regelrecht behauenen Steinen 
gebildet; die Umrahmungen und das Mafswerk der Fenster 
wurden aus wetterfestem, hellem Sandstein gearbeitet. Deutsches 
Schieferdach.. Baukosten 27600 æ, d. i. für iam bebauter 
Fläche 129.4 und für 1cdm umbauten Raumes 15,86 4. — 
Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 115.) 


Neue evangelische Garnisonkirche zu Straß- 
burg i. E.; Arch. Baurath L. Möller. Der 1890 im Wett- 
bewerbe mit dem 2. Preise gekrönte Entwurf ist für die Aus- 
führung umgearbeitet, weil mit der vom Reichstage bewilligten 
Bausumwe von 1100000 & unter allen Umständen ausgekominen 
werden musste. Für die Ausstattung mit Geräthen wurden 
98 500 4 verwendet. Der Bauplatz an der Spitze der von Ill 
und Aar umflossenen Heleneninsel ist der denkbar glinstigste 
für das in gothischen Bauformen in rothem Vogesensandstein 
ausgeführte Bauwerk. Der Grundriss ist weiträumig und über- 
sichtlich, dreischiffig mit Mittelschiff in der Breite von 3 Joch- 
weiten und 2 Seitenschiffen in der Breite von je 1 Jochweite. 
Durch die Einfügung eines um je 1 Joch vorspringenden Quer- 
schiffes in der Breite des 2., 8. und 4. Joches ist eine kreuz- 
fürmige Anlage von 367 lichter Weite entstanden, der sich 
die Chornische und die Orgelbühne mit 2 Thurmbhallen an- 
gehlielben. Die Querschiffe und das letzte, an die Orgelbühne 
achliefsende Joch haben Emporen erhalten. An den Chor lehnt 
sich die Sakristei und an diese eine Kapelle für Trauungen 
und Unterricht. 1469 Sitzplätze im Schiff und 642 auf den 
Emporen, ferner 800— 1000 Stehplätze in den Gängen; aufser- 
dem eine Kaiserloge, eine Loge für die Generalität und eine 
für Offiziersfamilien. Im Inneren sind die Architekturtheile 
in Sandstein stehen geblieben, die Flächen aber verputzt 
und hell angestrichen. Die Gewölbefelder sind reich aus- 
gemalt. Der Altar besteht im unteren Theil aus weifsem 
Vogesenstein, im oberen aus Eichenholz, die Kanzel und der 
Taufstein ebenfalls aus weilsem Sandstein, der Schalldeckel 
aus Eichenholz. Baukosten 27,10 A für 1°>™ der Kirche und 
58,8 M für 1cbm des Thurmes. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 
1898, S. 13.) 


Statistische Nachweisungen über die i. J. 1896 
unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten voll- 
endeten Hochbauten. I. Kirchenbauten: a. Kirchen ohne 
Thurm; b. Kirchen mit Thurm. (Z. f. Bauw. 1898, Anhang: 
S. 60.) 


Neue Kirche zu Le Teil (Ardéche); Arch. Baussan. 
Dreischiffige gewölbte Kirche in Werkstein mit romanischen 
Formen. Gesammtkosten 76000 Æ einschl. des inneren Aus- 
baues. — Mit Abb. (Construct. moderne 1898, S. 233.) 


Gebäude für Vorwaltungszwocko und Vereine. Neues 
Rathhaus in Hamburg (s. 1898, S. 415); Fortsetzung. 
Einzelheiten. Darstellungen des mit hohem Giebel bekrönten 
Risalits der östlichen Seitenfront und des mittleren Theiles 
der Westseite geben ein anschauliches Bild von der Art und 
Weise, wie sich der Aufbau des Gebäudes nach oben immer 
mehr von wuchtiger Kraft zu reichstein bildnerischen Schmuck 
entwickelt. Die Raumentwickelung und die Einzelheiten des 
Inneren werden durch die Abbildungen des Treppenhauses und 
des Geheges des Senates und der Rathhausdiele gekenn- 
zeichnet. Zum Schlusse sind die Namen der sämmtlichen 


Mitarbeiter am Rathhausbau mitgetheilt. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1898, S. 3 u. 234.) 


Rathhaus in Dessau (s. 1697, S. 856); Arch. Reinhardt 
und Süísengut in Charlottenburg. Beschreibung des aus 
zwei 1896 und 1897 veranstalteten Wettbewerben hervor- 
gegangenen, für die Ausführung bestimmten Entwurfes. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 54 u. 55.) 


Neues Regierungsgebäude in Osnabrück. Das 
langgestreckte Gebäude mit dreistöckigem Mittelbau und zwei- 
stöckigen Seiten- und Flügelbauten enthält nur die Geschäfts- 
räume der Regierung und im hohen Kellergeschosse die Dienst- 
wohnungen für den Heizer und 2 Unterbeamte nebst Wirth- 
schaftsräumen. Einfache Renaissanceformen; Gliederungen der 
Hauptseite aus weifBgelbem Sandstein vom Regenstein bei 
Blankenburg, Verblendung der Flächen aus quarzreichem, sehr 
hartem Kohlensandstein von Ibbenbüren; Gliederungen der 
Hofseite aus demselben Kohlensandstein; Verblendung der 
der Flächen aus hammerrecht bearbeiteten Kalkbruchsteinen 
von Osnabrück. Die Keller, Eintrittshallen, Kassen-, Archiv- 
und Registratur-Räume, Gänge und Aborte sind überwölbt, 
die übrigen Räume haben Balkendecken, deren eisgrne Stützen 
mit Drahtputz ummantelt sind. Die Archiv- und Kassenräume 
sind besonders gegen Feuer und Einbruch gesichert. Wand- 
täfelung, Stuck und Malerei in den Haupträumen; gewöhnlicher 
Deckenanstrich, Tapezirung usw. in den Dienstzimmern. Er- 
wärmung der Diensträume durch Warmwasserheizung, Be- 
leuchtung durch Gasglühlicht. Baukosten des Hauptgebäudes 
519000 A. d. i. 291,24 für 1am Grundfläche und 19,3 M 
für jcebm umbauten Raumes. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1898 
S. 169.) 

Neues Amtsgericht in Ratzeburg. Zweigeschossiges 
Vordergebäude mit einem dreigeschossigen Querflügel. Im 
Vordergebäude tiber dem Keller die Wohnung des Gefangenen- 
wärters, im Obergeschosse die Diensträume des Amtsgerichtes; 
im Querflügel Haftzellen, Spülzellen und der Expeditionsraum. 
Backsteinbau mit Biberschwanzdach. Baukosten 78 000.4, d.i. 
flir 19™ bebauter Fläche 209 4 und für 1 cbm umbauten Raumes 
18,8 Æ. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 148.) 


Neues Justizgebäude in München (s. 1898, S. 242) 
In fast allen hervorragenden technischen Zeitschriften ist der 
grofBartige Bau besprochen, meistens an der Hand mehr oder 
weniger zahlreicher Abbildungen. Im vorliegenden Aufsatz 
ist eine besonders deutliche Beschreibung in gedrängtester 
Form unter Verwendung recht zahlreicher charakteristischer 
Zeichnungen der Grundrisse, Ansichten und Durchschnitte 
gegeben; Einzelheiten sind nicht gebracht. — Mit Abb. (Schweiz. 
Bauz. 1898, Bd. 31, S. 28, 33 u. 40.) | 

Preisbewerbung zur Ausgestaltung der elek- 
trischen Hochbahn in Berlin. Der Wettbewerb ist sehr 
wichtig für die künstlerische Ausbildung von grüfBeren Eisen- 
bauten. An der Hand von Abbildungen der mit Preisen 
bedachten Entwürfe werden die Ergebnisse kritisch gewürdigt. 
— Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 63, 76.) 

Neuer Bahnhof auf dem Quai d’Orsay in Paris; 
Arch. Laloux. Mit der Weiterführung der Eisenbahnstrecke 
von Orléans in das Innere von Paris wurde die Errichtung 
eines Bahnhofes auf dem Grundstücke des „Cour des Comptes" 
nothwendig. Unter den hierzu von den Architekten Magne, 
Benard und Laloux ausgearbeiteten Entwürfen wurde der 
von Laloux für die Ausführung bestimmt. — Mit Abb. 
(Construct. moderne 1898, S. 208.) 


Gebäude für Unterrichtszwecke. Städtische höhere 
Handelsschule zu Hannover; Arch. Stadtbauinspektor 
Rowald. Das Gebäude enthält im hohen Untergeschosse 
die Dienstzimmer des Hausmanns nebst den Räumen für die 
Dampfniederdruckheizung, im Erdgeschosse die Dienstwohnung 
des Hausmanns und in allen 3 Geschossen 22 Klassenräume 
mit Zubehör. Der Prüfungssaal ist 146 am grofs. An der 
Hauptseite sind die Flächen aus gelbem und die Gesimse aus 
weilsem Deister-Sandstein in Renaissanceformen hergestellt; die 
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Hofseiten sind geputzt. Zu den Decken sämmtlicher Geschosse 
ist die hannoversche Massivdecke (Lorenz & Friedrich) 
verwendet. Niederdruckdampfheizung; Lüftung mit gefilterter, 
vorgewärmter Luft, elektrische Beleuchtung. Der Prüfungs- 
saal ist etwas reicher mit Holzdecke und gestuckten Wänden 
ausgeführt, alle übrigen Räume haben nur einfachen Anstrich 
bekommen. Baukosten ausschliefslich des Inventars 272000 پل‎ 
— Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 397.) 


Um- und Neubauten der Universität Leipzig; 
Arch. Baurath Rossbach in Leipzig. An Stelle des im 
Anfange des 13. Jahrh. erbauten und 1543 zur Aufnahme der 
Universität eingerichteten Paulinerklosters wurde von 1893 
bis 1897 nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten das neue 
Universitätsgebäude aufgeführt. Die alten Klosterbauten sind 
verschwunden; nur der alte Kapitelsaal ist abgebrochen, 
an anderer Stelle wieder aufgebaut und als Refektorium für 
die Studirenden eingerichtet; auch ein altes nach Schinkel’s 
Angaben gebautes Portal ist erhalten geblieben. — Mit Lage- 
plänen und Schaubildern. (Deutsche Bauz. 1898, S. 37 u. 53.) 


Königliche Baugewerkschule zu Nürnberg; 
Arch. Profe Walther und Prof. Hammer. In freier Lage 
erbautes groflses, dreigeschossiges Gebäude. An dem um- 
schlossenen, 18,85 X 41,60™ grofsen Hofe liegen die durch- 
schnittlich 3m breiten Gänge, von denen aus alle Zimmer zu- 
gänglich sind. Klar vertheilte, geräumige Zimmer; gut an- 
gelegte Treppen. Einfache Renaissanceformen auflßen und 
innen. In der äufseren Erscheinung ist der Hauptnachdruck 
auf die gute Vertheilung von Lichtöffnungen und Mauerfläche, 
im Inneren auf die Ausgestaltung der Eingangshalle, der 
Flure und Treppenhäuser gelegt. Die beiden langen Aufsen- 
seiten sind aus röthlichem Sandstein, die beiden kurzen in den 
Architekturtheilen aus demselben Stein, in den Mauerflächen 
aber aus gewöhnlichen Backsteinen mit „verbandeten“ Fugen 
hergestellt. In der Mitte des Langbaues erhebt sich eine 
Kuppel, die Seitenbauten haben je einen Giebelaufbau er- 
halten. Alle Geschosse mit Ausnahme des 2. Obergeschosses 
haben feuerfeste Decken, die Fulsböden bestehen aus buchenen 
Riemen. Wände und Decken sind einfach geputzt und getüncht. 
Dampfniederdruck-Luftheizung; elektrische Beleuchtung; Wasser - 
leitung. Baukosten 893000 4. — Mit Abb. (Z. f. Baue, 1898, 
S. 178.) 


Gebäude für die Rechtsfakultät in Paris; Arch. 
Lheureux. Bei der Umgestaltung des alten „Quartier Latin“ 
ist das vorhandene Gebäude für die Rechtsfakultät derart 
vergröfsert, dass es den ganzen Gebäudeblock zwischen der 
Cujas-Strafse, der St. Jacques-Straíse, der Souflot-Strafse und 
dem Pantheon - Platz einnimmt. Die Hauptseite liegt nach 
der St. Jacques-Strafbe. — Mit Abb. (Construct. moderne 1898, 
S. 2278) .— 


Gebäude für Gesundheitspflege und Rettungswesen. Heil- 
stätte Oderberg bei St. Andreasberg, 1895 bis 1897 
nach den Plinen des Kunstmalerschul-Direktors Hartig zu 
Barmen im Auftrage der Hanseatischen Versicherungsanstalt 
für Invaliditäts- und Alters-Versicherung für Lungenkranke 
erbaut. Hauptgebäude, Wirthschaftsgebäude und Wohnungen 
der Angestellten bedecken eine Fläche von 3100 4m. Im 
Hauptgebäude, das im Mittelbau Verwaltungsräume und beider- 
seits Kranken-Pavillons enthält, liegen alle Krankenräume 
nach Süden, und es erstrecken sich vor ihnen her ausgedehnte 
Liegehallen. In dem Erd-, Ober- und Dachgeschosse können 
120 Betten in 7 Räumen für je 1 Bett, 14 für 2 Betten, 6 für 
je 3 bis 4 Betten und 14 für je 4 Betten unterge oracht werden. 
Auf jeden Kranken fallen 9,5 bis 10,5 am Zimmergrundfläche 
und 35 bis 40 cbm Luftraum; die Lüftungsanlage liefert 80cbm 
frische gewärmte Luft für den Kopf und die Stunde. Die Ge- 
bäude sind im Keller massiv, in den Geschossen aus Holz- 
fachwerk mit Bretterverkleidung aufgeführt. Die Dampfkessel- 
und Maschinenanlage versorgt die Heizung, die elektrische 
Beleuchtungsanlage und die Dampfkochkiiche und Wasch- 
anstalt. Die Anstalt enthält aufserdem ein Entseuchungs- 


gebäude in Verbindung mit Leichenkammer und Sektionsraum. 
Der Arzt hat seine Wohnung für sich, die Beamten wohnen in 
2 Doppelwohnhäusern. Eishaus und Stallgebäude für 21 Kühe, 
4 Kälber, 2 Pferde, 10 Schweine und 120 Stück Federvieh. 
Kosten dieser ersten grofsen Heilanstalt, die in Norddeutschland 
errichtet ist, rd. 550000 A. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 
1898, S. 85) Ä Ä 
Volksbad in Pirna a. d. Elbe; Arch. Stadtbaumeister 
E. Fuhrmann in Pirna. Das kleine, in ansprechenden 
Architekturformen ausgeführte Gebäude kann als Muster einer 
für eine kleine Stadt ausreichenden Anlage bezeichnet werden. 
Es enthält 7 Brausebäder, 2 Badewannen und 1 Abort für 
Männer, 4 Brausebäder, 4 Wannen und 1 Abort für Frauen, 
ferner eine Wasch- und Trockenanlage. Der Ausbau ist 
solide und zweckentsprechend. Baukosten 42000 A. Ein 
Brausebad kostet einschl. Handtuch und Seife 10 Jf, ein 
Wannenbad 30 4. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 151.) 


Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu einem Kur- 
haus-Neubau. Für die im Aufblühen begriffene Stadt reicht 
das alte 1808—1810 vom Baurath Zais erbaute Kurhaus nicht 
mehr aus, es soll daher durch einen Neubau ersetzt werden. 
Im Mai 1897 ist ein Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von 
Plänen für den Neubau auf Grund eines genauen Programms 
und einer, vom Stadtbauamt ausgearbeiteten Raumskizze aus- 
geschrieben. Die Zeichnungen sollten im Mafsstabe von 1: 200 
in einfacher Weise ausgearbeitet sein; den Bewerbern war 
freigestellt, ob sie einer Verbindung der zur Erhaltung be- 
stimmten beiden seitlichen Säulengänge mit dem Neubau 
planen wollten, oder nicht. -Eingegangen sind 53 Entwürfe; 
von den zur engeren Wahl gestellten 30 Entwürfen sind vom 
Preisgerichte, das sein Gutachten ausführlich begründet hat, 
6 mit Preisen gekrönt und 2 zum Ankauf empfohlen. In Grund- 
rissen und Schaubildern dargestellt und eingehend auf Grund 
des Gutachtens der Preisrichter beschrieben sind 7 Entwürfe, 
nämlieh die der Architekten Mänz-Bremen (1. Preis), Huber 
und Faesch in Wiesbaden (2. Preis), Moessinger in Frank- 
furt a. M. (3. Preis), SLawsky in Karlsruhe (3. Preis), Schulz & 
Schlichting in Berlin (zum Ankauf empfohlen), Jacobi in 
Wiesbaden (4. Preis), Kuder & Möller in Strafsburg (4. Preis). 
— Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 45, 61, 65 u. 73.) Desgl. 
— Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 61.) 


Gebáude für Kunst und Wissenschaft. Neuere Bibliothek en. 
Die Bibliotheken werden in neuerer Zeit fast ausschliefslich 
nach der Magazin-Bauweise hergestellt, wobei sich ergeben 
hat, dass es keineswegs nothwendig ist, sich in architektonischer 
Beziehung im äufseren Aufbau an die enge Achsentheilung 
der Büchergerüste zu binden, dass es vielmehr möglich ist, in 
jeder Stilart das Wesen einer Bibliothek in vornehmster, 
monumentaler Weise zum Ausdrucke zu bringen. Als hervor- 
ragendstes Beispiel dieser neuen Richtung kann die neue 
Universitäts-Bibliothek zu Basel von den Architekten 
La Roche, Stähelin & Co. gelten. Lageplan, Grundrisse, 
Schnitte, ein Theil der Ansicht und zahlreiche Einzelheiten 
der Büchergestelle. Die Gesammtanordnung und die Einzel- 
heiten werden eingehend beschrieben. — Mit Abb. (Deutsche 
Bauz. 1898, S. 157.) 


Historisches Museum in Bern; Arch. Lambert & 
Stahl in Stuttgart. Bei der hervorragend günstigen Baustelle 
zwischen den bekannten Terrassen der Bundesstadt und den Alpen 
war es geboten, die Aussicht nicht durch ein massiges, ein- 
förmiges Gebäude zu beeinträchtigen. Es ist daher ein Haupt- 
gebäude im Stile der schweizerischen Schlossbauten des 
16. Jahrh. mit bewegtem Umriss aufgeführt, dem sich einen 
Vorgarten umgebende, niedrige Anbauten anschliefsen. Bei 
der Anlage ist für grofse Wandflächen zur Aufnahme berühmter 
Burgunder Teppiche gesorgt und für eine passende Unter- 
bringung der werthvollen alten Zimmereinrichtungen. Bei der 
Beschränktheit der Baumittel 800000 Æ sind die Gebäude sehr 
einfach gehalten, passen aber in ihrem Aufbau und in ihren 
kühnen Umrissen gut zu der gewählten Bauweise. Leider sind 
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die Anbauten, wohl in Folge der geringen Baumittel, nicht 
in der ursprünglich geplanten Ausdehnung und künstlerischen 
Ausbildung aufgeführt. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1898, 
Bd. 81, S. 1, 14). 


Wettbewerb für das Stadttheater in Bern. Von 
den im Wettbewerb erlangten Plänen werden beschrieben und 
durch Zeichnungen erläutert: die Entwürfe von R. von 
Wurstenberger in Bern, Kuder & Müller in Zürich und 
Rud. Streiff in Zürich. Bemerkenswerth sind die Mittheilungen, 
die Prof. Bluntschli, ein Mitglied des Preisgerichtes, im 
Architekten- und Ingenieur-Vereine in Zürich über den Verlauf 
des Wettbewerbes und über die Gründe, die für die Preis- 
richter bei Vertheilung der Preise mafsgebend gewesen sind, 
gemacht hat. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1897, Bd. 31, S. 64, 
67, 73, 81.) 

Gebäude für Vergnigungszwecke. Fahrradschuppen 
für Fabriken und Vergnügungs-Anlagen; vom Reg. 
Bmstr. C. Bernhard in Berlin. Auf Grund eines im Berliner 
Architekten - Verein ausgeschriebenen Wettbewerbes ist der 
mit dem 1. Preise gekrünte Entwurf entstanden. Der Bau ist 
zweigeschossig ; das massive untere Geschoss liegt mit Fufsboden 
1munter Erdgleiche; das obere Geschoss besteht aus Fachwerk 
unter Pappdach. In jedem der 2= im Lichten hohen Geschosse ist 
Raum fiir 100 Räder, für die je 0,75 am bebaute Fläche gerechnet 
sind. Die Treppen, und zwar 2 für das Erdgeschoss und 3 für 
das Obergeschoss, jede sechsstufig, sind an der einen Giebel- 
wand angelegt. Der Schuppen ist 14,35» im Lichten lang und 
9,0 m bezw. 10,4» breit. Die Ráüder werden in Lattenspuren 
auf den Treppen geführt — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, 
S. 21.) 


Gebäude für Handelszwecke. Rheinische Creditbank 
in Karlsruhe; Arch. Prof. Hanser daselbst. Zweige- 
schossiger Quaderbau in Renaissanceformen auf einem ver- 
hültnismüfsig kleinen Bauplatze von 24X28m an der Ecke 
zweier Strafsen. Für die Gestaltung des Grundrisses war die 
Bestimmung malsgebend, dass die Räume für die Direktion 
zwischen die Hauptgeschäftsbetriebe — Kasse und Effekten- 
bureau — zu legen und alle Arbeitsplätze mit Licht von der 
Strafse her zu versehen waren, da nur ein kleiner Hofraum 
erzielt werden konnte. Im hohen Sockelgeschosse liegen die 
Dienerwohnungen, im Keller die Archive und Räume für 
Heizung, Lüftung und Beleuchtung, im hohen Erdgeschoss 
und Obergeschosse die Geschäftsräume. Bei der ganzen 
Anlage sind anscheinend alle bautechnischen Fragen in glück- 
licher Weise gelöst. Mit besonderer Sorgfalt wurde der 
Schatzraum, der durch 2 Geschosse reicht, aufgeführt. Decken 
und Treppen sind feuersicher erbaut und mit Linoleum belegt. 
Warmwasserheizung; Lüftung mit elektrischem Betriebe, wobei 
die frische Luft vorgewärmt und durch Wasserdampf befeuchtet 
wird. Die Vertheilungskanäle für die Lüftung sind in Kork- 
stein hergestellt. Elektrische Beleuchtung mit eigener 
Maschinenanlage mit Sammlerbatterie. Zwei elektrisch be- 
triebene Aufzüge und eine Rohrpostanlage. Gesammtbau- 
kosten 340000 4; im Rohbau kostet 1cbm (Vogesen-Sandstein 
der Schauseite) 17,50.4 im Ausbau 6,10.4, in Heizung und 
Lüftung 2,104 in elektrischer Beleuchtung usw. 2,20. 4. in 
Schatzraumsicherungen 3,50 M, in Fernsprecher usw. 2,30 4 — 
Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 25.) 


Markthallen und Schlachthófe. Städtisches Schlacht- 
haus in Charmes (Vogesen); Arch. Mougenot. Mit allen 
Anforderungen der Neuzeit ausgestattete Schlachthaus-Anlage 
für eine kleine Stadt. — Mit Abb. (Construct. moderne 1898, 
S. 1%, 221.) 


Leichenhäuser und Friedhöfe. Leichenhalle in Treucht- 
lingeu; Arch. Th. Eyrich. Sehr anziehender kleiner Bau 
aus Backsteinen unter Verwendung von Haustein zu den 
Architekturtheilen und Umrahmungen. Bei der Lage des Ge- 
bäudes an bewaldetem Bergabhange bot sich Gelegenheit zu 
der sehr malerisch wirkenden Anlage von Freitreppen an der 
Vorderseite. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 56.) 


Privatbauten. 


Gasthäuser. Köchertszwinger in Nürnberg; Arch. 
Konradin Walther. Der Ausbau des Köchertszwingers 
wurde erforderlich wegen des vom Magistrat aus Verkehrs- 
rücksichten beschlossenen Durchbruches der Stadtmauer bei 
der Schlotfegergasse. Der Stadtgraben wurde hierbei über- 
brückt, die alte Stadtmauer durchbrochen und durch eine. 
Ueberbauung dieses Durchbruches der Zusammenhang der 
ehemaligen Befestigungswerke wieder hergestellt; der Aufbau 
ist ebenso, wie früher bereits der eigentliche Zwinger, zu 
einer Gartenwirthschaft eingerichtet. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 85.) 


Wirthschafts-Saal in der Rue Boccador zu 
Paris; Arch. Hurtré. Ganz in Eisen, Glas und Thonfliesen 
hergestellter glänzender Speisesaal mit eigenartiger Formgebung 
und Ausstattung. — Mit Abb. (Construct. moderne 1898, 
S. 210 u. 271.) 


Wohn- und Geschäftshäuser. Landhäuser und Villen. 
Aus dem bekannten Werke „Architektonische Rundschau“ 
haben die Herausgeber eine Einzelausgabe auf 100 Bildtafeln 
veranstaltet. Aus dieser werden vorstehend die Pläne von 
4 Villen mitgetheilt, nämlich Villa Schwartz in Berlin, 
Arch. H. Griesebach; Villa Dr. Schlitz in Heilbronn, 
Arch. Kayser & von Großheim; Villa Lessing, Arch. 
H. Jassoy; Villa Schreiber in Esslingen, Arch. Eisen- 
lohr & Weigle. Beschreibung und Angaben fiber Bau- 
stoffe, Ausstattung und Baukosten. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 
1898, Bd. 31, S. 48, 59.) | 

Landhaus Neuburger in der Emil Winklerstraíse 
(Villenkolonie Grunewald); Arch. Griesebach u. Dinklage. 
Gegenüber den vielen Versuchen, auslündische Formen ein- 
zuführen, stellt dieser Bau ein durchaus deutsches Landhaus 
dar mit hohem, malerisch gruppirtem Dach, Giebeln und Thurm- 
aufbauten. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 97.) 


HausFromberginBerlin; Arch. Cremer & Wolffen- 
stein. Einfamilienhaus, an 3 Seiten freistehend, auf stattlichem 
Gartengrundstücke; zweigeschossig auf hohem Sockel mit aus- 
gebautem Dachgeschosse. Das in Ziegelreinbau aufgeführte 
Gebäude macht mit seinen Giebeln, Erkern und Veranden 
einen äufßerst vornehmen Eindruck. Vortrefflicher Grundriss; 
reiche innere Ausstattung. Den Hauptraum bildet die durch 
2 Geschosse reichende Diele, um die sich im Erdgeschosse die 
Gesellschaftsräume, im Obergeschosse die Schlafräume legen. 
Die ganze Anlage ist aufserordentlich glücklich gelungen. — 
Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 105.) 


Miethhaus Cuxhavenerstraí5se 15 in Berlin; Arch. 
C. Haseloff. GrofBes Rentenwohnhaus mit einem Vorder- 
gebäude, einem Hinter- oder Gartenhause und 2 Verbindungs- 
flügeln; die Gebäude umschliefsen einen grofsen Hof. Im 
hohen Sockelgeschosse des Vordergebäudes befinden sich 
Läden, in jedem Geschosse 2 Wohnungen mit 5 und 6 Zimmern; 
jedes der 5 Geschosse des Hintergebäudes enthält 3 Drei- 
zimmer-Wohnungen. Die Gänge sind sämmtlich dunkel; der 
Zugang zu den Nebenräumen des Vordergebäudes erfolgt durch 
das bekannte Berliner Zimmer. Die Vorderseite ist in modernen 
gothisirenden Formen in Putz ausgeführt. Die im Ganzen 
wirkungsvolle Anordnung und die reiche naturalistisch ge- 
haltene Ausschmückung der Schauseite können aber nicht 
über die mangelhafte Grundrissbildung hinweghelfen. Bei den 
Hof- und Gartenseiten ist ein mehrfarbiger Anstrich des 
Putzes in Anwendung gebracht. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 
1898, S. 183.) 2 | 


Landhaus Steinhardt in Treuenbrietzen; Arch. 
Theobald Müller in Magdeburg. Die Aufgabe des Baumeisters 
war im vorliegenden Falle nicht leicht, weil der Bauherr die 
Grundrissskizzen mit eingezeichneter Möbelstellung, Lage der 
Teppiche und sonstigen Bemerkungen lieferte und der Archi- 
tekt hiernach für möglichst geringe Baukosten die Pläne ent- 
werfen musste. Die Lösung der Aufgabe ist dem Architekten 
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aber in glücklicher Weise gelungen, so dass das Gebäude 
als ein Muster der Bebauung eines ländlichen Grundstückes 
bezeichnet werden kann. Das Gebäude liegt auf einem Hügel 
in einem grolsen Garten und ist auf hohem Sockel aus Bruch- 
steinen eingeschossig aus Backsteinen in einfachsten Renaissance- 
formen aufgeführt. Auf die Herrichtung der Gartenanlagen 
auf dem bisherigen Ackergrundstück ist besonderer Werth 
gelegt. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 419.) 


Wohnhaus in Beuthen; vom Maurermeister Nikisch. 
Der in deutscher Renaissance ausgeführte Bau an der Ecke 
zweier Strafsen ist im Grundrisse zweckmäíbig angeordnet und 
in der Architektur wohl gelungen. Die Strafsenseiten sind in 
schlesischen Verblendsteinen, die Architekturtheile in grauem 
Cementkunststein hergestellt. Jedes Geschoss enthält eine 
grofse Wohnung. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 358.) 


Wohnhaus von Stieglitz in Altenburg; Arch. 
G. Frenzel in Altenburg. Das Grundstück liegt an 2 Strafsen, 
die beiden Giebelseiten sind als geschlossen anzunehmen. 
Mitten im Gebäude liegt ein ziemlich grofser offener Lichthof, 
so dass alle Räume des dreigeschossigen Baues mit Ausnahme 
des Badezimmers und zweier kleinen Nebenräume gutes un- 
mittelbares Licht erhalten haben. In jedem Geschoss ist eine 
großse Wohnung hergerichtet. Zu den Schauseiten wurden 
rothe Verblender, zu den Erkern und Balkonen Kalkputz und 
Sandstein verwendet. Renaissanceformen. Durch Anordung 
zahlreicher in den Innenmauern ausgesparter Kanäle ist für 
eine gute Lüftung sämmtlicher Räume Sorge getragen. Ofen- 
heizung. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 285.) 


Wohnhaus Köhler in Altenburg; Arch. G. Frenzel 
in Altenburg. Das dreigeschossige, an der Kreuzung zweier 
Straßsen erbaute Gebäude enthält im Erdgeschosse Kontore 
und Lager, in den beiden Obergeschossen je 2 Wohnungen. Für 
die Strafsenseite war eine dem Herzoge von Altenburg zur 
Genehmigung unterliegende Bauweise, in diesem Falle in 
htibschen Renaissance-Formen, vorgeschrieben. Zu den her- 
vortretenden Architekturtheilen ist Sandstein, zu den Quadern 
und den Flächen rother Comentputz und rother Verblendziegel 
verwendet. Die in den oberen Flächen angewendete Malerei 
ist in Keim’scher Manier ausgeführt. Die Ausstattung ist 
anständig, aber bürgerlich einfach. Der Grundriss zeigt keine 
besonderen Eigenthümtlichkeiten; die Flure sind ungenügend 
beleuchtet. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 27.) 


Haus Lieber in Karlsruhe; Arch. H. Billing in 
Karlsruhe. Einfamilienhaus mit Maleratelier in mittelalter- 
lichen Bauformen aus Quaderstein in malerischer Gruppirung. 
Im Erdgeschoss eine von den Wohnzimmern umgebene Halle, 
im Obergeschosse das Atelier. Die Giebel im Dachgeschosse 
sind in Fachwerk ausgeführt. Besonders schön soll die 
Farbenwirkung des grünen Sandsteines, der dunkelgrtin 
gestrichenen Holztheile des Fachwerkes und der theils grün, 
theils weils gestricheuen Fensterkreuze und Sprossen sein. 
Das Innere der Zimmer ist durchweg farbig behandelt. Ge- 
sammtkosten ohne Platz 46000 K, wovon 26000 4&4 auf den 
Rohbau, 16000 4 auf den inneren Ausbau fallen. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1898, S. 141.) 


Haus Bernstiel in Nürnberg; Arch. Th. Eyrich. 
Das in reichen Renaissanceformen entworfene Gebäude ent- 
hält im Erdgeschosse Läden, in den 3 Obergeschossen je eine 
grofse Wohnung. Ein an der Strafse liegendes Vordergebäude 
und ein einen Hof einschliefsendes Hintergebäude, dessen 
Beleuchtung aber sehr mangelhaft ist. Die Aufgabe des 
Architekten, dem Gebäude durch entschiedene Betonung der 
Höhenrichtung nebst reicher, aber dabei kräftiger Ausbildung 
der Schauseite eine gute Wirkung zu sichern, ist vollständig 
gelöst. Für die Schauseite ist feinkörniger weilser Sandstein 
verwendet; das Innere ist reich ausgestattet; die Wand- und 
Deckenbekleidungen sind reich in Holz und Stuck ausgeführt, 
die Flächen mit Oelgemälden geschmückt. — Mit Abb. (Bau- 
gewerks-Z. 1898, S. 149.) 


: Wormser Neubauten; Arch Ludwig Hofmann. 
Beschreibung und Darstellung einer Gruppe von Geschäfts- 
und Wohnhäusern, die im alten Stadttheile von Worms im 
Anschluss an die Ausführung des neuen Bebauungsplanes 
entstanden ist. Pie Gruppe liegt in der leicht gekrümmten 
Verlängerten Hardtgasse und zeigt der Straße zu- 
gekehrte Giebelbauten in schlichten und frischen Formen. 
Schauseiten in rothem Sandstein mit rauh verputzten Flächen. 
Baukosten 39300 Æ, 30800 A und 29800 «Æ, d. i. für 14m be- 
bauter Fläche im Durchschnitt 259 4 und für 1cbm umbauten 
Raumes 15,20 M. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 97, 74, 125.) 


Villa Nabholz-von Grabow in Zürich; Arch. 
H. Stadler und E, Usteri in Zürich. In dem prachtvollen 
Belvoir-Parke sind durch eine Baugesellschaft freistehende 
Villen nach besonderen Bauvorschriften errichtet. Die be- 
schriebene Villa liegt an der Ecke zweier Strafsen und hat 
4m breite Vorgürten, die Rückseiten liegen nach dem Parke 
zu. Für die Scbauseiten ist durch Verwendung mittelalter- 
licher Bauformen malerische Wirkung angestrebt, und es ist 
hierdurch auch der Grundriss des zweigeschossigen Baues 
stark beeinflusst, doch ist er dabei zweckmifsig und eigen- 
artig. Der Bau kann als ein reizendes Vorbild für eine 
moderne Villa dienen. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1898, 
Bd. 31, 8. 21.) 


Wohnhaus in der Rue Debelleyme zu Paris; Arch. 
Le Thorel. Sechsgeschossiges Wohnhaus mit billigen 
Wohnungen. Aufbau ganz in echtem Baustoff; helle Back- 
steine mit dunkeln Bändern und Friesen aus gebranntem 
Thon; Fensterstürze aus sichtbar gelassenem Eisen; Zwischen- 
decken aus hohlen Thonplatten in Gips. — Mit Abb. (Con- 
struct. moderne 1898, 8. 87.) 


Landwirthschaftliche Bauten. Wohnhaus-Speicher in 
Ruederswyl (Emmenthal) Kleines Wohnhaus, sogenanntes 
„Stöckli“ für ein wohlhabendes Elternpaar, das Haus und 
Hof den Kindern überlassen hat, bei uns ,Altentheiler-Haus* 
genannt. Auf massivem Unterbau mit gewölbten Kellern er- 
heben sich 2 Stockwerke in Ständern. Schwellen, Ständer 
und Deckbalken bilden feste Rahmen, in die die Bretter- 
wandung eingenuthet ist. Seinen Hauptschmuck hat der kleine 
Bau durch zierliche Lauben (Holzgallerien) erhalten; das 
hohe Dach ragt weit über die Lauben hinaus. Im Erd- 
geschoss aufser der Küche nur zwei grolse Zimmer; der 
Oberstock ist ein großer Raum, der als Speicher und 
Magazin benutzt wird. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1898, 
Bd. 31, S. 89.) 


Viehstall bei Havelberg; vom Mauermeister Broder 
in Havelberg. Das Gebäude ist 68m lang, 18,50 m breit und 
3,16 ™ vom Pflaster bis Unterkante der I-Träger hoch mit 
3m hoher Drempelwand, massiv aus Ziegelsteinen in Kalk- 
mörtel aufgeführt; doppeltes Pappdach mit Erdaufschüttung. 
An einer Seite der Futterdiele 8 Standreihen für je 12 Kühe 
und eine Standreihe für 24 Haupt Jungvieh. Ueber dem 
Jungviehstalle liegt der Hühnerstall. An der vorderen Seite 
der Futterdiele der Stall für 22 Ochsen in 2 Standreihen und 
der Pferdestall mit Zubehör für 22 Pferde. Gute Lüftung. 
Die Einzelheiten der Krippen usw. bieten nichts Neues. Bau- 
kosten 45000 4. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 215.) 


Stallungen fiir Schwarzvieh. Die Schweinezucht 
ist eines der wesentlichsten zur Hebung der ,Nothlage der 
Landwirthschaft" in Vorschlag gebrachten Mittel. Die an die 
Herstellung zweckentsprechender Stallungen zu stellenden 
Anforderungen, die gegen früher nicht unerheblich gestiegen 
sind, werden in sehr sachgemifser Weise in dem vorstehenden 
Aufaatze besprochen. Erörtert werden: Lage der Gebäude, 
Raumbedarf, Stallwärme, Grundriss, Umfassungswände, Fenster 
und Thüren, Fufsboden, Jaucherinnen, Bucht-Scheidewände, 
Gangwände, Futtertröge, Aufstellung der Tröge, Decke, Höfe, 
Nebenräume und Lüftung. Die ausführlichen Mittheilungen 
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sind durch Zeichnungen in bester Weise verdeutlicht. — Mit 
Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 120, 138.) 


Hochbau - Konstruktionen. 


Lehren des Brandes der Borsigmühle in Berlin 
(7. Jan. 1898). Eine so gründliche Zerstörung und so be- 
sonders bezeichnende Merkmale für das Verhalten einzelner 
Baustoffe im Feuer werden nur höchst selten geboten. Es 
hat sich gezeigt, dass gut gerohrtes und geputztes Holz eine 
bedeutend höhere Sicherheit gegen Feuer giebt, als man ihm 
im Vergleiche zu Eisen und Granit gewöhnlich zuspricht. 
Granit hat sich als ein höchst fragwürdiger Baustoff erwiesen; 
eiserne Säulen und Blechträger beschleunigen unter Ein- 
wirkung des Wassers die Zerstörung der Gebäude. Für die 
Verwendung von Eisenwerk ist eine Ummantelung mit Draht- 
putz, Asbest u. dgl. m., wie dies schon die Hamburger Ver- 
suche ergeben haben, erforderlich. Unbedingt feuersicher ist 
bei grofser Gluth kein Baustoff; das Beste des Vorhandenen 
sind gemauerte Pfeiler und Wände und diejenigen Betonbau- 
theile, die von der Hitzeempfänglichkeit des Eisenwerks nicht 
abhängig sind. — Mit Abb. (Baugewerks-Z. 1898, S. 249.) 


Massive Decken. Die Otto’sche massive, ebene 
Steinrippendecke zwischen eisernen T-Trägern kann in allen 
im Hochbau vorkommenden Spannweiten ausgeführt werden. 
Preis für 14» einschl. der Träger je nach Länge der letzteren 
von 7,55 Æ an; Eigengewicht für 1am 200ks, Nutzlast 250 ke. 
Die Decke soll wegen der Rippentheilung nicht reifBen und 
wird verschieden hergestellt, je nachdem FufBbóden von Holz 
oder von Beton mit Linoleumbelag verwendet werden sollen. 
— Bei der Decke nach Professor J. Melan sind Betongewólbe 
mit eingebetteten Bogentrügern aus T -Eisen zur Verstärkung 
verwendet. — Mit Abb. (Z f. Bauhandw. 1898, S. 10.) 


Decke nach Kopp. Das Prüfungszeugnis der Versuchs- 
anstalt Charlottenburg wird mitgetheilt. Die Decke zeigt 
wagerechte Ausmauerung mit gewöhnlichen Backsteinen und 
Cementmörtel ohne Eisenarmirung zwischen eisernen T--Trägern. 
Die Ergebnisse sind günstig. (Z. f. Bauhandw. 1898, S. 34.) 


Gesichtspunkte für die Ausführung von Glas- 
dächere; von Ing. Fr. Milius. Nützliche Angaben über 
die bei der Berechnung zu Grunde zu legenden Belastung der 
Flächen durch Schnee und Winddruck, Dachneigung, Ver- 
hältnis der Glasfläche zu der Gröfßse der zu beleuchtenden 
Räume, Dichtung der Glasflächen, Anordnung der Rinnen zur 
Abführung des Sehwitzwassers und Zahl und Herstellung der 
Abfallrohre. — Mit Abb. (Z. f. Bauhandw. 1898, S. 35.) 


Läutevorrichtung für Glocken. Das Läuten der 
Kirchenglocken erfolgt bekanntlich bis in die neueste Zeit 
durch Menschenhand; der Platz für die Glockenläuter ist 
meistens nur mit Schwierigkeiten, ja oft nur mit Lebensgefahr 
zu erreichen und schon Mancher ist dabei ums Leben ge- 
kommen. 
Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation eine 
Vorrichtung zum Läuten schwerer Glocken erbaut hat, die 
bestimmt ist, diese Arbeit durch Maschinenbetrieb leisten zu 
lassen. Mit dieser Einrichtung ist die neue Georgenkirche 
in Berlin versehen. Hier wird der Antrieb durch Elektricitit 
erfolgen, und es wird hierzu ein Elektromotor von 10 PS. auf- 
gestellt. Auch das Orgelgebläse der Kirche erhält elektrischen 
Betrieb durch einen Elektromotor von 2,5 PS. — Mit Abb. 
(Deutsche Bauz. 1898, S. 35.) 


Innerer Ausbau, Ornamentik und Kleinarchitektur. 


Hans Thoma-Rahmen; von Dr. E. W. Braun, Direktor 
des Museums in Troppau. Der Rahmen ist die Umfassung eines 
Gegenstandes, er ist nie Selbstzweck, sondern steht in un- 
Wslichem Zusammenhange mit dem Gegenstande, den er um- 
schliefst, und hat alle verschiedenen Stilarten der Kunst mit 
durchlaufen. Eine neue ästhetische Bewegung ist in diesem 
Zweig der Kleinkunst neuerdings gekommen, ausgehend von 
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England, fortgeführt durch die mächtige Renaissanceetrümung 
in München und beeinflusst durch die Japaner. Die neue 
dekorative Verzierung der Rahmen geht zurück auf die mittel- 
alterliche Miniaturmalerei, den Kupferstich und den Holz- 
schnitt des 15. und 16. Jahrh. Als Meister der Neuzeit sind 
hervorzuheben Max Klinger und Hans Thoma in ihren 
Rahmenentwürfen zu ihren Bildern. Eine ganze Sammlung 
solcher Rahmenverzierungen von Hans Thoma ist nach einer 
neuerdings von diesem Meister veröffentlichten Sammlung in 
Zeichnung und Beschreibung mitgetheilt. Die „Jungen“ in der 
Kunst mögen diese neuen Schöpfungen freudig begrüfBen, den 
„Alten“ fällt das Verständnis dafiir doch noch recht schwer! 
— Mit Abb. (Kunst u. Handwork, Z. d. bair. Kunstgew.-Ver. 
1898, S. 116.) 


Neue Glühlicht-Lüster. Ranken und Blumen, deren 
Verwendung zur Ausschmtückung wohl so alt ist wie das 
Schmücken selbst, sind in der Neuzeit mit Glück zur Dar- 
stellung des Lichtgeräthes für das elektrische Licht verwendet. 
Dargestellt und beschrieben sind solche von Kellner und 
Reinherz. — Mit Abb. (Kunst u. Handwerk, Z. d. bair. 
Kunstgew.-Ver. 1898, S. 183.) 


Das Schmiedeisen im Kunstgewerbe; von Nic. 
Thalhofer. Die Geschichte der Eisenkunst beginnt für uns 
erst mit dem Mittelalter, und zwar nicht allein in der Waffen- 
schmiederei, sondern auch in der Baukunst. Zuerst wird die 
Spirale ausgebildet, z.B. an den Thürbeschlägen, dann kommt 
die Gothik mit ihrem freistehenden Geäst, Ranken und Blumen, 
wobei eine stauuenswerthe Geschicklichkeit und feines Form- 
gefühl entwickelt werden. In der Renaissancezeit erweitert 
sich dieses Kunstgebiet; an die Stelle der Bindung der Stäbe 
mit Ringen tritt das Durcheinanderschieben, die Bildung des 
Netzwerkes. In der 2. Hälfte des 17. Jahrh. verschwindet die 
Spirale, und es tritt das Barockelement auf. Im Rokoko wird 
das Eisen ein zierliches Gespinnst; die Empirezeit hat nichts 
Neues geliefert. Mit dem Wiederaufwachen des Kunsthand- 
werkes in der Neuzeit ist die Schmiedekunst durch die Be- 
mühungen der Architekten zu neuem, kräftig pulsirendem 
Leben erwacht. Der vorliegende Aufsatz ist mit einer grofsen 
Anzahl von Abbildungen trefflicher alter und neuer Kunst- 
werke aus Schmiedeisen ausgestattet und kann dem Architekten 
zur Durchsicht empfohlen werden. — Mit Abb. (Kunst u. 
Handwerk, Z. d. bair. Kunstgew.-Ver. 1898, S. 185.) 


Denkmal für Maupassant zu Paris; Arch. Deglane, 
Bildhauer Verlet. Das im Park Monceau aufgestellte Denk- 
mal besteht aus einer Büste auf einem hohen Untersatze, vor 
dessen Sockel eine naturalistische Frauengestalt in moderner 
Tracht liegt. — Mit Abb. (Construct. moderne 1898, S. 162.) 


Vermischtes. 


Arbeitsweise bei den Meistern der italienischen 
Renaissancezeit; Festrede, gehalten beim Schinkelfeste 
des Architekten-Vereins in Berlin am 13. März 1898 vom 
Stadtbaurath L. Hoffmann. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 133, 145.) 


B. Heizung, Lüftung und künstliche Beleuchtung, 


bearbeitet von Dr. Ernst Voit, Professor in München. 


— 





Heizung. 

Isolirende Wirkung von Luftschichten (s. 1898, 
S. 495) Nussbaum und Astfalck sind zu denselben Er- 
gebnissen wie Russner gelangt. Uebereinstimmend wird be- 
tont, dass der Schutz von Hohlschichten im Mauerwerke gegen 
Wärmetbertragung liberschützt wird und dass eine Ausfüllung 
dieser Schichten mit Wärme schlecht leitenden Körpern, z. B. 
Kieselguhr, Schlackenwolle, Korkabfällen u. a. m., zu em- 
pfehlen ist. Ein guter Wärmeschutz ist auch dadurch zu er- 
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zielen, dass man die Innenflächen der Aufsenwände mit Tafeln 
aus Kieselguhr usw. bekleidet. (Gesundh.-Ing. 1898, 8. 80.) 


Berechnung des Heizwerthes. Dr. H. Langbein 
‚stellt anstatt der Dulong’schen Formel, welche die Ver- 
‘brennungswärme von Brennstoffen, u. zw. von solchen pflanz- 
lichen Ursprungs bestimmt, die folgende auf: 


8500 C -+ 27 000 H -+ 2500 S — [2625 0 — (9 H + W) 600] 
100 


(Gesundh.-Ing. 1898, S. 94.) 


Warmwasser-Bereitung mittels des Houten- 
schen Contral-Wasserheizofens. Das Wasser wird erst 
im Augenblicke des Bedarfes erwärmt und auch nur in der 
Menge, die verlangt wird. Die Anlage besteht aus dem Füll- 
behälter, der oberhalb der höchsten Zapfstelle für warmes 
Wasser sich befindet, und dem mit Vortheil im Keller auf- 
.zustellenden Central-Wasserheizofen, der mit Gas geheizt wird. 
‚Oeffnet man an einer beliebigen Zapfstelle den Hahn, so fliefst 
zunächst das im Ofen durch die immer klein brennende Flamme 
warm gehaltene Wasser an der Zapfstelle aus, gleichzeitig 
fliefst kaltes Wasser aus dem Füllbehälter in den Ofen, und 
es öffnet das im Füllbehälter nachfliefsende Wasser das Gas- 
ventil im Ofen, so dass eine rasche Erwärmung des Wassers 
im Ofen erfolgt. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 43.) 


Berliner Gasbadeofen von J. Funk. Rechteckige 
Grundform. Zwei kupferne Wasserkammern sind mit einer 
grofsen Anzahl ebenfalls aus Kupfer und ohne Naht herge- 
stellter Fieldröhren so ausgestattet, dass zwischen den Röhren 
die Feuergase hindurchziehen. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 
1898, S. 93.) 


Berechnung von Wasserheizungs- und Wasser- 
leitungs- Anlagen auf elementarem Wege; von 
R. Mewes. Zur Bestimmung der Rohrweiten sind die Formeln 
von H. Fischer in den einfachen Fällen ausreichend; für ver- 
zweigte Rohrnetze benutzt man Näherungsformeln, die Birlo 
(Gesundh.-Ing. 1891) zusammengestellt hat, oder die Formeln 
von Rietschel (Gesundh.-Ing. 1891), 

— W 
٠۰ 10000 X 215,6 X d? (te— ta) 
v? p ‘ 
in denen v die erforderliche bezw. dieerreichbare Geschwindigkeit 
der Wasserströmung bedeutet. Ferner ist in den Formeln 
W die stündlich abzugebende Wärmemenge, d der lichte Rohr- 
durchmesser, v die Geschwindigkeit des Wassers, ah die wirk- 
same Druckhöhe, te—ta der Temperaturabfall des Wassers 
zwischen Zu- und Rückleitung, / die Lange der Leitung, p der 
Reibungsbeiwerth, 2 (£) die Summe der einmaligen Widerstände. 
Da die erreichbare und erforderliche Geschwindigkeit bei einer 
Anlage gleich sein sollen, so könnte man v» aus den beiden 
Gleichungen entfernen und nach d auflösen, man erhält dann 
aber für d eine Gleichung fünften Grades, weil für den 
Reibungsbeiwerth p = 0,140 X m Nach 
D 

Mewes kann man nun p Vv = 0,1116 + 0,017 v setzen, wo- 


und 


zu setzen ist. 


durch sich ergiebt: I — 2 p" cos t und d=C yi. Es be- 


deuten in diesen Formeln 


0,011 16 2-+ CX (E) \3 
= VC xe gens) 
16 (ote d+ C-2 GE) 


C- V seins co 
2 2156 100 (ft. — ta) ' 
6gahC ` ' 


An einem Beispiele wird gezeigt, dass diese Formeln praktisch 
leicht verwendbar sind. Die für die Bewegung des Wassers 
in Warmwasserheizungen benutzten Formeln werden auch für 
die Berechnung eines Rohrnetzes von Wasserleitungs- Anlagen 
benutzt. Die Formel pY v=0,012(1-+v) entspricht mit eben 
so grober Annäherung den vorliegenden Versuchen über die 
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Reibung des bewegten Wassers. Man hat nun zu setzen: 


A 3 
p= y (u2 C>) und ہسی۔ ۱۹۹۲ سے کاو و00‎ 
6gah-C 16 (0,012 2 + C 2 Ẹ))? 
6gah C 


Auch dieser Werth von pV vo ist für die Berechnung von 
Wasserleitungsröhren verwendbar, wie an Rechnungsbeispielen 
nachgewiesen wird. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 17, 83.) 


Rippenheizkörper. Bei den neueren Heizkörpern ist 
das Bestreben zu erkennen, mit möglichst wenig Material eine 
möglichst grofse Oberfläche zu gewinnen; es werden unter 
Annahme eines gewöhnlich vorkommenden Leitungsbeiwerthes 
(= 28) und Wärmeabgabebeiwerthes (— 7) folgende Forderungen 
für einen zweckentsprechenden Rippenheizkörper nachgewiesen: 
1) Die vom Wasser berührte, die Wärme aufnehmende Fläche 
muss mindestens ljg der verlangten Heizfläche betragen; die 
Grundfläche der Rippen, mit der sie an den Schaft anschliefsen, 
muss mindestens lj9 der Rippenoberfláche ausmachen; 3) um 
diese Forderung zu erreichen, müssen die Rippen am Grunde 
entsprechend breit sein und nach dem Rande hin kegelfürmig 
auslaufen, dürfen auch nie geradlinig vom Schafte bis zum 
Rande hergestellt werden. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 87.) 


Niederdruckdampfheizung mit Ventil-Luft- 
regelung nach Polle Der im Kessel erzeugte Dampf 
wird durch die Dampfleitung den Heizkörpern mit Hülfe eines 
Einlassventiles oben zugeführt. Unten gehen vom Heizkörper 
die Kondenswasser-Leitungen aus, die in eine unter der Keller- 
decke verlegte Sammelleitung münden, durch welche das Kon- 
denswasser in den Kessel zurtickfliefst. Der regelnde Theil 
der Anlage, die Entlüftungsvorrichtung, steht mit der Dampf- 
leitung und mit dem Luftbehälter, dieser mit der Kondens- 
leitung in Verbindung. In der Entlüftungsvorrichtung sind 
Schwimmer angeordnet, die ein Luft- und ein Dampfventil 
beeinflussen, so dass die Druckunterschiede zwischen Dampf- 
und Kondensleitung beim Ab- und Zustellen der Heizkörper 
den Ein- und Austritt der Luft bei den Heizkörpern ent- 
sprechend dem Aus- und Einströmen des Dampfes regeln. — 
Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 2.) 

Fernheiz- und Elektricitätswerk in Dresden. Für 
das Königliche Schloss in Dresden, das Hoftheater und die 
Zwingergebäude soll eine Fernheizung in Verbindung mit 
einem Elektricitätswerke angelegt werden. Die Professoren 
Rietschel und Riedler haben sich für die Durchführung 
des Planes ausgesprochen. Die Ferndampfleitung soll rund 
9 Mill. W.-E. bei 2—5*t Spannung auf etwa 1000 * übertragen. 
Die Anlagekosten sind für das Elektricititswerk zu 698 000 A, 
für das Fernheizwerk zu 953500 A veranschlagt, die jähr- 
lichen Betriebskosten zu 95 000 und 107 746 X. (Gesundh.-Ing. 
1898, S. 95.) 


Lüftung. 
Physikalische Grundlagen und technische Aus- 


bildung moderner Trockenanlagen; Vortrag von Prof. 


Pfeifer. Nimmt man bei einer Trockenvorrichtung für die 
zuzuleitende Luft eine bestimmte Wärme und Feuchtigkeit an, 
80 kann man die theoretische Luftmenge finden, die zur Ver- 
dunstung von 1ke Wasser erforderlich ist, und erhält hierbei 
das Ergebnis, dass diese Luftmenge rasch abnimmt, wenn die 
Luft mit hoher Erwärmung abzieht. Nun giebt aber die Luft 
in der Trockenanlage die Wärme ab, die zur Verdunstung des 
Wassers nöthig ist, es tritt also eine Abnahme der Luftwärme 
ein, welche sich aus dem Gewichte der abgeführten Luft, ab- 
züglich des aufgenommenen Dampfgewichtes, und aus der spec. 
Wärme der Luft berechnen lässt. Die Endwärme, vermehrt 
um jenen Wärmeunterschied, giebt die Anfangswürme. Mit 1 ke 
Steinkohle, deren Heizkraft 7200 W.-E. ist, kann man theore- 
tisch 7,5 bis 1ke Wasser verdunsten; Verdampfungsziffern aus- 
geführter Trockenanlagen von 6 bis 7*s sind deshalb schon 
als gut anzusehen. Man kann auch die Trockenluft in einer 
Anlage wiederholt verwenden, wenn man sie nach Aufnahme 
der Feuchtigkeit unter den Thaupunkt abkühlt, z. B. durch 
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Berieselung, und sie dann wieder der Erwärmung unterwirft. 
(Gesundh.-Ing. 1898, S. 39.) | 


Lüftung der Schiffsr&ume. Um in den Heizraum ge- 
nügeude Menge Luft zu bringen, haben Evans & Co. eine 
neue Vorrichtung gebaut, die aus einem kleinen Luftkompressor 
besteht, welcher die Luft in einen Raum austreten Lässt, dem 
gleichzeitig ein schwacher Dampfstrom zugeführt wird. In dem 
unteren Theile jenes Raumes befindet sich ein Zerstäuber, der 
einen kräftigen Strom eines Gemenges von mehr oder weniger 
Luft und Dampf in einen Windfang treibt. Die Einrichtung 
soll sich an Bord des Dampfers ,Santareuse" bewührt haben. 
— Mit Abb. (Dingler's polyt. Journ. 1898, Bd. 307, S. 269.) 


"Künstliche Beleuchtung. 


Spiritus als Leuchtstoff. Um Spiritus ohne Benutzung 
von Glühkörpern zu Leuchtzwecken verwenden zu können, 
muss man ihm Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheeres zu- 
setzen; es kann der Leuchtspiritus jedoch bei dem geringen 
Petroleumpreise nicht in Wettbewerb treten. Bei Spiritus- 
glühlicht kann durch Zusatz von Kohlenwasserstoff — 15% 
Hylol — eine Ersparnis von 26,80%, bei gleicher Lichtmenge 
erzielt werden. Auch ein Gemenge von 1 Th. Benzol und 2 Th. 
Spiritus ist brauchbar. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 79.) 


Lucin-Spiritus. H. Gutmann in Berlin stellt aus 
karburirtem Spiritus einen Leuchtstoff ,Lucin“ her, der in dem 
sog. Sternbrenner von Kiesow in Berlin am besten verbrannt 
wird und eine Lichtstärke von 17 Kerzen entwickelt, wobei 
sich die Brennstunde auf 2 S stellt. (Gesundh. - Ing. 1898, 
S. 79.) 


Fortschritte der Acetylengas-Beleuchtung in 
Ungarn; von Ing. Dr. Bruno in Budapest. In Ungarn kostet 
1! Petroleum 30—35 9f., 1cbm Leuchtgas 25 — 30 4/ und 
1 Hektowattstunde 8—10 Sf., der Karbitpreis ist 25—40 F. 
Danach kostet für 1 Stunde 


Petroleum in gewöhnlichen Rundbrennern... 5—6 4f, 
Schnittbrenner (140 und 15 N.-K.)...... s.. LE 
Leuchtgas in Auerbrennern (1000 ........... 26 , 
Elektrisches Glühlicht (16 N.-K.)............ 45 4 
Acetylen (20! und 80 N.-K)).............. 1,6—2,6 » 


(Gesundh.-Ing. 1898, S. 13.) 


Acetylenlicht (vgl. 1898, S. 285). Die Beleuchtung mit 
Acetylen nimmt rasch zu und hat sich besonders in Amerika, 
Spanien und Frankreich Bahn gebrochen. In Deutschland ist 
die Anlage in Hanau von Schneeweis & Engel bemerkens- 
werth. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 64.) 


Acetylen-Brenner und ihr Einfluss auf die Be- 
leuchtungsfrage; von A. Weber. Bei niedrigem Druck ist 
die Verbrennung unvortheilhaft, unter eine gewisse Grenze 
kann man des starken Rauchens wegen nicht gehen. Mit dem 
Wachsen des Druckes wird der Wirkungsgrad des Brenners 
besser, erreicht jedoch bei einem bestimmten Drucke, z. B. für 
Zweilochbrenner bei 3—4 «m Wassersäule, einen Grölstwerth. 
Nach Ahrens und Castellani kann theoretisch 11 Acetylen 
stündlich 1,48 engl. N.-K. entwickeln; ein Zweilochbrenner von 
Bray ergab 93,30%, dieses Werthes; im Mittel kann man für 
irgend einen Brenner 929/, annehmen. (Gesundh.-Ing. 1898, 
S. 64.) 


Eisenbahnbeleuchtung mit einem Gemische von 
Acetylen und Oelgas (8.1898, S.458). Das probeweise zur 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen zur Verwendung gelangende 
Gemisch bestand aus 3 Th. Oelgas und 1 Th. Acetylen. Bei 
einem Verbrauche von 271 in 1 Stunde beträgt die Helligkeit 
der Flamme mehr als 16 Hefnerkerzen. (Dingler’s polyt. J. 
1898, Bd. 307, S. 95) 


Kostenvergleich für elektrisches Bogenlicht 
und Acetylenlicht. Ist der Marktpreis für 1ks Calcium- 
karbid 50 f, so kosten 100 N.-K. Acetylenlicht rd. 8,5 Sr. 
Bogenlampen von 50 Volt und 14,5 Amp. entwickeln mit Milch- 
glasglocke 1228 N.-K., solche mit 45 Volt und 12 Amp. etwa 
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750 N.-K. und solche mit 40 Volt und 2 Amp. etwa 64 N.-K., 
so dass bei einem Preise von 60 ¥ fiir die Kilowattstunde 
100 N.-K. auf 3,5, 4,2 oder 7,5 47 kommen. Hierbei ist jedoch 
das Licht der Bogenlampen durch Milchglas gedämpft, die 
Acetylenflamme aber nackt angenommen, so dass bei einem 
Vergleiche die Zahlen für Bogenlampen noch um 30% zu er- 
niedrigen sind. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 64.) 


Neuerungen im Gebiete des Gasglühlichtes 
(vgl. 1898, S. 498. Herrmann & Arnold in Berlin führen 
neuerdings eine eigenthümlich geformte Glasglocke „Welt- 
glocke“ aus, durch die die bisher benutzten Cylinder für Gas- 
glühlicht entbehrlich werden und die dabei dem Zerspringen 
nicht so ausgesetzt ist. Der untere, schlank kegelförmige 
Theil ersetzt den Cylinder, während der obere Theil sich 
tulpenartig erweitert und an ein glockenfürmiges Dach setzt. 
— Von W. Schmitz in Hamburg werden Gasglüblichtlampen 
in der Form von Bogenlampen hergestellt. Die zur Ver- 
brennung dienende Luft tritt durch Oeffnungen in den Re- 
flektorraum, wird dort vorgewürmt und gelangt nun in die 
unten sitzende Glocke und an den Brenner; die Verbrennungs- 
gase werden durch den langen Cylinder in den oberen Raum 
des über dem Reflektor liegenden Schornsteins und dann nach 
au[sen geführt; durch das Dach des Schornsteines ist die Gas- 
leitung eingeführt. Das Anzlinden erfolgt durch eine oberhalb 
der Cylindermündung angebrachte Klappe. — Mit Abb. (Ge- 
sundh.-Ing. 1898, S. 13.) 


Gasglühlichtbeleuchtung mit Kleinstellvorrich- 
tung in Krankensälen, Schulräumen. G. Haag in 
Köln schiebt lose über das Brennerrohr den Kleinstellungs- 
Regler, eine Blechdose, deren Boden mit Luftlöchern ver- 
sehen ist. Eine Lose Glimmerplatte im Inneren der Dose regelt 
je nach ihrer Hebung den Zutritt der Luft, die gegen das aus 
der Düse tretende Gas strömt. Bei geöffnetem Hahne tritt 
das Gas mit grofser Geschwindigkeit aus der Düse, eg hebt 
sich durch negativen Druck die Glimmerplatte und lässt die 
Luft ungehindert zum Brenner gelargen; schliefst man den 
Hahn etwas, so sinkt bei der geringeren Austrittsgeschwindig- 
keıt des Gases die Glimmerplatte und lässt nur wenig Luft 
zum Brenner treten. — Mit Abb. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 26.) 


Um Glühkörper für Glühlicht dauerhaft zu 
machen, werden die mit den leuchtenden Stoffen behandelten 
Strümpfe in konzentrirte alkoholische Schellacklösung ge- 
taucht, der kieselsaure Magnesia, Magnesiumchlorid und Kiesel- 
säurehydrat zugesetzt sind. Die Glühkörper werden getrocknet 
und dann dieser Behandlung wiederholt unterworfen. (Gesundh.- 
Ing. 1898, S. 65.) 


Elektrischer Gasztinder. Die Akkumulatoren- und 
Elektr. - Aktien- Gesellschaft Boese in Berlin erbaut einen 
Gasfernzünder mit einem Elektromagneten, dessen Kern durch- 
bohrt ist und so den Hauptzuführungskanal für das Gas bildet. 
Eine nach oben führende Verjüngung stellt die stets offene 
Leitung zur Zündflamme dar, ein senkrechte Abzweigung kann 
durch ein Ventil abgeschlossen werden und bildet den Kanal 
für die Hauptflamme. Sendet man einen Strom durch die 
Windungen des Elektromagneten, so wird der Anker angezogen 
und dabei ein Sperrrad um einen Zahn weitergedreht, der Ventil- 
körper legt sich auf einen sternförmig ausgefrästen Theil des 
Rades, die Abzweigröhre wird frei, und das Gas kann der durch 
die Zündflamme angesteckten Leuchtflamme beständig zuflie[Ben. 
Die Löschung der Flamme erfolgt durch einen abermals die 
Windungen des Elektromagneten durchlaufenden Strom, das 
Sperrrad wird wieder um einen Zahn verschoben, das 
Ventil legt sich aber jetzt vor die Mündung des Zweigkanales, 
da sich sein Körper in die Höhlung des Sternes legt. — Mit 
Abb. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 13.) 


Glühlampen von 250 Kerzen. Wenn man bei einer 
Glühlampe den Kohlenfaden mal länger nimmt als bei einer 
solchen, die bei 50 Volt Spannung mit 50 Normalkerzen brennt, 
so liefert sie bei 250 Volt Spannung 250 Kerzen. Solche Glüh- 
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lampen von höherer Kerzenzahl werden neuerdings häufiger 
angewendet. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 14.) 


Neue regenerirbare Glühlampe. Ch. Howard 
verbindet die eigentliche Glasbirne noch mit einer kurzen 
Glasröhre, deren geschlossenes Ende sich in den metallenen 
Sockel setzt. In das Ende der Glasröhre sind die üblichen 
Platindrähte eingeschmolzen; diese werden aber nach innen zu 
durch Nickeldrähte ersetzt, die durch ein gläsernes Quer- 
stück mit einander verbunden sind und zur Befestigung der 
Glühfäden dienen. Durch Anfassen des Querstückes sind die 
Glühfäden leicht aus der Birne zu entnehmen oder wieder ein- 
zusetzen. An das Glasrohr sind ferner Nasen geschmolzen, 
die sich in Schlitze der Fassung setzen und eine seitliche Ver- 
drehung verhindern. Sollen die untauglichen Faden heraus- 
genommen werden, so wird die Birne von dem Rohr abgetrennt, 
dann werden die Glühfäden aus der Birne entfernt, durch neue 
ersetzt und wieder in die Birne gebracht. — Mit Abb. (Ge- 
sundh.-Ing. 1898, S. 65) 


Maxim’s neue Glühlampe soll einen widerstands- 
fähigeren Glühfaden haben und höhere Temperaturen aus- 
halten können. Eine 42kerzige Lampe soll für die Kerze nur 
2 Watt verbrauchen. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 79.) 


Elektrische Zugbelouchtung (vgl. 1898, S. 285); von 
F. Schiff. Ausführliche Uebersicht. Zur Einzelbeleuchtung 
von Wagen führt jedes Fahrzeug seine eigene Energiequelle 
(Sammlerbatterie) mit sich. Der erste Versuch wurde 
1881 von der London - Brighton & South Coast r. mit 
einom Pullman - Wagen gemacht. Andere Verwaltungen, so 
die Oberitalienischen Eisenbahnen, folgten bald nach. Seit 
1893 hat die Jura-Simplon-Bahn 129 Personen- und 32 Gepäck- 
wagen mit elektrischen Beleuchtungs - Einrichtungen durch 
Sammler versehen (s. 1897, S. 598), die französische Nordbahn 
hat dasselbe mit 50 Wagen gethan. Von den amerikanischen 
Bahnen haben nur wenige, so die Chesapeake & Ohio r. bei 
39 Pullman - Wagen (s. 1898, S. 285), elektrische Sammler- 
beleuchtung für ihre Wagen eingeführt. Auf der Dortmund- 
Gronau-Enscheder Eisenbahn laufen 26 solcher Personenwagen; 
die Eisenbahn wagen der deutschen Reichspost-Verwaltung haber 
in der Regel Sammler- Beleuchtung. Die Kaiser Ferdinand- 
Nordbahn (s. 1898, S. 116) hat 40 derartig elektrisch beleuch- 
tete Personenwagen. Neuerdings sind noch verschiedene Bahnen 
zu dieser Beleuchtung übergegangen, so die dänischen Staats- 
bahnen, die Kaschau - Oderberger Bahn und die Paris - Lyon- 
Mittelmeer-Bahn. Anschliefsend hieran werden die Anforderungen 
geprüft, denen die Sammler hinsichtlich der Zugbeleuchtung zu 
ontsprechen haben, nämlich Unempfindlichkeit gegen Er- 
schütterungen, leichte Unterbringung der Zellen, geeignete 
Oeffnungen zum Entweichen der Gase und Nachfüllen der Säure, 
gute Elektrolyten. Zum Schlusse ist auf die Vortheile der 
olektrischen Beleuchtung von Eisenbahnwagen hingewiesen. — 
Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 159.) 


Anlagekosten deutscher Elektricitätswerke; von 
Dr. Lux: 


Kapitalsanlago 
Elektricitätswerk a a 0 
watt Glühlampe 
Frankfurt a. M.; Wechselstrom 1097 M 54,5 M 
Köln; Wechselstrom.......... 1147 „ 57,3 p 
Berlin; Gleichstrom .......... 1352 4 67,7 » 
Königsberg; Gleichstrom ..... 1393 , 69,6 ,. 


Bis Ende März 1895 stellen die elektrischen Centralen in 
Deutschland eine Anlagesumme von 68716849 4 und im 
Mittel für jede angeschlossene Lampe 70,4. dar. (Gesundh.- 
Ing. 1898, S. 14.) 


Kosten der gebräuchlichsten Lichtquellen 
(vgl. 1898, S. 429). Prof. W. Wedding giebt für eine Reihe 
von Lichtquellen den stündlichen Verbrauch an Leuchtstoft 
für die Lichteinheit, ferner die diesem Verbrauch entsprechende 
Verbrennungswärme und die Kosten für 1 Brennstunde bei der 
gebräuchlichen Lichtstärke, endlich die mittlere räumliche 
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Lichtstärke während einer Brenndauer von 300 Stunden, und 
zwar mit freier und mit geschützter Lichtquelle. An einigen 
Beispielen wird gezeigt, wie man in verschiedenen Fallen die 
Tabellen zur Entscheidung für die eine oder andere Lichtquelle 
benutzen kann. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 74.) 


C. Wasserversorgung, Entwässerung und Reinigung 
der Städte, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Berlin. 


Oeffentliche Gesundheitspflege. 


Tragbare Vorrichtung für gesundheitliche 
Luftuntersuchung, insbesondere auf Gehalt an Kohlen- 
säure. (Z. f. Hygiene 1898, Bd. 27, S. 111) 


Vorschriften über den Anschluss der Blitzab- 
leiter an Wasserleitungsróhren in Berlin (s. 1898, 
S. 480). (Gesundh.-Ing. 1898, S. 8.) 


Schwimmende Entseuchungsanstalt in Newyork, 
auf einem Dampfschiffe eingerichtet, um zu den verschiedenen 
Stadttheilen gelangen zu kónnen. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 29.) 


Verbreitung von Milzbrand durch Abwässer der 
Lohgerbereien. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 31.) 


Bleivergiftung durch einen Hausbrunnen, aus 
dem das Wasser auf 50—60™ Linge dem Hause in Bleirdhren 
zugeführt wurde. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 87.) 


Ueber Fäkalverbrennung (Feuerlatrinen) äufsert sich 
Dr. Weyl (Berlin) auf Grund einer bezüglichen Ausführung 
in einer Kaserne bei Potsdam durchaus günstig. (Gesundh.- 
Ing. 1898, S. 88.) 


Oelaborte (vgl.1898, S. 258). Alle vom Urin berührten 
Flächen werden mittels einer Mineralólmischung angefeuchtet, 
die aus 159/, Phenol und 859/, eines Gemisches schwerer 
Mineralöle und Steinkohlenöle bestehen soll. (Deutsche 
Bauz. 1898, S. 171.) 


Entwässerung und Reinigung der Städte. 
Beseitigung der Auswurfstoffe. 


Kläranlagen in Potsdam nach Röckner-Rothe. 
Die Berichte lauten günstig, nachdem das Kohlebrei-Verfahren 
eingeführt ist. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 78.) 


Kanalisirung der Vororte Breslaus, Pöpelwitz 
und Kleinberg. Geplant wird eine Anlage nach dem 
Trennungsverfahren, d. h. das Regenwasser soll in die Oder 
geführt, das Gebrauchswasser durch Anschluss an die Breslauer 
Kanalisation und ihre Rieselfelder abgeleitet werden. (Ge- 
sundh.-Ing. 1898, S. 27.) 


Einleitung der Abwüsser von Stuttgart in den 
Neckar. Oberstabsarzt Dr. Jáger in Königsberg macht be- 
sonders die Frage der Verschiebung der Einleitungsstelle 
stromabwiürts zum Gegenstand einer eingehenden Unter- 
suchung und findet, dass dieser Einleitung ernstliche Bedenken 
entgegenstehen. Die Wassermenge des Neckars ist gegenüber 
der Menge der eingeleiteten Abwässer (Fäkalien werden nicht 
eingeleitet) nicht groB genug, um eine Selbstreinigung vorzu- 
nehmen. Die Beobachtungen haben ergeben, dass die Zahl 
der Keime in 1ccm Wasser von der Einflussstelle abwärts 
ganz bedeutend (bis zum 20fachen) zunimmt. Weniger be- 
gründet soll der Einwand sein, dass auch das aus Brunnen 
seitlich vom Fluss entnommene Wasser durch die dem Flusse 
zugeführten Abwässer verschlechtert werde. Jäger fordert 
daher, dass das Kanalwasser von Stuttgart vor seiner Ein- 
leitung in den Fluss von gröberen schwebenden Unreinigkeiten 
befreit werden müsse. (Z. f. Hygiene 1898, Bd. 27, S. 73.) 


Hauptsammelkanal neben dem Donaukanal in 
Wien zur Aufnahme der bisher in den Donaukanal geleiteten 
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Abwässer. Der Kanal ist im Lichten 2,9m breit und 2,25m 
hoch; seine Ausflihrung geschah theilweise unterirdisch als 
Tunnel. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 50.) 


Erfahrungen mit dem Liernur-Verfahren in 
Amsterdam. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 93.) 


Pariser Entwässerungskanäle von Clichy nach 
Achéres. Mit vielen Einzeldarstellungen der Bauanlagen. 
(Bull. de la soc. d’encouragement 1898, S. 122.) 


Ausführung von Kanalisationsarbeiten in Sand- 
boden mit künstlicher Senkung des Grundwassers durch 
Rohrbrunnen. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S.73, 147, 199.) 


Lüftung der Strafsenkanäle durch die Laternen- 
pfosten, denen von den Kanälen her besondere Entlüftungs- 
röhren zugeführt werden. (Z. f. Transportw. u. Straßsenbau 
1898, S. 182.) 

Versuche über die Nothwendigkeit der sekun- 
dären Entlüftungsrohre bei Hausentwässerungen und die 
hiermit in Verbindung stehende Bewegung von Wasser und 
Luft in diesen Röhren. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 55.) 


Behälter für Abwässer, in dem die Fäulnis- und 
Bakterienbildung künstlich begünstigt wird, um dann die ge- 
bildeten Dickstoffe leichter beseitigen zu können, ausgeführt 
in Exeter (England). (Eng. news 1898, I, S.19.) 


Doppelte Filterung und Lüftung von Kanal- 
wasser in Reading (N. A.) — Mit Abb. (Eng. news 1898, 
I, S. 49) 

Selbstreinigung der Flüsse. Pettenkofer führt 
sie gröfstentheils auf eine Einwirkung des Sonnenlichtes auf 
das Wasser zurück, wie das auch Versuche in München er- 
wiesen haben. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 29.) 


Wasserversorgung. 
Allgemeine, Berechnung von Wasserleitungs- 
anlagen auf elementarem Wege. (Gesundh.-Ing. 1898, 
S. 17.) 


Neuer aufzeichnender (Deutsche 
Bauz. 1898, S. 139.) 

Künstliche Erzeugung von Grundwasser, d.h. die 
Umwandelung von Flusswasser in Grundwasser, mit Hülfe von 
Sammelgallerien neben dem Flusse; Vortrag von Baurath 
Thiem in Leipzig. Bei solcher Anlage muss mit besonderer 
Vorsicht verfahren werden. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 
1898, S. 189, 205.) 

Standsicherheit von Staumauern mit offenen 
Lagerfugen (s. 1898, S. 449). (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 105.) 

Staudimme in Erdbau mit einer wasserdichten Schicht 
auf der Wasserseite und einem bis auf den dichten und festen 
Untergrund hinabgeführten Puddel- oder Betonkern. (Industr. 
& Iron 1898, S. 186.) 

Entwurf einer Staumauer mit Strebepfeilern 
(vgl. 1898, S. 449), die untereinander durch liegende Gewölbe 
verbunden werden. (Mémoires de la soc. des ing. civ. de 
France 1897, II, S. 666.) 

Ausführung von Staumauern in Form liegender 
Gewölbe. In Kalifornien soll eine solche Mauer von nur 
Zem Stärke und 102m Halbmesser des Bogens einen Wasser- 
druck von 13m Höhe aushalten. (Bull. des ing. et des archit. 
à Lausanne 1897, S. 53.) 


Erweiterung der Wasserentnahme eines Pump- 
werkes durch Anlegung eines zweiten Saugbrunnens, dessen 
Pumpen durch die vorhandene Wasserleitung getrieben werden. 
— Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 305.) 


Bestehende und geplante Wasserleitungen. Städtische 
Wasserwerke von Berlin; Verwaltungsbericht für 1896/97. 
(Gesundh.-Ing. 1898, S. 25.) — Allgemeine statistische Mit- 


Regenmesser. 
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theilungen; vom Stadtbauinspektor Pinkenburg (1898 
Wochenausgabe, S. 234.) 


Wasserversorgung von Cottbus, 
leitung. Erläuterung der Gesammtanlage. 
1898, S. 62.) 

Wasserversorgung von Warmbrunn durch eine 
Quellwasserleitung; Erläuterung der allgemeinen Anlage. 
(Gesundh.-Ing. 1898, S. 27.) 

Wasserversorgung von Kolditz bei Leipzig. Quell- 
wasserleitung, deren Wasser durch natürliches Gefälle dem 
Behälter zugeführt wird. Kurze Erläuterung. (Gesundh.-Ing. 
1898, S. 48.) | 

Wasserversorgung von Braunschweig; von Bau- 
rath Mitgau. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 60.) 


Thalsperre bei Hückeswagen (Westfalen), nach 
Intze's Entwurf in Bogenform ausgeführt. Bei 17™ Druck- 
höhe und 8 Gründungstiefe ist die untere Stärke 17m, die 
obere 4m. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 96.) 


Veränderung des Wasserwerkes in Bremen durch 
Aufstellung einer Hülfspumpe mit einem Pelton-Motor, um 
den Nachtheilen zu begegnen, die sich aus der Senkung des 
Weserspiegels für die Hubhöhe der Pumpen ergeben haben. 
(J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, S. 138.) 


Wasserversorgung einesStadtviertelsvonAmster- 
dam jenseits des Hafens mittels armirter Bleirohre. Drei 
Bleirohre von jo 5°™ innerem Durchmesser wurden in einer 
gebaggerten Rinne versenkt, nachdem sie durch Umwickelung 
mit Stahldraht und Hanf vor Beschädigungen durch Schiffs- 
anker gesichert waren. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, 
S. 15.) 

Wasserversorgung von Tilburg (Niederlanden). Für 
einen Tagesverbrauch von vorläufig 7500, später 15000 cbm wird 
das Wasser 60 Rohrbrunnen entnommen und durch eine Ent- 
eisenungsanlage mit Kokefüllung gereinigt. Lageplan, Ma- 
schinenanlage, Wasserthurm und Enteisenungsanlage sind ab- 
gebildet. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, S. 91, 198.) 


Wienthal-Wasserleitung, insbesondere der Stau- 
weiler bei Tullnerbach (8.1898, S.449). Ausführliche Bau- 
beschreibung. (Allgem. Bauz. 1898, S. 53.) 


Versenkung eines 120" weiten und 43m langen 
Rohres der Wasserleitung von Cleveland im Flussbette 
bis zu annähernd 9™ Tiefe. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 186.) 


Bau der Croton-Wasserleitung, insbesondere des 
grofsen neuen Staudammes (vgl. 1898, S. 189). (Scient. American 
1898, I, S. 81.) 

Hemet-Staumauer in Kalifornien, 37m hoch und 
nach einem Bogen von 66 = Halbmesser angelegt. — Mit Abb. ` 
(Eng. news 1898, I, S. 195.) 

Wasserversorgung von Valparaiso mittels eines 
Erdstaudammes. (Génie civil 1898, Bd. 32, S. 311.) 

Erdstaudämme in Indien; beachtenswerthe, den Bau 
betreffende Rathschläge. (Engineering 1898, I, S. 121.) 


Einzelheiten. Neuer Ablagerungs-Behülter und ge- 
mauerte gedeckte Sandfilter der Wasserwerke von Albany 
(N. A). (Eng. news 1898, I, S. 91) 

Bestimmung des Fassungsraumes von Behältern 
für städtische Wasserversorgungsanlagen; von 
Direktor Rother in Leipzig. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 
1898, S. 1.) 

Hebung eines Wasserbehälters auf Ringmauern um 
3m durch Schrauben. (Ceutralbl. d. Bauverw. 1898, S. 174.) 

Neuer elektrischer Wasserstandsfernmelder von 
Grau in Cassel. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, S. 102.) 


Druckwasserleitung aus Cementbeton nach einem 
in Oesterreich patentirten Verfahren und nach französischen 
Versuchen. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 45.) 


Quellwasser- 
(Gesundh. - Ing. 


42% 
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Berechnung von Leitungsröhren für Wasser 
(S. oben). (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, S. 212.) 

Versenkung eines Stahlrohres mjt gelenkigen 
Muffen. (Eng. news 1898, S. 100.) 


Absperrschieber für Wasserleitungen mit hohem 
Druck. — Mit Abb. (Eug. news 1898, I, S. 210.) 


Venturi-Wassermesser von Civiling. Herschel in 
Newyork (s. 1898, S. 260). (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 138.) 


D. Straísenbau, 


bearbeitet von E. Dietrich, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Berlin. 





Bebauungsplàne und Bauordnungen. 


Anbauten an Chausseen und Landstrafsen und 
Entschädigungsansprüche, die aus Veränderung solcher Stra(sen 
hergeleitet werden. Ein Reichsgerichtserkenntnis macht hier- 
bei besonders einen Unterschied zwischen den Innenstrafsen 
der Stadt und den von Ort zu Ort führenden Landstrafsen. 
(Deutsche Bauz. 1898, S. 127.) 

Umgestaltung der Bismarckstrafse inCharlotten- 
burg in einen Boulevard. (Deutsche Bauz. 1898, S. 92.) 

Ausbau einer asphaltirten Boulevard-Stralse 
Schöneberg-Friedenau-Steglitz. (Z. f. Transportw. u. 
Strafsenbau 1898, S. 183.) 

Umwandlung des Potsdamer Platzes in Berlin 
(s. 1898, S. 260) im Sinne einer Verbesserung des öffentlichen 
Verkehres. (Deutsche Bauz. 1898, S. 205.) 

Frage der Einziehung der Aegidien-Masch in 
den Bebauungsplan von Hannover (1898, Wochenaus- 
gabe, S. 270). 

Strafsenbau. 


Einfuhr von Pflastersteinen aus Schweden nach 
Berlin ist nach der Ansicht des Berliner Magistrates, deren 
Richtigkeit freilich von vielen Seiten angezweifelt wird, nach 
wie vor nothwendig. (Deutsche Bauz. 1898, S. 102.) 

Steinbrecher zur Herstellung von Strafsenschotter und 
ihre bauliche Aufstellung bei Verwendung von Trommel- 
sieben. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, 
S. 101.) | 

Cement-Macadam-Pflaster (5.1898, S. 432); Versuche 
in Breslau und Leipzig. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 93.) 

Geräuschlose Pflasterungen aus Holz und Asphalt 
nach neueren Herstellungsverfahren; von Nussbaum. (Ge- 
sundh.-Ing. 1898, S. 86.) 

Handbetrieb - Doppelwalze zur Herstellung 
von Asphaltstraßen. Die Walze wird nach Art der 
Draisinen fortbewegt. (Eng. news 1898, I, S. 142.) 

Bordschwelle aus Beton, deren Kante durch ein 
nach Innen verankertes Eisen gesichert wird. (Eng. news 
1898, I, S. 95.) 

Einfassung für Promenadenwege. (Deutsche Bauz. 
1898, S. 96, 112.) 

Strafse von Montecchio nach Montecchiorugolo 
und Bau einer Brücke über die Enz. (Politecnico 1897, S. 673.) 


Strafsen - Unterhaltung. 


Elektrischer Sprengwagen für Strafsen mit Strafsen- 
bahngleisen. Aus einem grofsen Behälter in Kesselform wird 
das Wasser durch einen elektrischen Motor über die ganze 
Breite der Strafse geworfen, so dass die Strafe in ihrer 
ganzen Breite gleichzeitig besprengt wird. (Scient. American 
1898, I, S. 197.) 

Strafsen-Sprengwagen, die das Wasser nicht aus 
einem Brauserohre, sondern aus zwei seitlichen Kasten aus- 





fliefsen lassen und die Möglichkeit geben sollen, die Stärke 
des Ausflusses nach Belieben zu regeln, werden nach einem 
ausländischen Patente von J. Hellmers in Hamburg gebaut. 
— Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, S. 71.) 


Schneebeseitigung durch Spritzwasser, das die 
in die Einfallschächte gestürzten Schneemassen auflösen soll. 
Versuche in Halle a. S. (Gesundh.-Ing. 1898, S. 46.) 

Schneebeseitigung durch Abstürzen in die 
städtischen Kanäle ist in Berlin an 3 Stellen versuchs- 
weise eingeführt. Bewährt sich dieses Verfahren, dann sollen 
200 derartige Aufnahmestellen angelegt werden. (Z. f. Trans- 
porte, u. Stralsenbau 1898, S. 99.) 

StrafSenreinigungsweise von Berlin; statistische 
Angaben von Stadtbauinspektor Pinkenbur g (1898,Wochen- 
ausgabe, S. 130). 

Einrichtung der städtischen Müllabladeplätze 
in Berlin, vou denen der Müll in Kähnen nach einem 35 km 
entfernten städtischen Grundstücke befördert wird, um dort 
an Landwirthe abgegeben zu werden. (Z. f. Transportw. u. 
Stralsenbau 1898, 8. 86.) 

Straßenreinigungswesen in Hamburg; statistische 
Mittheilungen.  (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, S. 185.) 


Ergebnisse der Müllverbrennungs- Versuche 
in Berlin (s. 1898, S. 432). (Deutsche Bauz. 1898, S. 66.) 

Englische Verbrennungsöfen für Müll usw. 
(Engineering 1898, I, S. 179, 212.) 

Kehricht- und Kanalschlamm-Analysen aus 
Stuttgart. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, S. 104.) 


E. Eisenbahnbau, 


bearbeitet vom diplom. Ingenieur Alfred Birk, o. 5. Professor an der 
deutschen Technischen Hochschule zu Prag. 





Trafsirung und Allgemeines. 


Studien zur Geschichte des preußischen Eisen- 
bahnwesens (8.1897, S. 579); vom Oberst a.D. Fleck; Fort- 
setzung und Schluss. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 889 u. 1073.) 


Ertragsfähigkeit der deutschen südwest-afri- 
kanischen Eisenbahn; vom Geh. Regierungsrath Schwabe. 
Ausführliche Besprechung des von ihm ausgearbeiteten Ent- 
wurfes der Bayneeg - Bahn. Swakopmund - Otyimbingwe. Die 
Lösung der ihm gestellten Aufgabe liegt in aufserordentlich 
niedrigen Bau- und Betriebskosten unter vorläufiger Beibehal- 
tung der im Schutzgebiete gebräuchlichen, zwar für den Bahn- 


. verkehr ermäßsigten, jedoch noch immer aufserordentlich hohen 


Tarife. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 101.) 


Mittheilungen über denAusbau derEisenbahnen 
in Russisch-Centralasien und Sibirien. — Mit Abb. 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 24.) 


Eisenbahnen in China. Originalbericht aus Shanghai 
über den Stand und die voraussichtliche Entwickelung des 
Eisenbahnnetzes. — Mit einer Karte. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.- 
Ver. 1898, S. 53.) 

Die nördlichen chinesischen Staatsbahnen, 
welche die Linien Tientsin-Tongku-Shanghai-kwan (344 km) und 
Tientsin- Peking (128km) umfassen, begegneten keinen beson- 
deren Bauschwierigkeiten. Die Schwellen wurden aus Nord- 


amerika bezogen, die Schienen aus Belgien. Fahrgeschwindig- ` 


keit 30km in der Stunde. Bahnhofsanlagen sehr ausgedehnt. 
— Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 125.) 


Die Ussuri-Eisenbahn, d.h. die Verbindung der Stadt 
Wladiwostok mit Chabarowsk, ist 762,5 km lang. Die Süd- 
Ussuri-Bahn (Wladiwostok-Iman, 412,8; km lang) wurde im De- 
zember 1894 vollendet. Die Nordussuri-Bahn befindet sich 
noch im Bau. Technische Mittheilungen. (Archiv f. Eisenbw. 
1897, S. 934.) 
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Güterbewegung auf den russischen Eisenbahnen 


i. J. 1894 im Vergleiche mit der in den Jahren 1888 und 1891 
bis 1893. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1099.) 


Eisenbahnen Deutschlands, Englands und 
Frankreichs in den Jahren 1893—1895 (s. 1897, S. 373). 
Nach amtlichen Quellen. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1115.) 


Württembergische Staatseisenbahnen im Rech- 
nungsjahre 1895/96 (s. 1898, S. 941. Länge 1718,68 km, da- 
von 359,25 km zweigleisig. 157,97 km, davon 29,48km schmalspurig, 
wurden als Bahnen untergeordneter Bedeutung betrieben. 
(Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1137.) 


Badische Eisenbahnen im Jahre 1895 (s. 1897, 
S. 579). Länge 1550,16km, davon 602,03 k™ zweigleisig. Im 
Nebenbahnbetriebe standen 190,55 km, (Archiv f. Eisenbw. 1897, 
S. 1152.) 


Belgische Eisenbahnen i. J. 1895 (s. 1897, S. 374). 
Länge der vom Staate betriebenen Bahnen 3820,6&4 km, hiervon 
1333,59 km zweigleisig; Länge der von Privatgesellschaften 
betriebenen Bahnen 1481,53; km, hiervon 250,092 km zweigleieig. 
(Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1166.) 


Niederländische Eisenbahnen i. J. 1895 (s. 1897, 
S. 8374). Länge 2661km. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1160.) 


Betriebsergebnisse der italienischen Eisen- 
bahnen i. J. 1891. (Rev. génér. d. chem. de fer 1898, I, S. 33.) 


Rumänische Eisenbahnen (vgl. 1898, S. 262). Länge 
am Ende 1895 — 2741km. (Archiv f. Eisenbw. 1897, S. 1178.) 


Eisenbahnen in Australien. (Archiv f. Eisenbw. 
1897, S. 1184.) 


Eisenbahn-Unterbau. 


Große und besonders geartete Erdarbeiten und 
Massenbewegungen der württembergischen Staats- 
bahn; von v. Schlierholz. — Mit Abb. (Deusche Bauz. 
1897, S. 543, 549, 554.) : 

Eisenbahnbau- und Wiederherstellungsarbeiten 
im Rutschgelände; vom dipl. Ing. O. Soulawy, Ober- 
ingenieur der Südbahn, und C. Schmidt, Sektionsingenieur. 
Nach allgemeinen Bemerkungen über Rutschungen werden 
einige sehr bemerkenswerthe Rutschungsabbauten und Ent- 
wüsserungsanlagen bei Bahnbauten im Rutschgelánde  be- 
sprochen. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- und Arch.-Ver. 1898, 
S. 4, 18 u. 35.) 

Uferschutzbauten bei den Bukowinaer Lokal- 
bahnen. Verwendet werden Fichten- und Tannenrundstämme von 
24 cm Stärke und beliebiger Länge, Fichten- und Tannenreisig 
und das in den benachbarten Wasserläufen sich findende grobe 
Geschiebe und Gerölle. Die Verbindung der Holztheile unter- 
einander erfolgt ohne Eisentheile. Beschreibung der Grund- 
formeu, wie Biirstenwehre, Kastensporen, Schrottkästen, 
Schragenwehre, Bockwehre. — Mit Abb. (Oest. Monatsschr. f. 
d. 6ff. Baudienst 1898, S. 66 u. 67.) 


Eisenbahn - Oberbau. 


Rückblick auf die neueren Bestrebungen zur 
Verbesserung des Oberbaues auf deutschen Eisen- 
bahnen; vom Professor Goering. — Mit Abb. (Ann. f. Gew, 
u. Bauw. 1898, I, S. 81.) 


Altes und Neues vom Schienenstoß. In längerer 
Abhandlung wird der Nachweis geführt, dass die „Stolsfang- 
schiene“ keine neue Anordnung ist. — Mit Abb. (Centralbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 101.) 


Fester oder schwebender Stoß? Sandberg hält 
den festen Stof& mit drei Schwellen bei zweckmäßsiger Aus- 
bildung für günstiger als den schwebenden Stofs und empfiehlt 
grófsere Versuche. (Bull. de la comm. internat. du congrès 
des chem. de fer 1898, S. 30.) 
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Tränkung der Schwellen bei der französischen 
Ostbahn. Ausführliche Beschreibung des Vorganges, der 
Arbeitsstätten und der Erfolge. — Mit Abb. (Rev. gener. d. 
chem de fer 1898, I, S. 1) 


Bardtholdt's kopfloser Schraubennagel für 
Schienen. Der Nagel hat ein gleichseitiges Dreieck als 
Querschnitt, ist unten spitz, oben flach und in seiner ganzen 
Länge verwunden, so dass die drei Kanten drei gleichen, steil- 
gängigen Schraubenlinien folgen. Zur Schienenbefestigung 
dient ein Klemmkopf. — Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. 
Eisenbw. 1898, S. 44) 


Culin's Zungenweíche besitzt als Vortheile: kleinere 
Abnutzungstlichen, grifsere Reibungsfliichen am Zapfen, gute 
Befestigung des Bolzens. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. deutsch. 
StrafBenb.- u. Kleinb.-Verw. 1898, S. 38.) 


Wharton-Weiche für ununterbrochenes Haupt- 
gleis zur Abzweignng von Nebenbahnen. Abbildung 
ohne Erläuterung. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1898, S. 33.) 


Anordnung einer regelmäßigen Weichenab- 
zweigung im Anschluss an einen Bogen mit einem 
Halbmesser von 3007»; vom Bauinspektor Ed. Lang. — Mit 
Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 58.) 


Zungendrehpunkt an den Weichen der preufsi. 
schen Staatsbahnen. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 
1898, S. 90.) 


Nebenbahnen. 


Statistische Nachrichten der Österreichischen 
Lokalbahnen, Dampftrambahnen, Zahnrad-, Draht- 
seil- und Pferdebahnen, sowie elektrischen Eisen- 
bahnen für 1896. Länge der Lokalbahnen 3789,86; kw, 
der Dampftrambahnen 133,893 km, der Zahnradbahnen 22,708 km, 
der Drahtseilbahnen 0,917 km, der elektrischen Bahnen 44,215 km 
und der Pferdebahnen 160,619 km. (Mitth. d. Ver. f. d. Förd. 
d. Lokal- u. Strafsenbahnw. 1898, S. 121.) 


Oberbau auf der straßenbahntechnischen 
Ausstellung in Hamburg. — Mit vielen Abb. (Mitth. d. 
Ver. deutsch. Strafßenb.- u. Kleinb.-Verw. 1898, S. 25.) 


Neuerungen am Straßsenbahn-Oberbau „Phoenix“. 
Es werden besprochen: Blattstofs der Hamburger StraíBen- 
bahnschienen mit Krempenlasche von Culin. Halbsto der 
Dresdener Strafsenbahn mit Kopflasche von Neumann; Ver- 
stirkung des stumpfen Stofses der Leipziger Strafsenbahnen, 
die nicht durch Speicherwagen befahren werden; Stofsver- 
stärkung bei den Stralsenbahnen in Hannover mit Unterlags- 
platten. — Mit Abb. (Org.f.d. Fortschr.d. Eisenbw.1898, S.8u.9.) 


Schienenhöhekreuzungen von Gleisen der Voll- 
bahnen und Kleinbahnen; Auszug aus dem Berichte des 
Reg.-Baum. Küchler. Darstellung der Kreuzung der Platten- 
berger Strafsenbahn (1 = Spurweite) mit den Staatsbahn- 
gleisen. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. deutsch. Strafsenb.- u. 
Kleinb.-Verw. 1898, S. 18.) 


Kreuzungen der Gleise der Aachener Kleinbahn- 
gesellschaft mit Nebenbahngleisen. Spurweite des 
Kleinbahngleises 17; Kreuzungswinkel der Gleise 39° Die 
Kreuzung ist zum Einpflastern eingerichtet, die Schienen des 
Staatsbahngleises sind eingekerbt. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. 
deutsch. Strafsenb.- u. Kleinb.-Verw. 1898, S. 2.) 


Kreuzung von Voll- und Schmalspurbahnen 
in Schienenhöhe. Beschreibung einiger Anordnungen ein- 
facher Art, die im Eisenbahndirektionsbezirke Magdeburg aus- 
geführt wurden und bis jetzt auch in betriebstechnischer Hinsicht 
zu Klagen keine Veranlassung gegeben haben. — Mit Abb. 
(Centralbl. der Bauverw. 1898, S. 42 u. 57.) 

Nothwendigkeit derWarnungssignale im Lokal- 
bahnbetriebe. Es werden gründliche Schritte mit Rück- 
sicht auf das Gemeinwohl gefordert. (Oest. Eisenb.-Z. 1898, S. 23.) 

Eigene und fremde Betriebsführung auf den 
Linien der österreichischen Lokal-Eisenbahn-Ge- 
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sellschaft. Direktor Lazar gelangt zu folgenden beachtens - 
werthen Folgerungen: 1) bei Bahnen, die ausschliefslich oder 
doch zum weitaus gröfsten Theile dem Personenverkehre 
dienen, soll stets die eigene Betriebsführung gewählt werden; 
2) bei Lokalbahnen, bei denen der Güterverkehr vorwiegend 
ist, ist die Abgabe des Betriebes an die anschliefßende 


Hauptbahn unter möglichst günstigen Bedingungen anzu- 


streben; 3) in den Betriebsverträgen soll seitens der Haupt- 
bahnen für die ihnen aus dem Verkehre der Lokalbahnen zu- 
kommenden Mehreinnahmen auf eine angemessene Entschädigung 
an die letzteren Rücksicht genommen werden; 4) die sämmt- 
lichen zu Lasten der Lokalbahn fallenden Betriebsausgaben 
sollen mit einem festen Theile der Betriebseinnahmen fest- 
gesetzt werden. (Mitth. d. Ver. f. d. Förd. d. Lokal- u. 
Strafsenbw. 1898, S. 97.) 


„Normativbestimmungen“ für neue Strafsen- 
bahnen in Berlin, aufgestellt von der städtischen Verkehrs- 
deputation. (Z. f. Transportw. u. Stralsenb. 1898, S. 17, 25 u. 40.) 


Strafsenbahnen der MetropolitanStreet-Railway 
Co. in Newyork mit unterirdischer Stromzuführung. Das 
Netz umfasst 365 km, (Mitth. d. Ver. f. d. Fórd. d. Lokal- u, 
Strafsenbw. 1898, S. 34) 


Entwickelung der Kleinbahnen in Preufsen nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über Kleinbahnen 
und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892. (Z. t. 
Kleinb. 1898, S. 1—91 u. S. 165—170.) 


Statistik der schmalspurigen Eisenbahnen für 
das Betriebsjahr 1895 (s. 1897, S. 530); nach amtlichen An. 
gaben bearbeitet von Zezula. (Z. f. Kleinb. 1898, S. 122, 176.) 


Elektrische Bahnen. 


Weichen und Kreuzungen von Schlitzkanälen 
elektrischer Eisenbahnen. Beschreibung einer vom 
Wagen aus zu stellenden Weichenanordnung für elektrische 
Bahnen mit unterirdischer Stromzuleitung. — Mit Abb. 
(Deutsche Strafsen- u. Kleinb.-Z. 1897, S. 328.) 


Verbindung von Einphasen- mit Mehrphasen- 
strom zum Betriebe von elektrischen Bahnen mit Wechsel- 
strom; von G. W. Meyer. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. 
Strafsenb. 1898, S. 42, 74 u. 88.) 


Strafsenbahnen in Budapest (s. 1898, S. 264). Der 
Pferdebetrieb ist vollstindig dem elektrischen Betriebe ge- 
wichen. Im Weichbilde der Stadt besteht nur unterirdische 
Leitung (nach Siemens & Halske); aufserhalb ist ober- 
irdische Leitung gestattet. Eingehende Beschreibung der ein- 
zelnen Linien, sowie der ersten aufzunehmenden Entwürfe von 
Strafsenbahnen.  Mittheilungen (ber den Verkehr.  (Oest. 
Eisenb.-Z. 1898, S. 45.) 


Elektrische Trambahn auf die Anhöhe Saint- 
Marie inHävre. Länge 750"; mittlere Steigung 92%, grifste 
Steigung 1159/5; breitfüfsige Schienen auf Eisenschwellen, 
oberirdische Drahtleitung. Als Bremsen sind verwendet eine 
magnetische Bremse, eine Schraubenbremse und eine Schlitten- 
bremse. — Mit Abb. (Mitth. d. Ver. f. d. Förd. d. Lokal- u. 
Straßßenbw. 1898, S. 80.) 


Elektrische Straßenbahn Paris-Romainville 
nach der Anordnung von Vuilleumier. — Mit Abb. (Mitth. 
d. Ver. f. d. Fürd. d. Lokal- u. Straf&enbw. 1898, S. 37, 111.) 


Elektrische Zugförderung mittels einer dritten 
Schiene auf dem Netze der Newyork, Newhaven & 
Hartford r. Ausführliche Beschreibung der gesammten An- 
lage und der Betriebsmittel. Mittheilungen über die bisher 
gemachten Erfahrungen. — Mit viel. Abb. (Bull. de la comm. 
intern. du congrès d. chemin de fer 1898, S. 54.) 


Aufsergewóhnliche Bahn - Systeme. 


Elektrische Zahnradbahn in Barmen. 1,63 km lang; 
zweigleisig, mit 1m Spurweite und reiner Zahustange nach 
Riggenbach. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1898, S. 157.) 


Schneebergbahn. Die Bahn ist in baulicher Beziehung 
in zwei Theile zu trennen: Reibungs- und Zahnradbahn. 
Erstere geht mit besonderem Bahnhofe von der Südbahnlinie 
aus, hat Steigungen von 40 % und ziemlich scharfe Bögen 
und ist mit der Zweiglinie nach Wöllersdorf 33km lang; die 
Schienen wiegen bis zu 20%, Steigung 23,3ks, in gréfseren 
Steigungen 26kg für 1m. Die Zahnradbahn ersteigt 1219 m 
Höhe bei einer Länge von 9,;km; gröfßste Steigung 200 9/9; 
Spurweite 1 m, kleinster Halbmesser 80 m; die konkaven Gefälls- 
wechsel sind mit Bögen von 500m, die konvexon mit solchen 
von 1000m Halbmesser ausgerundet. Der Bau war um so 
schwieriger, als Sand, Cement und Wasser vollständig fehlten; 
die Stützmauern wurden dahor als Trockenmauern (bis zu 14m 
Höhe) ausgeführt. Beachtenswerth ist die Wasserversorgung 
der Lokomotiven, indem das erforderliche Wasser mit den 
Personenzügen mitgeführt und während der Fahrt verbraucht 
wird. Oberbau nach Abt, ein- und zweilamellig; Veranke- 
rungen wurden vorläufig nicht hergestellt. Die Lokomotive 
ist eine reine Zahnradlokomotive nach Abt mit zwei fest- 
gelagerten Triebachsen und losen Laufrädern. — Mit Abb. 
und einer Zusammenstellung sämmtlicher bisher ausgeführter 
Zahnradbahnen. (Oest. Eisenb.-Z. 1898, S. 72.) 


Elektrische Drahtseilbahn Gossensass-A mthor- 
spitze. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1898, S. 71.) 


Unterirdische Seilbahn in Glasgow. 10,;km lang; 
zweigleisig; jedes Gleis in besonderem Tunnel; Spurweite 
122m. Die 15 Stationen sind durchschnittlich 800 m von ein- 
ander entfernt. Höhe vom Bahnsteige bis zur Strafsenhöhe 
schwankt zwischen 4,3 und 122m. Der Clyde wurde zweimal, 
der Kelvin einmal unterfahren. Streckenweise wurden beim 
Bau gedeckte Einschnitte, streckenweise aber die neuere 
englische Bauweise — Abbau des vollen Querschnittes mit 
nachfolgender Ausmauerung — angewendet. Das Seil Liegt 
unmittelbar auf dem Bahukörper zwischen den Schienen und 
hat 33 om Durchmesser. Antrieb durch Corliss-Dampfmaschinen; 
größte Fahrgeschwindigkeit 24km in der Stunde. Für die 
Signalisirung wurde das Blocksystem von Saxby & Farmer 
gewählt. Gesainmtkosten 1781000 Mk. für 1k» Bahn. — Mit 
Abb. (Oest. Eisenb.-Z. 1898, S. 57.) 


Gebirgsbahn init Luftballon- Betrieb. Versuche 


bei Salzburg sollen zufriedenstellend gewesen sein. — Mit 
Abb. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 26.) 
Eisenbahn-Betrieb. 


Bewegungswiderstände der Eisenbahnzüge mit 
besonderer Rücksichtnahme auf den Bau von Feld- 
eisenbahnen. Major a. D. Lobinger erörtert die Frage 
vorwiegend vom militärischen Standpunkt aus, doch bieten 
seine Darlegungen, namentlich die Tabelle über den Zusam- 
menhang der Krümmungs- und Steigungswiderstände, auch viel 
Bemerkenswerthes für den Bauingenieur. (Kriegstechnische 
Zeitschrift 1898, 6. Heft.) 


Widerstand der Eisenbahnzüge. (Engineer 1898, I, 
S. 151, 184, 236, 216.) 


Art der Erschütterungen der Eisenbahnwagen 
nach in Oesterreich angestellten Versuchen. Die 
senkrechten Schwingungen, die von der excentrischen Lage 
des Schwerpunktes der Räder herrühren, sind durch die Feder- 
aufhängung zu beseitigen. Die wagerechten Schwingungen 
sind noch zu wenig untersucht und bekannt, um sie erfolg- 
reich beseitigen zu können. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 
1898, S. 14.) 


Betrieb viergleisiger Strecken; von G. Kecker, 
Eisenbahn-Betriebsdirektor zu Metz. In einer früheren Ab- 
handlung (Organ 1897, S. 1) ist nachgewiesen, dass es auf 
Uebergangsbahnhöfen vortheilhaft ist, die Hauptgleise gleicher 
Fahrrichtung nebeneinander zu legen, und daraus der Schluss 
gezogen, dass dieses Nebeneinanderlegen der Gleise gleicher 
Fahrrichtung auch für die freie Strecke vortheilhaft sein 
müsse. Jetzt untersucht Kecker, in wie weit dies zutreffend 
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ist und welchen Einfluss diese Anordnung auf die Einrichtung 
und den Betrieb der an einer Strecke mit mehr als zwei 
Gleisen liegenden Stationen hat. — Mit Abb. (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 13.) 


Erfahrungen über Schneeräumen auf Eisen- 
bahnen. Der mit einem Arbeitswagen fest verbundene, von 
einer Lokomotive gezogene Breitpflug hat sich bei den Schnee- 
stürmen im Winter 1897 gut bewährt. — Mit Abb. (Centratbl. 
d. Bauverw. 1898, S. 9.) 

Betriob der Wiener Stadtbahn (vgl. 1898, S. 462); 
Vortrag vom General.Inspektor G. Gerstel. — Mit Abb. (Z. 
d. Det Ing.- u.”Arch.-Ver.11898, S. 109.) 


Schaltungstheorie der Blockworke. Martin 
Boda entwickelt ein Verfahren, das in einfacher, übersicht- 
licher Weise in jedem besonderen Falle nicht nur die Zahl 
und Gattung der nothwendigen Tasten, sondern auch die Art 
und Weise angiebt, wie diese unter einander, mit den gege- 
benen Blockleitungen, den Elektromagneten und dem Magnet- 
induktor verbunden werden müssen. Die entwickelte Schaltungs- 
theorie beruht nicht auf mathematischer Grundlage, sondern 
auf einer Bezeichnungsweise, die in der gegenseitigen Stellung 
der Buchstaben L (Blockleitung), E (Erdleitung), m (Block- 
elektromagnet) c (mit dem Sammler verbundener Pol des 
Magnetinduktors), und] k (mit dem Metallkörper verbundener 
Pol des Magnetinduktors) besteht. — Mit Abb. (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 1, 29, 49.) 


Sicherungsanlagen der Ein- und Ausfahrten für 
Stellwerkemit mechanischerBlockirung in größeren 
Mittelstationen; von F. Blazek in Lemberg. — Mit Abb. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 59.) 


Westinghouse’s elektrisch gesteuerte Druckluft- 
Weichenstellung für Verschiebbahnhöfe; Beschrei- 
bung der Anlage in Altona (Pennsylvania r.): 3 einzelne Weichen, 
14 Weichen eines Vertheilungsbündels, 5 Gleisverbindungen, 
ohne Sicherungs- und Verriegelungsanlagen. — Mit Abb. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 41 u. 42.) 

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der elek- 


trischen Eisenbahn-Einrichtungen in Oesterreich- 
Ungarn; von L. Kohlfiirst. (Techn. Blatter 1897, Heft 1 


u. 2, 8. 1.) 

Telephon- und Telegraphenstörungen durch 
elektrische Bahnen. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 
1898, S. 73.) ; 


Selbstthätige Läutewerke an unbewachten Wege- 
übergängen. Von den bei den preufbischen Staatsbahnen 
eingeführten und erprobten Läutewerken haben sich jene von 
Siemens & Halske, Hattemer und Seeliger am besten 
bewährt. Blum beschreibt sie ausführlicher unter Besprechung 
ihrer Vor- und Nachtheile. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bau- 
verw. 1898, S. 17 u. 30.) 


Hat bei dem Unfall auf dem PotsdamerSüdring- 
Bahnhof am 16. Nov. 1897 der Druckwasser-Prell- 
bock seineSchuldigkeit gethanodernicht?" Geh. Ober- 
Baurath Stambke erklärt, dass der Prellbock zur Verhlitung 
grófseren Unheils wesentlich beigetragen habe, dass er aber 
den Zug wegen dessen grofser Geschwindigkeit nicht gefahr- 
los zum Stillstand bringen konnte. Meinungsaustausch (Ann. 
f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 56.) 


F. Brücken- und Tunnelbau, auch Fähren, 


bearbeitet von L. von Willmann, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 





Allgemeines. 


Bau einer festen Brücke über„den kleinen Belt 
zwischen Jütland und der Insef Fünen (s. 1898, S. 438). 
Höhe der Unterkante tiber dem Meeresspiegel 40m, Länge mit 
den Zufahrtsrampen etwa 1350 = (Z. f. Transportw. u. Stralsenb. 


E. Eisenbahnbau. — F. Brücken- und Tunnelbau, auch Fähren. 
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1898, S. 148; Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 18; Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Ver. 1898, S. 283; Ann. f. Gew. und Bauw. 
1898, I, S. 119.) 


Strafsenbrücke über die Mosel zwischen Trar- 
bach und Traben. Zur Ausführung wurde von den im 
engeren Wettbewerb eingereichten zwei Entwürfen derjenige 
der Gesellschaft Harkort, Arch. Bruno Möhring und Bau- 
geschätt R. Schneider in Berlin gewählt. (Wochen-Ausgabe 
1898, S. 123; Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 71.) 


Die neue Donaubrücke zwischen Turn -Severin 
und Kladova (s. 1898, S. 438) zur Verbindung der Timok- 
thalbahn mit dem rumänischen Netze soll an derselben Stelle 
errichtet werden, wo die römische Trajansbrücke mit 
21 Oeffnungen die daselbst etwa 1000 breite und 6 tiefe 
Donau überbrückte. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, 
S. 366.) 


DerBrückenbau sonst und jetzt; von Prof. Mehrteus 
(1898, S. 17—56.) 


Drei bemerkenswerthe Brückenbauten des Aus- 
landes; von Reg.-Baumstr. M. Foerster. Franz Josef-Brücke 
zu Budapest (s. 1898, S. 102); Alexander IIL -Brücke zu Paris 
(8. 1898, S. 439); neue Niagara-Brücke (s. 1898, S. 443). — Mit 
Abb. (Stahl u. Eisen 1898, S. 127.) 


Mittheilungen über amerikanische Brückenbau- 
anstalten. Elmira -Briücken- Ges. in Elmira (N.-Y.); Union- 
Brücken-Ges. in Athen (Pa.); New-Jersey Stahl- u. Eisen-Ges, 
in Trenton (N.-J.); John A. Roebling Söhne-Ges. in Trenton 
(N.-J.); Pencoyd-Brücken-Werke in Philadelphia (Pa.); Phoenix- 
Brücken-Ges. in Phoenixville (Pa.); Edge Moor-Brückenwerke 
in Edge Moor (Del.); Pennsylvania Stahl-Ges. Steelton (Pa.). — 
Mit Abb. (Eng. news 1898, I, S. 149, 197 u. 214.) 


Ueberbrückung Brüssels. Die Regierung hat einen 
Gesetzentwurf eingebracht, der einer Gesellschaft für 90 Jahre 
die Erlaubnis ertheilen soll, zwischen der oberen und unteren 
Stadt Brüssel eine Verbindung mittels einer die Häuser über- 
schreitenden eisernen Brücke herzustellen. Die 880m lange 
Brücke soll einen Fufssteg mit beiderseitig angeordneten Ver- 
kaufsläden und darüber eine Plattform für eine zweigleisige 
elektrische Bahn erhalten und sich zwischen 17 und 37m über 
dem jetzigen Strafsenpflaster erheben. Die Kosten sind auf 
8 bis 9 Mill. Mark berechnet. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 
1898, S. 83; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 366.) 


Neue Brückenbauten des In- und Auslandes; von 
Reg.-Baumstr. M. Foerster (s. 1898, S. 437, 438). (Südd. 
Bauz. 1898, S. 98, 100, 110, 117.) 


Die Brückenentwürfe Belelubsky's werden gelegent- 
lich der Besprechung seines 30 jährigen Professor - Jubiläums 
kurz vorgeführt. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 15.) 


Grundbau. 


Gründung in Baugruben bei mittels Rohrbrunnen 
abgesenktem Grundwasserspiegel; vom Stadtbaurath 
Bredtschneider. Um Spundwände und den Auftrieb ver- 
hindernde Betonschichten zu sparen, hat man bei der Her- 
stellung zweier Nothausläse für die Kanalisation von 
Charlottenburg mit gutem Erfolge versucht, mittels Rohr- 
brunnen den Grundwasserspiegel auf die Dauer der Gründungs- 
arbeiten so tief abzusenken, dass die Gründung im Trockenen 
ausgeführt werden konnte. Beschreibung der Rohrbrunnen 
und der Dampf-Pumpenanlage. — Mit Abb. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1898, S. 73 u. 88.) 


Absenken des Grundwasserspiegels mittels 
Rohrbrunnen für Gründungszwecke. Seyfferth stellt 
fest, dass das Dichten von Rohrmuffen mittels rollender 
Gummiringe ein altes Verfahren ist und vom Baurath Thiem 
schon 1883 bei der Versuchsbrunnenanlage für das Wasser- 
werk der Stadt Leipzig und 1886 bei der Ausführung der- 
selben in weitgehender Weise angewandt wurde. Auch die 
Trockenhaltung von Baugruben durch den Betrieb innerhalb 
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und aufBerhalb derselben angeordneter Rohrbrunnen wurde 
dort angewendet. Bei der Abteufung des 5m äufseren Durch- 
messer haltenden Sammelbrunnens des angeführten Wasser- 
werkes war eine 4,5 m starke, 4" unter den natürlichen Grund- 
wasserspiegel reichende Schicht sehr groben und äufkerst 
schwer zu baggernden Schotters zu durchfahren. Um die 
Reibung der oberen Schotterschicht von der Brunnenwandung 
fernzuhalten, wurden in einem konzentrisch zum Brunnen 
gelegenen Kreise-von 9m Durchmesser 6 Rohrbrunnen nieder- 
gebracht und mittels Kreiselpumpe betrieben, worauf die 
Schicht groben Schotters im Trocknen ausgehoben und die 
Brunnensenkung erst im baggerfáhigen Boden begonnen wurde. 
Das gleiche Entwässerungsverfahren wurde bei der 1893 er. 
folgten Verlegung der 10007» langen Heberleitung des in 
Wannsee gelegenen Werkes der Charlottenburger Wasser- 
werke und bei dem Bau des an der Jungfernheide gelegenen 
Werkes 1895/96 befolgt. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 190.) 


Gründung dureh Einpumpen von Cement in Kies- 
schichten. Das linksufrige Widerlager ciner Beton-Brlicke 
bei Ehingen mit 3 Oeffnungen von 20 und 21™ Lichtweite 
wurde in der Weise gegründet, dass in den durchlässigen 
Kiesuntergrund durch eingetriebene Mannesmann -Röhren von 
40 mm Lichtweite dünnflüssiger Cement so lange eingepumpt 
wurde, als der Untergrund ihn aufnahm, dann wurden die 
Röhren höher gezogen und die Cement-Einführung fortgesetzt, 
bis die vorgesehene Höhe erreicht war. (Deutsche Bauz. 
1898, S. 102; Südd. Bauz. 1898, S. 31; Centralbl. der Bauverw. 
1898, S. 60; Z. f. Transportw. und Straf&enb. 1898, S. 115, 247.) 


Gründung durch Zusammenpressen des Bodens 


und Einschütten von Kalkmilch und Eisenschlacke. 


in die Vertiefungen; angewandt in Paris für den Bau des 
Verwaltungsgebäudes für die Weltausstellung. Man Lässt 
einen 1000 kg schweren Rammklotz von 70cm Durchmesser aus 
einer Höhe von 107 auf den zu befestigenden Grund herab- 
fallen, verdichtet den Boden dadurch und schüttet in die 3m 
tiefen Löcher die obige Mischung. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.- 
Ver. 1898, S. 85.) 

Pressluft-Gründung bei den Pfeilern von der 
Brücke Alexander III. in Paris (s. 1898, S. 439). Dar- 
stellung des in 5, mit je 2 Luftschleusen versehene, Ab- 
theilungen (Arbeitsráume) zerfallenden Senkkastens. — Mit 
Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 215.) 

Kornhausbrücke in Bern (s. 1898, S. 442); von 
P. Simons. Ausführliche Besprechung der Baugeschichte des 
rechtsufrigen Hauptpfeilers. — Mit Abb. (Schweiz. Bauz. 1898, 
Bd. 31, S. 92) 

Beweglicher Senkkasten zur Ausbesserung der 
Kaimauern im Hafen zu Calais (s. 1898, S. 453). Ein nach 
der Kaimauer offener Senkkasten, dessen Wandungen durch 
Zellen gebildet werden, die, je nachdem man sie mit Luft oder 
Wasser füllt, ein mehr oder weniger tiefes Eintauchen des 
Senkkastens bewirken, wird an einem Krahn an der Kaimauer 
herabgelassen und bildet, indem er durch den Wasserdruck 
an die Kaimauer gepresst und an den Berührungsstellen ent- 
sprechend abgedichtet wird, eine Arbeitskammer, von der aus 
die Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden können — 
Mit Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, S, 222.) 


Beton-Schüttung für den 5. Pfeiler der Charles- 
town-Brücke zu Boston (Mass). Die Schüttung geschah 
unter Wasser mittels Trichter zwischen Fangdämmen. — Mit 
Schaubild. (Eng. news 1898, I, S. 181.) 


Die Gründung der neuen East River-Brücke 
(s. 1898, S. 439). Pressluft-Gründung. Darstellung des Senk- 
kastens und der Luftschleuse. (Eng. record 1898, Bd. 37, 
S. 201.) 

Gründung des Singer-Baues in New-York. Beton, 
durch Eisenschienen verstürkt; Eisenschwellrost in Beton. — 
Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 280.) 

Ausbesserung des Grundmauerwerks eines 
Pfeilers der Eisenbahnbrücke über den Missouri 


bei Bismark. Nach Abstützung der Brückenträger wird der 
Pfeiler um 2,1» zur Seite geschoben, um nach Ausbesserung 
des Grundbaues wieder an seine alte Stelle gerückt zu 
werden. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 119.) 


Steinerne Brücken. 


Steinbrücken von großer Spannweite mit 
Gelenken. Es werden die von Leibbrand erbauten 
Brücken kurz besprochen. (Eng. news 1898, I, S. 47.) 


Vorzüge steinerner Brücken. Nach der Ansicht des 
Obering. Moser sind Steinbrücken in nahezu allen Fällen, in 
denen sie in Frage kommen können, billiger und dauerhafter 
als die eisernen und in einem mit guten Bausteinen ver- 
sehenen Lande stets vorzuziehen. (Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 
1898, S. 35.) 


Oswitzerbrücke in Breslau. An Stelle einer 
alten Holzbrücke erbaute, gewólbte Brücke mit 8 nach Korb- 
bögen geformte Oeffnungen von 18 bis 32m Spannweite und 
einer Gesammtlänge von 240m. — Mit Schaubild. (Z. d. öst. 
Ing.- und Arch.-Ver. 1898, S. 101.) 


Neue steinerne Viadukte über den grofsen und 
kleinen Seine-Arm im Zuge der Eisenbahnlinie von 
Paris nach Hávre. Steinbrücken von 5 und 3 Oeffnungen. 
Beschreibung der Gründungen und der Ausführung des Mauer- 
werkes. Einzelheiten der Bau- und Lehrgerlüste. — Mit Schau- 
bildern und Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, S. 177.) 


Gowölbte Straßenbrücke über den Doubs zu 
Verdun; von Labbaye. Drei Oeffnungen mit elliptischer 
Wölblinie. Die Mittelöffnung hat 41m Spannweite bei 9,17 m 
Pfeil und 1,2 m Schlusssteinstärke. Die beiden Seitenöffnungen 
haben je 38,5; m Spannweite bei 8,52 = Pfeil und 1,2% Schluss- 
steinstirke. Gesammtlänge der Brücke 146=. Die beiden 
Pfeiler haben am Kämpfer eine Stärke von je 4m. Breite 
der Fahrbahn 4,5 », der beiderseitigen FufBwege je 0,75 ™ inner- 
halb der Brüstung. Ueber den Pfeilern und Windlagern und 
je einem Viertel der Gewölbe wird die Fahrbahn durch quer 
zur Brücke durchlaufende halbkreisfirmige Gewölbe von je 
2,32m Spannweite getragen. Gesammtkosten 164510.4 oder 
rd. 1070.4 f. 1» der Brücke. — Mit Schaubildern und Abb. 
(Ann. d. ponts et chauss. 1897, IV, S. 179.) 


Betonbrücke mit Eisenrippeneinlagen zur 
Ueberführung eines Weges auf der Klampenborg- 
Helsingór-Eisenbahn. Das im Scheitel 25cm, an den 
Kämpfern 36cm starke Betongewölbe hat bei 21,85 m Lichter 
Spannweite eine Pfeilhöhe von 2,8". Zur Aussteifung des 
Gewölbes dienen 5 in 0,57» Abstand liegende Rippen aus 
gebogenen Eisenbahnschienen. Die aus Monier-Gewólben von 
221" Spannweite bestehende Brückenbahn stützt sich mittels 
Pfeiler aus Quadrateisenstäben von 10cm Stärke auf das 
Hauptgewölbe. — Mit Abb. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, 
S. 198.) 


Hölzerne Brücken. 


Hölzerne Gerüstträger (trestle works) fiir die 
elektrische Bahn zu Long Branch (N.-J.). Die zum 
Theil auf hölzernen Grundpfählen, zum Theil auf gemauerten 
Pfeilern ruhenden Hochjoche unterstützen vier die beiden auf 
Querträgern gelagerten Gleise tragende Holzbalken. — Mit 
Abb. (Eng. news 1898, I, S. 21.) 


Holzbrücken der Eisenbahnlinie von Lagos 
nach Ibadan (Westafrika). — Mit Schaubildern. (Engineer 
1898, I, S. 180.) 


Eiserne Brücken. 


Straßenbrücke über die Oder bei Ohlau. Krag- 
träger-Fachwerkbrücke mit Spannweiten von rd. 50m. — Mit 
Schaubild. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 101.) 

Seesteg auf Norderney. (1898, Wochen-Ausgabe 
S. 256.) 
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Brücke im Zuge der Tolbiac-Straßße in Paris 
(s. 1097, S. 382). Straßsenbrücke mit einer Mittelöffnung von 
60- und 2 Seitenóffnungen von je 517 Stützweite.  Fach- 
werkträger mit gekrümmtem Obergurt und  Schnabel- 
endigung. Die Hauptträger der Mittelöffnung ragen um je 
12m über die Mittelpfeiler in die Seitenöffnungen vor und 
dienen den 39m langen Trägern der Seitenöffnungen mit ihren 
Enden als Auflager. Gurtquerschnitte, Auflagerungen und 
sonstige Einzelheiten werden ausführlich besprochen, ebenso 
die Querträger, die Vorschriften über die Beschaffung der 
Baustoffe, die Pfeiler und Widerlager, die Zufahrtsrampen und 
Ueberbrückungen. — Mit Tafeln und vielen Abb. (Nouv. ann. 
de la constr. 1898, S. 1, 17, 39.) 


Kragträgerbrücke über den Cheliff (Algier). 
Strafsenbriicke mit einer Mittelóffnung von 457 und zwei 
Seitenöffnungen von je 30m Spannweite. In der Mitte der 
Mittelöffnung stolsen die beiden tiber die Fahrbahn hervor- 
ragenden, 4» von einander entfernten Hauptträger zusammen. 
Breite der Fahrbahn 2,6 ™, der beiden Fufswege je 0,7. — 
Mit Schaubildern und Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, S. 283.) 


Fachwerkbrücken der chinesischen Staatsbahnen. 
Mit Schaubildern. (Z. d. óst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 125.) 


Eisenbahnbrücke bei New-Orleans über den 
Mississippi (s. 1897, S. 587). Der Entwurf von Elmer 
L. Corthell zeigt drei Oeffnungen, die von Fachwerk- 
kragträgern so überspannt werden, dass die beiden Seiten- 
öffnungen je 185, die Mittelöffnung 326m Spannweite haben. 
Die Brücke erhält 2 Gleise; die Fahrbahn wird der Schifffahrt 
wegen 30 über Uferhóhe angeordnet. Die beiden Pfeiler 
sollen durch Pressluft-Gründung mittels hólzerner Senkkasten 
30m unter Niedrigwasser gegründet werden. — Mit Schau- 
bild. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 81, S. 39.) ` 


St. Lorenz-Brücke bei Quebec (s. 1898, S. 441). 
Zweigleisige Kraggelenk-Brücke von rd. 1035 m Gesammtlänge 
bei 742m Hochwasserbreite des Flusses. — Mit Abb. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 43) : 


Unterbau der Hochbahn in Chicago. Blechtrüger 
auf eisernen Pfeilern. — Mit Abb. und Schaubildern. (Eng. 
record 1898, Bd. 37, S. 162.) 


Cachoeira-Brücke über den Rio Nigro (Brasilien). 
Strafsenbrücke. Kragtriigerbriicke in Form einer ver- 
steiften Hängebrücke mit 3 Hauptöffnungen von rd. 31, 60 
und 31™ und zwei Nebenóffnungen von je 20 5, auf gekuppelten 
Röhrenpfeilern ruhend. Gesammtlänge 160m. Fahrbahnbreite 
10®, Breite der ausgekragten Fufswege je 14». — Mit Schau- 
bildern und Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 92.) 


Faidherbe-Brücke über den Senegal in 
West- Afrika (s. 1898, S. 41). — Mit Abb. (Eng. rec. 
März 1898, S. 317 u. 318.) 

Brücke über den Rothen Fluss bei Hanoi (Tonking). 
Nach vorausgegangenem Wettbewerbe wurden die Werke von 
Dayde & Pillé in Creil mit der Ausführung der 1780 
langen Brücke beauftragt. 19 Oeffnungen von 75» und 106,2 Œ 
Spannweite; Fachwerkkragtrüger; die 18 Pfeiler und die beiden 
Widerlager wurden in Mauerwerk ausgeführt und mittels Press- 
luft gegründet. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 76; Génie 
civil 1898, Bd. 32, S. 260.) 


Thalbrücke bei Müngsten (s. 1808, S. 442); Vortrag 
von A. Rieppel; Schluss. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S.25.) 


Passbrücke in Breslau. Ersatz einer hölzernen Joch- 
brücke. An einen Fachwerkbogen von 58m Lichtweite ist die 
wagerechte Fahrbahn angehängt. — Mit Schaubild. (Z. d. öst. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 101.) 


Riverside Drive-Brücke in Newyork. Strafsen- 
Viadukt zwischen der 127. und 184. Straíse, welcher die zwischen- 
liegenden Strafsen und Grundstücke mit 25 vollwandigen, auf 
eisernen Zwischenpfeilern ruhenden Halbkreis-Bogentrügern 
von je 19,3= Spannweite überbrückt. Strafsenbreite 18,29 m, 
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Breite der Fufswege je 3,05 =. — Mit Abb. (Eng. record 1898, 
Bd. 37, S. 118.) 


Umbauten undNeubau der altenNiagara-Hänge- 
brücke (s. 1898, S. 443); von Ohrt. Die steinernen Thürme 
sind 1886 durch eiserne ersetzt. Die neue Brücke ist eine 
zweigleisige, 9m breite Bogenbrücke von 1687 Spannweite 
und 35m Pfeilhöhe. Die beiden Hauptträger bestehen aus den 
Bogengurtungen und je zwei wagerechten Gurtungen, von 
denen die eine für die untere, die andere für die obere Fahr- 
bahn dient, und die durch Stützen und Schrägstäbe miteinander 
verbunden sind. Querträger nehmen dann die Fahrbahnen auf. 
Die Art der Aufstellung wird kurz wiedergegeben. — Mit 
Schaubildern und Abb. (Deutsche Bauz. 1898, S. 77, 89.) 


Brücken im Parke von Cleveland. Verschiedene 
kleinere Brücken über Eisenbahnlinien und kleinere Wasser- 
läufe sind ausgeführt worden, um die 12" breiten, mit zwei 
Fufswegen von je 2,9» Breite versehenen Strafgen tiberzu- 
führen. Eine Oeffnung von 19,3» Spannweite wurde durch 
vollwandige Bogenträger mit drei Gelenken liberbrückt. — 
Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 272.) 

Mill Street-Brticke in Watertown (N.-Y.) Strafsen- 
brücke von rd. 50m Spannweite mit vier unter der Fahrbahn 
liegenden Bogenträgern mit zwei Gelenken. Mittlere Felder 
vollwandig, seitliche Felder als Fachwerk ausgebildet. Breite 
der Fahrbahn rd. 7,52, der ausgekragten FuíBwege 1,5. — 
Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 294) 

Wettbewerb für dieConnecticut-Straßenbrücke 
zu Washington (D. C.) Die preisgekrönten Entwürfe von 
Morrison (I. Preis), Buck (II. Preis) und Breithaupt 
(III. Preis) werden mitgetheilt. Alle drei haben Bogenbrücken 
vorgeschlagen, nämlich Morrison eine Steinbrücke mit fünf 
Hauptóffnungen von je 45,1 und vier Nebenöffnungen von je 
30,5 m Spannweite. Buck hatte zwei Vorschläge eingereicht, 
nämlich eine Bogenbrücke mit 7 symmetrisch angeordneten 
Bogen verschiedener Spannweite in Beton-Eisen-Bau (Melan- 
Bögen) und eine eiserne Bogenbrücke mit drei Hauptöffnungen 
und zwei gemauerten Fluthiffnungen. Breithaupt hatte 
ebenfalls zwei Vorschläge gemacht, nämlich eine Steinbrücke 
mit mittlerem eiseruen Bogen von 165,7m Spannweite und eine 
eiserne Brücke mit drei Hauptóffnungen von 806,14, 127,4 m 
86,14 m und zwei Fluthöffnungen von 88,7 m und 41,16 m, — Mit 
Schaubildern u. Abb. (Eng. news 1898, I, S. 54) — Zwei 
weitere Entwürfe, eine Steinbrücke von Cap. Gaillard und 
eine eiserne Kragträger-Bogenbrücke von Prof. Edg. Marburg 
werden mitgetheilt. — Mit Abb. (Ebenda, S. 156.) 

Hüngebrücken der Neuzeit (s. 1898, S. 4388). Es wird 
auf die Fortschritte in der Herstellung der Kabel und auf die 
dadurch bedingte gröfsere Verwendbarkeit der Hängebrücken 
hingewiesen und die Abhandlung von Mehrtens kurz wieder- 
gegeben. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 8. 78.) 

Versteifte Hängebrücke tiber die Argen. Die im 
Zuge der Laudstrafse von Friedrichshafen nach Lindau ge- 
legene Brücke nimmt die Stelle einer früheren Holzbrücke 
auf Steinpfeilern ein, die 5 Oeffnungen hatte und 1896 durch 
Hochwasser zerstört wurde. Der Entwurf stammt vom Präsi- 
denten von Leibbrand, wobei als Vorbild die Kabelbrlicke 
über die Donau zu Budapest diente. Lichte Spannweite 66 =. 
Die beiden Kabel von je 133 mm Durchmesser, die einen gröfsten 
Zug von je 220 aufzunehmen haben, bestehen aus 7 Litzen, 
von denen jede 37 gewundene Stahldrähte von 6,1 bis Gamm 
Durchmesser enthält. Die vier die Kabel aufnehmenden Trag- 
pfeiler sind 18™ fiber Grundwerk und 12,5" über der Fahr- 
bahn hoch. Verankerung der Kabel in vier von den Pfeilern 
je 207 landeinwürts liegenden, in den Untergrund versenkten 
Kammern aus Beton-Mauerwerk. (Deutsche Bauz. 1898, S. 67; 
Südd. Bauz. 1898, S. 47; Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 71) 

Hüngebrücke mit natürlichen Felspfeilern im 
Parke derButtes Chaumont in Paris. Fufsgüngerbrücke; 
bei der die Kabel uumittelbar in den Felsen verankert sind. 
— Mit Schaubild. (Eng. news 1898, I, S. 186.) 
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Die Brücken über den East River. Die alte Brücke, 
die neue Brücke und die nächste Brücke werden besprochen. 
(Eng. record 1898, Bd. 37, S. 164.) 

Neue East River -Hängebrücke (s. 1898, S. 439). 
Ausführliche Besprechung der von vier Kabeln getragenen 
Hängebrücke von 488m Spannweite. Darstellung der 94 m 


hohen Seilthürme und Einzelheiten derselben. Die Endlüber-. 


brückungen werden als Auslagerträger in der Weise gebildet, 
dass sie, von der Verankerung der Kabel ausgehend, über 
den 90» entfernten Zwischenpfeiler hinausragen und zwischen 
Kabelthurm und ihrem Ende einen weiteren Fachwerkträger 
aufnehmen. — Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 228; 
Eng. news 1898, I, S. 114.) Ä 


Ausführung von Drehbrücken (vgl. 1898, S. 4495). 
Einzelheiten von Drehbrücken, Drehvorrichtungen, Lagerung 
des Mittelzapfens und der Enden, Hebe- und Verriegelungs- 
vorrichtungen. Beschreibung einer zweigleisigen Eisenbahn- 
drehbrücke von rd. 137m Länge. — Mit Abb. (Eng. record 
1898, Bd. 37, S. 316, 317 u. 860.) 


Drehbrücken über den Entwüsserungskanal von 
Chicago (s. 1898, S. 448). Einzelheiten einer zweigleisigen 
Drehbrücke von 144,5 m Länge. — Mit Abb. (Eng. record 
1898, Bd. 37, S. 338.) 


Drehbrücke über den Black-River zu Port Huron 
(Ont). Schaubild. (Eng. news 1898, I, S. 179.) 


Victoria-Brücke über den Dee in Queensferry 
(England); Schiebebrlicke (8.1898, S. 445». — Mit Schaubildern 
und Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, S. 245.) 


Aufstellung eiserner Brücken; von Me Kibben. 
Beschreibung mehrerer neueren, meist amerikanischen Brücken- 
aufstellungen. — Mit Abb. (J. assoc. eng. soc. 1898, März, 
S. 171.) 


Aufstellung der eisernen Bogenträger über den 
Niagara (s. oben). Die obere Gurtung ist rückwärts ver- 
ankert, die untere Bogengurtung in 2 Feldern durch ein festes 
Gerüst unterstützt, während die übrigen Felder frei vorkragend 
zusammengebaut werden. — Mit Abb. (Eng. news 1898, I, S. 103.) 


Brückenverschiebung am Heinitz-Tunnel bei 
Dechen Auf der Bahnstrecke Saarbrücken -Neunkirchen ist 
eine Brücke im Gewicht von 70000 ke um 35m nach Westen 
mittels untergeschobener eiserner Wagen verschoben. (Z. f. 
Transportw. u. Strafsenb. 1898, S. 67.) 


Umbau der Elbing-Brücke bei Elbing. Die aus 
zwei neben einander liegenden eingleisigen Brücken mit fünf 
Oeffnungen bestehende alte Brücke wurde in der Weise um- 
gebaut, dass ein Pfeiler entfernt und die dadurch ent- 
stehende 28,8 m weite Hauptöffnung mit Parallel - Fachwerk- 
trägern überbrückt wurde. Die anderen Oeffnungen wurden 
zum Theil mit neuen Blechträgern überbrückt, zum Theil im 
früheren Zustande belassen. — Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1898, 
S. 27.) 


Beförderung eines 30t schweren Trägers durch 
eine Straße von Binghamton(N.-Y.). Durch die Owego- 
Brücken-Ges. mittels besonderer, auf breiten Rädern ruhender 
Wagen. — Mit Schaubild. (Eng. news 1898, I, S. 154.) 


Einsturz der Brücke bei Tarbes (s. 1898, S. 444). 
Nach Génie civil 1897, S. 209 und Stahl u. Eisen 1897, S. 810. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 89.) 


Ergebnisse der Probebelastungen an eisernen 
Wegebrücken des Dortmund-Ems-Kanals. Die Träger 
sind zum Theil Halbparabelträger, zum Theil Halbellipsen- 
träger von 31,719 bis 34,98 m Spannweite. Die Probebelastung 
hatte den Zweck, die bei der Berechnung nicht berücksichtig- 
ten Nebenspannungen und etwaige Materialfehler zu ermitteln. 
— Mit Abb. (Z. f. Bauw. 1898, S. 81.) 


Probebelastung und Eröffnung der Melan- 


Brücke zu Topeka (s. 1898, S. 267). — Mit Schaubildern. 
(Eng. news 1898, I, 8. 99.) 


. Brückentrüger von Viérendéel (s. 1898, S. 445) und 
die mit ihm vorgenommenen Belastungsversuche. — Mit Abb. 
(Eng. record 1898, Bd. 37, S. 273; Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, 
S. 48.) 


Nutzlosigkeit der Probebelastungen eiserner 
Brücken. Unter Anführung eines Beispiels der Unzuläng- 
lichkeit aus neuerer Zeit (Bruch der Stehbleche der Obergurten 
an der Brücke von Embabeh über den Nil vier Jahre nach 
der Probebelastung) und unter Bezugnahme auf frühere Aus- 
sprüche in diesem Sinne (Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 417) wird 
darauf hingewiesen, dass es richtiger ist, wie dies die preußi- 
schen Vorschriften thun, das Hauptgewicht auf die Beschaffung 
zuverlässiger rechnerischer Unterlagen und auf eine sorgfältige 
Besichtigung zu legen. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 20; 
Z. f. Transportw. u. Strafsenb. 1898, S. 67; Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenbn.-Verw. 1898, S. 57; Z. d. Det Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, 
S. 13) 

Anstrich mit Hülfe von Pressluft (s. 1898, S. 445). 
Bei einem Strafsenviadukt in Newyork wurde, nach Reinigung 
des Eisens von Rost und Farbresten durch Sandgebláse, auch 
das Auftragen der Farbe mittels Pressluft mit gutem Erfolge 
versucht. — Mit Abb. der Vorrichtung. (Centralbl. d. Bau- 
verw. 1898, S. 8; Deutsche Bauz. 1898, S. 3; Schweiz. Bauz. 
1898, Bd. 31, S. 51.) 


Wichtigkeit eines guten Anstrichs zur Er- 
haltung eiserner Brücken; von A. H. Sabin. Vor- 
führung der Zerstörungen an den Blechträgern der Brücke 
über die Boston & Albany r. durch Verrosten in Folge Ein- 
wirkung der Gase der Lokomotiven. — Mit Schaubildern. 
(Eng. news 1898, I, S. 69.) 


Entstehung des Rostes unter der das Eisen 
schützenden Oelfarbendecke; von Edmund Simon. 
(Ann. f. Gewerbe u. Bauw. 1898, I, S. 17.) 


Rostschutzmittel und ihre Werthbestimmung; 
von Dr. Julian Treumann (s. Wochenausg. 1898, S. 86, 108, 
194, 159.) 


Zerstórung von Eisen und Stahl durch Kalk- 
stein. Mörtel und Beton, in dem Kalkstein enthalten ist, 
soll Eisen stark angreifen, wie dies an den Ankerseilen der 
Eisenbahnhängebrücke über den Niagara beobachtet worden 
ist. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 60; Z. f. Transportw. u. 
StrafBenb. 1898, S. 165.) 


Strafsenbrücken-Belag aus Beton und Ziegeln, 
von Merriam angewendet bei der Brücke über den 
Kishwaukee-Fluss in De Kall (Ill... Zwischen die Quertriger 
der Brücke gelegte I-Träger nehmen zwischen sich Beton- 
Gewölbe auf, die mit Backsteinen abgedeckt wurden. — Mit 
Abb. (Eng. news 1898, I, S. 166.) 


Prüfung der Bestimmungen bezüglich der Trag- 
fähigkeit der Brückenkonstruktionen in Oester- 
reich. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 832.) 


Unterlagen für die Berechnung der eisernen 
Brücken, II. Theil; von M. Dupuy und Cuénot (s. 1898, 
S. 271) Kontinuirliche Träger. (Ann. des ponts et chauss. 
1897, III, S. 91—270.) 


Fachwerk mit halben Schrägstäben; von 
E. Häseler. (Südd. Bauz. 1898, S. 97.) 


Berechnung mehrfach statisch unbestimmter 
Systeme (vgl. 1898, S. 485); vom Reg.-Baumeister Schultz. 
(Südd. Bauz. 1898, S. 155, 166, 181.) 


Fähren. 


Schiffsfähre für das Uebersetzen der Züge der 
transsibirischen Bahn über den Baikalsee (s. 1898, 
S. 271). Länge 88,3 Œ, Breite 17,3», Raumgehalt 4200; Maschine 
von 8750 PS. mit 3 Schrauben; vorgesehene Geschwindigkeit 
18 Knoten. Die Fähre kann 25 Eisenbahnwagen aufnehmen 
und dient gleichzeitig als Eisbrecher. (Z. d. öst. Ing.- u. 
Arch.-Ver. 1898, S. 85.) 
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Untertunnelung der Meerenge vou Gibraltar. 
Der französische Ing. Berlier schlägt einen Entwurf vor, 
dessen Ausführung 180 Mill. 4 kosten soll. (Südd. Bauz. 
1898, S. 88; Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 81, S. 75; Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 384; Génie civil 1898, Bd. 32, 
S. 210, mit Abb.) 

Tunnel durch den Col di Tenda. Der Durchschlag 
dieses Tunnels erfolgte am 15. Febr. 1898. Seine Lünge be- 
trägt 8100m und wird in Italien nur von dem 8260 m langen 
Tunnel Rodeo Giori übertroffen (St. Gotthard 14910m, Mont 
Cenis 12263m, Arlberg 10250m). Der höchste Punkt liegt 
1038m über dem Meere. Die Steigung im nördlichen Theile 
beträgt 20%, im südlichen 100%, und auf einer kurzen 
Strecke 149l. Zweigleisige Anlage, vorläufig aber nur ein 
Gleis. An Stelle des zweiten liegt gegenwärtig der Abzugs- 
kanal für die grofsen Wassermengen, die den Bau sehr er- 
schwerten, ebenso wie die vielfach erfolgten Schlammein- 
brüche. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd.31, S.64; Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1898, S. 226, 266.) 


Berliner Untergrundbahn und der Spreetunnel 
(s. 1898, S. 445); Vortrag von Obering. W. Lauter in Frank- 
furt a. M. (Deutsche Bauz. 1898, S. 126.) 


Untergrundbahn in Glasgow (8.1898, S. 105). Be- 
schreibung der Tunnelausführungen, des Treibschildes usw. 
— Mit Abb. (Nouv. ann. de la coustr. 1898, S. 33; Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 283.) 


Fertige Theile der Tunnel ftir die Untergrund- 
bahn zu Boston (8.1898, S. 446). — Mit Schaubildern. (Eng. 
news 1898, I, S. 74) 

Untertunnelung mittels Schildes für die Unter- 
grundbahn zu Boston (s. 1898, S. 446). — Mit Abb. (Eng. 
record 1898, Bd. 37, S. 274) 

Tunnellüftung nach Saccardo (s. 1898, S. 447). — 
Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 318; Z. d. Sst. Ing.- 
u. Arch.-Ver. 1898, S. 73.) 


Sicherung einer in Bewegung gerathenen Tunnel- 
mündung in Kalifornien durch Errichtung von Beton- 
Stützmauern, die bis auf den Fels hinabgeführt wurden. — 
Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 361.) 


Bostoner Untergrundbahn.  Beachtenswerthe Zu. 
sammenstellung von Querprofilen bestehender Untergrund- 
bahnen im Mafbstabe 1:250. (Z. f. Transportw. u. Strafgenb. 
1898, S. 8, 28, 44.) 

Herstellung der Central-London-Untergrund- 
bahn. — Mit Abb. des Schildes. (Engineering 1898, I, S. 329.) 


Neue Untergrundlinie fiir London zur Verbindung 
der Viertel im Westen mit dem Centrum (s. 1808, S. 446), vom 
Parlamente genehmigt. (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, 
S. 85.) 

Anwendung des Schildes bei Tunnelbauten. 
Wiedergabe des Inhaltes einer Broschüre von Ing. Raynald 
Legoüez. — Mit Schaubildern und Abb. (Revue techn. 1898, 
S. 185; Génie civil 1898, Bd. 32, S. 328.) 

Unterirdische Bauten mit Hülfe des Treib- 
schildes; von Amiot. Verschiedene Ausbildungen von 
Treibschilden und einige mit solchen ausgeführte Tunnel- 
bauten. — Mit Abb. (Mém. de la soc. des ing. civ. 1897, Dec., 
S. 782.) 


G. Hydrologie, Meliorationen, Fluss- und Kanalbau, 
Binnenschifffahrt, 


bearbeitet vom Professor M. Möller an der Technischen Hochschule 
zu Braunschweig. 


Hydrologie. 


Wassermengen der Weichsel und Nogat i.J. 1897. 
Der gröfßste Tagesabfluss betrug im ungetheilten Strome und 


F. Brücken- und Tunnelbau. — G. Hydrologie, Meliorationen usw. 
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zwar im März 4665 cbm i. d. Sek., der kleinste trat mit 400 cbm 
i. d. Sek. im Dezember ein. Die Jahresmenge entsprach einer 
ganz zum Abflusse gelangenden Niederschlagshöhe von 204 mm, 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 322.) 


Wissenschaftliche und wirthschaftliche Be- 
deutung der Feinhöhenmessungen und Wasser- 
standsbeobachtungen; von W. Seibt. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1898, S. 357.) 


Neue Geschwindigkeitsformel von Bazin. Tolk- 
mitt befürwortet die weitere Verwendung der Formel von 
Ganguillet und Kutter und lehnt deren Ersatz durch die 
87V RJ 
neue Formel von Bazin „v = — 


y 
1 — — 
7 R 


(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 317.) 


Umlaufwerthe Woltmann’scher Flügel. Angaben 
von Hajós-Hirschfeld über Abnahme einer Steigerung der 
Umlaufszahlen bei grofsen Geschwindigkeiten. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1898, S. 257.) 


Berechnung der Abflussmengen in Flüssen, 
Theoretische Betrachtungen. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 261.) 

Graphische Ermittelung der Größe der Stau- 
weiher; von E. Fischer. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 391.) 

Ausnutzung der Wehrgefälle (s. 1808, S. 448); 
Frage 3, Abth. 1 des internat. Binnenschifffahrts - Kongresses 
von 1898; Berichte von Roeder, Hirsch und Marten. 
Nach den hier gegebenen Zusammenstellungen älterer Unter- 
suchungen verlohnt sich die Ausnutzung nur in besonderen 
Fällen. (Berichte zum 7. internat. Binnenschifffahrts-Kongresse, 
Brüssel 1898, 1. Abth., Heft 8—10.) 





4 (s. 1898, S. 480) ab. 


Meliorationen. 

Nothstandsarbeiten in Indien; von B. Orth. Der 
Regen füllt in Indien sehr ungleichmüfsig. Madras zeigte 
1867 einen Jabresniederschlag von 2060 2mm, hingegen 1876 nur 
einen solchen von 440 mm, Oft regnet es in 10 Monaten fast 
überhaupt nicht. In trockenen Jahren entstehen dann Dürre 
und Hungersnoth. Allerdings findet eine künstliche Bewässe- 
rung statt, indem aus den auf den Feldern angelegten 
Brunnen das Wasser mit der Zugkraft von Ochsen gefördert 
wird — so kommen in der Provinz Allahabad auf 11/, Mill. 
Menschen 60000 Brunnen — auch giebt es Sammelteiche, aber 
diese Vorkehrungen reichen doch nicht aus, Missernten zu 
verhindern. Vor mehreren Jahrhunderten wurden grolke 
Wasserbehälter hergestellt. In der Mitte des 16. Jahrh. soll 
der König Sha Jehan allein 1000 Aufseher zu Fufs und 500 
zu Pferde bei den Bewässerungsarbeiten angestellt haben. 
Kriegsjahre und Revolutionen liefsen diese Anlagen zerfallen. 
GrüfBere Bewässerungsbauten sind seit 1838 am Ganges aus- 
geführt worden. Beschreibung der neueren Anlagen, u. A. einer 
Staumauer von 383m Höhe. — Mit Abb. (Deutsche Bauz. 1898, 
S. 322, 829 u. 335.) 


Wasserverhältnisse der Gebirgsfltisse, ihre 
Verbesserung und Ausnutzung; Vortrag von Prof. 
Intze auf der XIII. Wanderversammlung des Verbandes 
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in Freiburg. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 442.) 


Ausbildung der Bauingenieure im Meliorations- 
wesen; E. Dietrich spricht sich gegen die weitere Trennung 
des Ingenieurfaches aus. (Deutsche Bauz. 1898, S. 359.) 


Fluss- und Kanalbau. 
Beschreibung der Wasserstraßen Belgiens. 
Karte der WasserstrafBen; Darstellung der Abmessungen von 
Kanälen, Flüssen und Schleusen; Beschreibung der Kanäle, 
Flüsse und Häfen. — Mit 22 Plänen. (Führer zum 7. internat. 
Binnenschifffahrts-Kongress in Brüssel von 1898, 8. 1— 289.) 
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- Schraubenanker von Bücking und ihre An- 
wendung. Eine Blechschraube wird mittels eines Schlüssels 
in den Boden geschraubt. Die Verbindung der Schraube mit 
dem zu befestigenden Gegenstand erfolgt durch verzinkte 
Eisendrähte. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 470.) 


Schraubenanker zur Uferbefestigung. Schrauben- 
pfähle halten die Uferschutzdecke, die in Rabitz’scher Bau- 
weise aus Beton mit Eiseneinlagen hergestellt ist. Verwendet 
an einer Schleuse im Wentowkanale. (Centralbl. d. Bauverw. 
1898, S. 294.) 

Uferdeckungen von Beton mit Eiseneinlage und 
Erdankern; von Eger. Zusammenstellungen über das 
Verhalten der Betondecke mit Erdankern in Müller'scher 
Bauweise und Rabitz-Uferschutz. Die Angaben sind zum 
Theil ungenau. So wird z. B. behauptet, es seien die in Kiel 
vor zwei Jahren ausgeführten Versuche missglückt, während 
doch thatsächlich die Versuchsstrecke mit Ankern sich tadellos 
hielt, während Betonschutz ohne Anker bei der Sturmfluth im 
Frühjahr 1898 zerstört wurde. Es sind daher zur Zeit 7000 am 
Möller’scher Uferschutz mit Cementankern für die 
Kaiserlichen Werft in Kiel in Ausführung begriffen und 8000 am 
an der Elster bei Plauen. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 425.) | 

Erbauung des unteren Otay-Dammes in Kali- 
fornien. Der Damm besteht aus Felstrümmern. Die Dichtung 
erfolgt durch eine Stahlblechwand, deren mit Mauerwerk um- 
hüllter Fufs in den Felsen greift. (Centralbl. d. Bauverw. 
1898, S. 256.) 

Erhóhung des Stauspiegels an bestehenden 
Wehren; Frage 1 der 1. Abtheilung des 7. internat. Binnen- 
schiffahrts-Kongresses von 1898. Roloff berichtet in Heft 1 
über die Verhältnisse an der Oder. Es wird der Fall an- 
genommen, dass die jetzt vorhandene Mindestwassertiefe von 
1,50 ™ um 1,om erhöht werden solle. Besprechung der dann 
nöthigen Umbauten. Als Grenze für die Verwendung hölzerner 
Nadeln wird das Gewicht von 40*£ angegeben und ferner bei 
2—2,5 m Wagserstands -Unterschied etwa 3,755 Höhe des Ober- 
wassers über dem Wehrrlicken. Für gröfsere Verhältnisse kommen 
ebenfalls Eisenröhren und dann bewegliche Wehrböcke mit 
Schütztafeln in Frage. Bei Oppeln fand eine Erhöhung des 
Stauspiegels um 0,84 m in der Oder statt. Man erhöhte aber 
das in einem Nebenarme befindliche Wehr nicht, weil das 
Stadtgebiet gelitten hätte, sondern baute weiter oberhalb ein 
neues Wehr. Als Dichtungsmittel für Nadelwehre wird ein 
Gemisch von Sägespähnen und Steinkohlenasche empfohlen. — 
Mit 1 Blatt Zeichnungen. — E. Fendius beschreibt in Heft 2 
den Umbau von Nadelwehren, insbesondere die Vermehrung 
des Staues und die Erhöhung des Fufksteges am Maas- 
Wehre „Grands-Malades“ um 25cm. Ueber die Maas- 
Wehre macht er die folgenden Angaben: 


وو سو چرس وو وپوئ یریت 





Stauunterschied.................. eee 260m | 2,10m 
Oberwasser iiber Wehrkrone. ...... ......| 3,10™ 2,60 m 
Lánge der Nadeln ......................... 3,5m | 3,25 m 
Gewicht einer Nadel....................... 28 kg | 22kg 
Gewicht eines Bockes mit Briickentafel und | 

Kotta eraa eT Er NEA —— 508 ke | 360 ke 


Mit 1 Bl. Zeichnungen. — G. Pavil berichtet in Heft 3 über 
den Umbau der Marne-Wehre. 
wurden durch ein Nadelwehr ersetzt. Das Wasser wurde 
vorn durch die Böcke, die früher zur Bedienung der Klappen 
benutzt wurden, mit vorgesetzten Nadeln und vorgelagerter 
Bodenschüttung abgehalten. Für eine Vermehrung der Spiegel- 
höhe des Oberwassers über Wehrrücken von 3 auf 3,60 m betrugen 
die Kosten 560.4 für 1m Wehrrücken. — Mit 1 Bl. Zeichn, 
E. D. Marten beschreibt in Heft 4 die Vermehrung der 
Tiefe des Severn von 1,53 auf 3,05 bezw. 2,14 m. Baggerungen 


Desfontaines-Klappen 
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seien auch als Hülfsmittel zu benutzen. (Bericht zum 7. internat. 
Binnenschifffahrts-Kongresse, Brüssel 1898, 1. Abth. Heft 1—4.) 


Wehrunterbau; von E. Roloff, E. Fendius, G.Pavil. 
(Bericht zum 7. internat. Binnenschifffahrts-Kongresse, Brüssel 
1898, 1. Abth., Heft 5 bis 7.) 


Klappen- und Schiebethore; Frage 2 der 2. Abth. 
des 7. internat. Binnenschifffahrts - Kongresses von 1898. 
Schnapp berichtet in Heft 6 über Klappenthore am 
Oder-Spree-Kanale. Die von Mohr erbauten Thore mit 
unterer wagerechter Achse sind sehr wasserdicht, leicht zu 
bedienen und zuverlässig. Dann wird das Schiebethor im 
Deich oberhalb Breslaus beschrieben, das den dortigen Grols- 
schifffahrtsweg gegen Hochwasser schützt, gewöhnlich aber 
offen steht. Das von Brüunlich unter Pescheck's Leitung 
erbaute Thor ist nach Eiffel's Bauweise oben an Rollen auf- 
gehängt. Auch in der Richtung rechtwinklig dazu ist durch 
Laufräder und Schienen eine Beweglichkeit erreicht, die nach 
beiden Seiten den guten Schluss sichert. Weite der Oeffnung 
10m; Wassertiefe bis zu 7,2m; Ueberdruck 5™. Die Kosten 
blieben mit 130 000 Æ um !/, niedriger als die einer Stemmthor- 
Schleuse. Ferner ist das Hubthor am Schiffshebewerke zu 
Henrichenburg erwähnt. — Mit 3 Blatt Zeichn. — Im 
Heft 7 berichtet Pirot über eine neue, gemeinsam mit 
M. Maus erbaute Klappe, die als Wehr- oder Schleusen- 
abschluss benutzt werden kann und Gliederwehr oder 
Niederlasswehr genannt wird. Es ist nur Gelenkreibung 





in den Gelenken a bis e vorhanden. Je nachdem die Räume I 
und II mit dem Ober- oder Unterwasser in Verbindung ge- 
bracht werden, hebt oder senkt sich die Hauptklappe. Aus 
einem besonderen Behälter wird unter 50cm Ueberdruck 
stehendes Wasser für die Bewegung der Klappe gegen den 
Strom verwendet. — La Riviére und Barbet beschreiben 
in Heft 8 ein einflügeliges Klappenthor mit senkrechter 
Achse und unmittelbar an einem Hebel wirkendem Druck- 
wasser- Antriebe. Als Beispiele werden die Schleusen am 
Kanale St. Denis bei Douai und am Moselkanal angeführt. 
Bei geringem Verkehre kann die Bewegung durch Hand 
erfolgen. Eiserne Thore dieser Art werden empfohlen. Zum 
Schutze gegen Stöfse wird Holzbekleidung empfohlen. Kurze 
Beschreibung der Schützenaufzüge am Hebewerke 
Fontinettes. — Mit 3 Bl. Zeichn. — In Heft 9 beschreibt 
die Direktion des Wasserbauwesens in Ungarn das 
Schwimmrollthor der Schleuse O'-Becse am Franz- 
Kanale. Das Thor ist in einem Wagen an der Portalbrücke 
aufgehüngt. Breite 16,955", Dicke Lem, Höhe 9,7m. Das 
Hochwasser der Tisza bedingt 7,1 » Ueberdruck. — Mit 3 BL. 
Zeichn. — In Heft 10 beschreibt Deking-Dura ein ein- 
fligeliges Schleusenthor zu Dedemsvaart und ein 
Portal-Schützenthor am Colvorderkanale von 6,0 m 
Weite. — Mit 2 Bl. Zeichn. — E. F. von Hoerschelmann 
berichtet in Heft 11 über 2 Klappenschleusen aus Holz 
und über ein gröfseres einflügeliges Schleusenthor der Schleuse 
an den Stromschnellen des Dnjepr. — Mit 2 Bl. Zeichn. 
(Berichte zum 7. internat. Binnenschifffahrts-Kongresse, Brüssel 
1898, 2..Abth., Heft 6—11.) 

Dichtungsarbeiten an Kanälen; Frage 3 der 
2 Abth. des 7. internat. Binnenschiftfahrts-Kongresses 1898. 
Mathies beschreibt in Heft 12 die Dichtung der Dämme und 
der Kanalsohle in den Thalsenkungen der Lippe und Stever 
am Dortmund-Emshäfen-Kanale Bis 5m Dammhöhe 
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wird eine Schichtstärke des. Thones von 50 «m empfohlen. 
Bei vorzüglichem Thone gebt man allenfalls bis auf 30 «m 
harab. Für je 1m Dammhöhe mehr werden 5 «m Schicht- 
stärke zugeschlagen. Der Thon wird durch Pferde in dünnen 
Lagen festgetreten und muss feuchtknetbar, aber. nicht nass 
sein. Die Dichtung hat sich sehr gut bewährt. Es ist aber 
Sorge zu tragen, dass der Deckungsboden nicht rutscht. Die 
Decklage muss 50m Stärke erhalten. Tagewasser ist durch 
Sickerkanäle abzuleiten. — Mit 2 Bl. Zeichn. — In Heft 13 
berichtet H. Genard über Dichtungen am Canal du 
Centre. Dort wurden die in dem gewachsenen Boden unter 
den Dämmen auftretenden Rinnsale durch einen Thonmantel 
mit einem an der Wasserseite tief in den Boden eingreifenden 
Fufs abgeschnitten. Auch sind Abdichtungen mittels fetten 
Betons in 18cm Stärke mit 2cm Putzlage verwendet. Eine 
Decklage aus Sand wurde nur in der Sohle angebracht. 
Ferner sind Thonkerne in die Dämme eingebaut, die nach 
oben hin sich verbreitern mit einer Büschung von 1:!/. — 
Bericht von E. Lefebvre in Heft 14 über Dichtungen am 
Kanale von Charleroi nach Brüssel. Als dieser Kanal 
von 2,0 auf 24m Wassertiefe vertieft wurde, zeigten sich in 
in den Dämmen vielfach Baumstümpfe, welche Umbauten er- 
forderten. Sie wurden zum Theil ausgerodet und durch einen 
Thonkern ersetzt, der sich von unten nach oben verbreiterte. 
Die Dämme mussten erhöht und verbreitert werden. — Be- 
richt von M&lotte in Heft 15 über Dichtungen am Kanale 
von Maestricht nach Bois-le-Duc. Bei dem Bewässe- 
rungs- und Schifffahrtszwecken dienenden Kanale verwendete 
man zur Dichtung und gleichzeitig zur Sicherung der Ufer 
Bruchstein-Mauerwerk und unter Wasser Holz, ferner 
Monier-Platten und Monier-Anker. Diese Anordnung 
wird besonders empfohlen. — Mit 2 Bl. Zeichn. (Nebenbei 
sei bemerkt, dass der Berichterstatter vor 2!/, Jahren einen 
ähnlichen Plattenbau als Versuchsgegenstand auf eigene Kosten 
im Watt unweit von Husum an der Nordsee herstellte, der 
sich ebenfalls tadellos gehalten hat.) — Bericht von L. Barbet 
in Heft 16 über: „Schlämmung, Thonbelag und Beton als 
Dichtungsmittel“. Mit genaueren Preisangaben. Schlämmung 
kostet 2,4 bis 9,0 4 für 1 Kanalstrecke, 0,5** starke Thon- 
decke etwa 48 bis 56 A, 15 bis 20cm starker Betonschutz für 
einen, Kanal von 10” Sohlenbreite und 2,20m Tiefe 95 bis 115 Æ. 
(Berichte zum 7. internat. Binnenschifffahrts-Kongress, Brüssel 
1898, Abth. 2, Heft 12—16.) 


Künstliche Hebung des Speisewassers eines 
Kanales; Frage 4 der 2. Abth. des 7. internat. Biunenschiff- 
fahrts- Kongresses von 1898. Bericht von A. Rudolph in 
Heft 17 unter Erörterung von 2 Beispielen. Das Pump- 
werk bei Neuhaus hebt zur Speisung. des Oder-Spree. 
Kanales das Wasser aus dem Müllrosersee 0,52* hoch. Es 
kosteten 1000 cbm gehobenen Wassers 0,47 A an Förderkosten, 
Weiter wird der Entwurf künstlicher Hebung für die zweiten 
Schleusen des nämlichen Kanales besprochen, die voraus- 
sichtlich zur Bewältigung des starken Verkehres gebaut werden 
müssen. Es wird empfohlen, das Wasser nicht auf einmal 
sondern von Haltung zu Haltung je nach Bedarf zu heben. 
Auch Sparschleusen werden besprochen. — In Heft 18 be- 
richtet Galliot über die Hebung von Wasser aus der Saóne 
in den Kanal von Burgund. Die am Saöne-Wehre verfüg- 
bare Wasserkraft erzeugt elektrischen Strom von 2000 Volt, 
der am Verbrauchsort auf 110 Volt umgeformt wird. Es 
können 15 000 cbm Wasser an einem Tage gehoben werden. 
Kosten für 1 cbm des gehobenen Wassers 7,2 Ff, also kaum 
grüfser als diejenigen des aus Sammelbecken beschafften 
Wassers. — Mit 2 Bl. Zeichn. (Berichte zum 7. internat. Binnen- 
schifffahrts-Kongresse, Brüssel 1898, Abth. 2, Hefte 17—18.) 


Die Baggerungen in Deutschland, insbesondere 
Baggerungen an der Unterweser, am Kaiser Wilhelm-Kanale, 
zwischen Stettin undSwinemünde und am Königsberger Seekanale ; 
von Germelmann. An der Unterweser sind 38,5 Mill. cbm 
Boden von meist sandig-thoniger Beschaffenheit bewegt, und 
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zwar nur 2 Mill. durch Unternehmer, der Rest im Eigen- 
betriebe der Verwaltung. Als Hauptbagger sind Eimerbagger 
mit 150 bis 250 cbm stündlicher Leistung verwendet. Der 
gleichfalls versuchte Pumpenbagger förderte zu viel thoniges 
Wasser. Die Buchsen und Bolzen bestanden aus Special- 
stahl von Augustfehn in Oldenburg, der Eimerrücken mit dem 
an ihm sitzenden Kettenglied und die Rollen aus Stahlguss, 
die Schneiden aus Stahl; Inhalt eines Eimers 0,44cbm, Das 
Baggergut wurde zumeist aus den Prähmen an anderen Stellen 
ins Wasser gestürzt, dann aber von Neuem gehoben und fort- 
geschwemmt. Die zweite Hebung erfolgte zuerst durch Pumpen- 
bagger von Thomas Figee in Haarlem, später durch Eimer- 


- bagger. Nur die Schwemmeinrichtungen behielten eine Kreisel- 


pumpe. Täglich wurden 12000 «^m fortgeschwemmt und auf&er- 
dem 6000 cbm ohne Schwemmen in den Strom geworfen. Die 
Prähme hatten 40—200 cbm Fassungsraum, ihre Seitenwände 
waren steiler als 559. Bei den Baggerungen im unteren 
Weserlaufe wurde ein sogenannter Hopperbagger verwendet, 
d. h. ein seetüchtig gebauter Saugebagger mit 74) cbm Lade- 
raum. — Am Kaiser Wilhelm-Kanale sind von 
82,2 Mill.cbm nur 3,2 Mill. cbm im Eigenbetriebe gebaggert, die 
einschliefslich Beschaffung und Unterhaltung der Bagger- 
geräthe für 1cbm 75 Sr gekostet haben. Die Bodenmassen 
(Moor, Sand, Thon, Lehm und Steine) sind zumeist durch 
28 Trockenbagger gelöst, die vorwiegend von der Lübecker 
Maschinenfabrik geliefert waren und 45 Pferdestirken hatten. 
Ein Bagger füllte in 15 Minuten einen Arbeitszug. Fassungs- 
raum eines Eimers 0,21 cm. 5 Mann Bedienung am Bagger, 
15 bis 20 für die Gleisarbeiten. Nassbagger lieferten die 
Maschinenbaugesellschaft Gebr. Schulz in Mannheim (den 
Bagger 4AÀchilles" und A. F. Smulders in Utrecht im 
Ganzen 14 Bagger (11 Greiftiefe, 20, m lange Leiter; je 
37 Eimer zu O,10cbm; 175 PS.). Diese Bagger können nach 
Bedarf stürzen oder schwemmen, und zwar bei leichtem Boden 
bis zu 200cbm in der Stunde 150m weit und 5 hoch, bei 
schwerem Boden etwa 80cbm. Der Bagger der Aktiengesell- 
schaft Germania in Kiel hatte 12,5" Greiftiefe und leistete 
150 bis 200 cbm in leichtem, 100 bis 120 cbm in schwerem Boden. 
Die Hauptmaschine treibt nur die Eimerkette oder bei der 
Fahrt die Schiffsschraube; 160 PS., 4 Knoten Geschwindigkeit. 
Zwei Bagger der Lübecker Maschinenfabrik hatten 10 = Greif- 
tiefe und 150 cbm Leistungsfähigkeit. Ein von der Aktien- 
gesellschaft Weser in Bremen gebauter Pumpenbagger konnte 
fast nur in weichem Boden verwendet werden; er leistete 
50 cbm bei 700™ langer Schwemmrohrleitung und 4m hoher 
Förderung. — Im Haff zwischen Stettin und Swinemünde 
verwendete man Dampfprähme von 200 cbm Ladefähigkeit, 
denen durch eine Dampfmaschine von 210 PS. 82m Ge- 
schwindigkeit ertheilt wurde. — Am Hafen zu Pillau 
arbeitete mit Vortheil ein Hopperbagger von J. K. Smit in 
Kinderdyk. — In Wilhelmshaven und Emden haben sich 
für losen Schlick Kolbenpumpen-Bagger bewährt.  Kreisel- 
pumpen-Bagger fördern zu viel Wasser. -- Mit Tabellen und 
Abb. des Baggers zu Swinemünde. (Bericht zum 7. internat. 
Binnenschifffahrts-Kongress, Brüssel 1898, 3. Abth., Heft 15.) 


Bagger von großer Leistungsfähigkeit; von 
W. Bates. Angaben über Eimerbagger und Saugebagger, 
auch Saugebagger mit elektrischem Autriebe von 500 bis 
3000 PS., die in Amerika und Russland verwendet sind. (Be- 
richt zum 7. internat. Binnenschifffahrts - Kongress, Brüssel 
1898, 3. Abth., Heft 17.) 


Baggerungen im Unterlaufe der Flüsse; von 
H. Desprez. — Mit 2 Bl. Zeichn. (Bericht zum 7. internat. 
Binnenschifffahrts-Kongress, Brüssel 1898, 3. Abth., Heft 18.) 


Baggerungen im Hafen von Boulogne; von 
J. Voisin. (Bericht zum 7. internat. Binnenschifffahrts- 
Kongress, Brüssel 1898, 3. Abth., Heft 19.) 

Bagger von großer Leistungsfähigkeit; von 
J. Massalski. Die Kosten der Baggerung stellten sich im 
Hafen von Bilbao für Saugebagger auf 1/3 derjenigen von 
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Eimerbaggern. — Mit 5 Bl. Zeichn. (Bericht zum 7. internat. 
Binnenschifffahrts-Kongress, Brüssel 1898, 3. Abth., Heft 20.) 


Saugebagger; von W. H. Wheeler. (Bericht zum 
1. internat. Binnenschifffahrts-Kopgress, Brüssel 1898, 3. Abth., 
Heft 21.) 

 Smulders-Bagger mit großer Leistung; vom Ing. 
Smulders. Kurze Beschreibung und gute Zeichnungen von 
Trocken- und Nassbaggern, und zwar Eimerbaggern, wie von 
Elevatoren und Eimerbaggern mit elektrischem Antriebe. 
Feststellung der Baggerschiffe durch Pfáhle. — Mit 6 Bl. Zeichn. 
(Bericht zum 7. internat. Binnenschifffahrts- Kongress, Brüssel 
1898, 3. Abth., Heft 22.) 

Saugebagger; von Timonoff. Geschichtliche Ent- 
wickelung der Saugebagger, insbesondere ihre Anwendung in 
Russland. Mit Eimerbagger gehoben und wenige Kilometer 
weit befördert kostete dort 1cbm 80 bis 176 5, mit Sauge- 
bagger gefördert hingegen nur 8,8 bis 35 9/, also nur 1/jg bis 1/;. 
(Bericht zum 7. internat. Binnenschifffahrt-Kongress, Brüssel 
1898, 3. Abth., Heft 23.) 

Die neuen Hafen- und Werftanlagen in Köln. 
Kurze Mittheilungen über den im Mai 1898 eröffneten Hafen. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 247; Deutsche Bauz. 1898, 
S. 269 u. 281, mit Abb.) 


Binnenschifffahrt. 


Verkehr auf den märkischen Wasserstraßen 
Zusammenstellung über den Verkehr von 9 Hafenorten. Für 
Berlin und Umgegend sind 6431000 angegeben. Die Unter- 
havel zeigt den stärksten Verkehr, es folgt dann die Havel- 
Oder-Wasserstrafge (Finow-Kanal) und in dritter Linie der 
Oder-Spree-Kanal. Kleinere Kähne, die sogen. Finow-Kähne, 
herrschen vor. Die Zahl der gröfseren Schiffe nimmt aber zu. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 226.) 


Die Schifffahrt und Flößerei auf dem Main war 
1897 etwas geringer als 1896, nümlich 49, Mill.t gegen 
53,9 Mill.*t. Die Schleusen waren wegen Umbauten 4 Winter- 
monate gesperrt. Der Zug durch die Kette tritt gegen das 
Schleppen durch freifahrende Dampfer zurtick. (Centralbl. d. 
Bauverw. 1898, S. 403.) 

VII. internat. Binnenschifffahrts-Kongress in 
Brüssel. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 369, 381 u. 395.) 


Verkehr auf den WasserstrafBen Belgiens. 
(Führer zum 7. internat. Binnenschifffahrts-Kongress, 1898 in 
Brüssel, S. 201 u. Plan 12.) 

Statistik der nicht flófB- und schiffbaren Flüsse 
in Frankreich; von Ziegler. (Centralbl. d. Bauverw. 
1898, S. 250.) 

Mechanischer Schiffszug an Kanälen: Frage 1 der 
2. Abtheilung des 7. internat. Binnenschifffahrts - Kongresses 
von 1898. Bericht von Gröhl in Heft 1. Der Versuch. das 
Kanalschiff mit einer elektrisch betriebenen Schraube 
auszustatten, hat bisher zu keinem brauchbaren Ergebnisse 
geführt. Die Kettentauerei mit der magnetischen Rolle 
von Bovet hat sich bewährt. Es genügt eine Umwickelung 
von 2709. Die Handhabung ist einfach, und auch bei Nässe 
und Schmutz sicher und vor Allem verwendbar bei Flüssen 
mit starker Strömung. Lokomotiv-Betrieb gestaltet sich 
theuer. Der Lamb’sche Seilwagen ist nicht hinreichend 
erprobt, scheint aber nur für kurze Haltungen geeignet zu 
sein. Er hängt an dem Tragseil und rollt am Zugseile durch 
elektrischen Antrieb vorwärts. Das Wandertau hat durch 
die Erfindung des Quadratseiles nach dem Patente von 
Bek (Drahtseilfabrik in Stockach und Mannheim) eine be- 
deutende Verbesserung erfahren. Das Quadratseil ist geflochten, 
Die Hälfte der Litzen dreht rechts, die andere Hälfte links, 
das Ganze zeigt keine Neigung zum Verdrehen. Gutes SpleilBen 
und grofse Biegsamkeit des Seiles kommen hinzu. Die Fabrik 
will gemeinsam mit der Westfälischen Kanalbetriebs-Gesellschaft 
zwischen Riesenbeck und Gleesen auf 30km Länge am Dort- 
mund-Emshäfen -Kanale das Quadratseil anwenden. Sieben 


Schleusen erschweren dort die Verwendung von Schlepp- 
dampfern. Geschwindigkeit 1,0=, Anspannung des Seiles 4000 Ks. 
Betrieb durch Dampf oder Dowsongas mit Maschinen von 
75 bezw. 30 Pferdest. Seilrollen in geraden Strecken in je 65 ھ‎ 
Entfernung ; Durchmesser 35°™, pendelnde Aufhängung — 
Mit 2 Bl. Zeichn. — E. Chenu berichtet in Heft 2 über die 
am Kanale vou Charleroi nach Brüssel ausgeführten 
Versuche. Der Schiffszug durch den elektrisch betriebenen 
Motorwagen (elektrisches Pferd) gewährt den Vortheil einer 
um 1/3 gröfseren Geschwindigkeit, die Kosten sind aber höher. 
Rechnet man bei Zug durch Menschen für 1 Tonnenkilometer 
4,6 Jf, für Pferdezug bei großen Schiffen 2,79%, und für kleine 
Schiffe 4,39, so ergiebt der elektrische Betrieb im Großen 
ausgeführt gedacht, nur !/,% Verzinsung der Anlagesumme. 
Der Zug durch Pferde ist daher vor der Hand beizubehalten. — 
In Heft 3 berichtete F. Schrijver und J. Zone über den 
gleichen Gegenstand. Zum Schlusse wird erwähnt, dass 
Siemens & Halske die Anwendung elektrisch betriebener, 
auf Gleisen laufender Lokomotiven von je 15 Pferdest. em- 
pfehlen und eine annehmbare Ertragfähigkeit berechnen. Am 
Finow-Kanale seien Versuche geplant. (Dieses Verfahren 
ist nach Ansicht des Berichterstatters das beste.) — In Heft 4 
beschreiben La Riviére und Bourguin den Seilschiffs- 
zug im Tunnel des Billy-Berges. — Mit 1 Bl. Zeichn. — 
In Heft 5 giebt Bovet die Beschreibung der Ketten- 
schifffahrt mit elektrischem Antrieb und magneti- 
scher Kettentrommel. Auf Grund ausgeführter Versuche 
wird ohne Steigerung der Kosten eine Vermehrung der Ge- 
schwindigkeit von 1,8*™ in der Stunde, bei Pferdezng auf 3 km, 
also von 0,5™ aut etwa 0,7 in der Sekunde erreicht. — 
Mit 2 Bl. Zeichn. (Berichte zum 7. internat. Binnenschifffahrts- 
Kongress, Brüssel 1898, 2. Abth., Hefte 1—5.) 

Widerstand der Schiffe (vgl. 1898, S. 450); Frage 4, 
Abth. 1 des internat. Binnenschifffahrts-Kongresses von 1898. 
Berichte von Oswald Flamm, Capt. Suppau und B. d. Mas. 
Gedrángte Darstellung von Messungs-Ergebnissen. Es wird 
empfohlen, neben den sehr kostspieligen und daher nur 
gelegentlich anzustellenden Untersuchungen im Grofsen auch 
dieselben Beziehungen durch Modell-Versuche zu unterstützen, 
die eine gröfsere Mannigfaltigkeit gestatten. (Beiträge zum 
7. internat. Binnenschifffahrts-Kongress, Brüssel 1898, 1. Abth., 
Hefte 11—13.) 

Einheitlichkeit in der Vermessung von Binnen- 
schiffen. Bericht von A. Schromm in Heft 4. Eine Ein- 
heitlichkeit in der Vermessung hat nur Bedeutung, so weit das 
nämliche Schiff die Wasserstrafsen verschiedener Länder 
benutzt. Die von der internat. Konferenz (Mai 1896) be- 
schlossene Theilung des Vermessungsraumes in wagerechte 
Schichten von 10cm Höhe passt nur für die fester gebauten 
französischen und belgischen Schiffe und für die Rheinfahr- 
zeuge. Die beladenen Kihne der Elbe, Oder, Weichsel und 


Donau erleiden eine so starke Verbiegung und Krümmung der 


Schichten, dass eine feine Theilung den Zweck verfehlen würde. 
Es wird gezeigt, dass eine Berechnung nach der Simpson’schen 


Formel V — F (Fu+ 4 Fn+ Fo) genaue Ergebnisse liefert. 


Hierin bezeichnet 8 den Höhenabstand des unteren wagerechten 
Schnittes Fu von dem mittleren Schnitte Am. Die Messbriefe 
haben nicht nur das Ergebnis der Berechnung, sondern die 
einzelnen Messzahlen und die Berechnung relbst zu enthalten, 
auch ist in ihnen der Völligkeitsgrad des Deplacements an- 
zugeben, damit sich hiernach die Schlepptarife richten können. 
— Bericht von M. Derome in Heft 5. Mittheilungen über 
das Messverfahren in verschiedenen Ländern und seine Mängel. 
So ist es z. B. nicht ausgeschlossen, dass in manchen Ländern 
ein Schiffer einen Kahn unter verschiedenen Namen mehrmals 
vermessen lässt und dann die Messbriefe für andere Kähne 
verwendet. Zusätze zu den Vereinbarungen der internat. 
Konferenz. (Berichte zum 7. internat. Binnenschifffahrts- 
Kongress, Brüssel 1898, Abth. 5, Heft 4—5.) 


— — — — 
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H. Seeufer-Schutzbauten und Seeschifffahrts- 
Anlagen, 


bearbeitet vom Baurath Schaaf zu Blankenburg (Harz). 





Seehafenbauten. 


Häfen und Wasserwege (s. 1898, S. 451). Die 
Workington-Hafenbill ist zurückgezogen. Die Wear- 
Schiffahrt hat im letzten Jahr eine groíbe, steigende Ein- 
nahme ergeben, die Vertiefungen zwischen den Hafendämmen 
sind bis zu 7,3® bei Niedrigwasser gediehen. Die zu Swansea 
eröffneten Erweiterungsbauten am Prince of Wales-Dock fügen 
der friiheren Hafenfliche von 9,358 Fliche noch 1,85 binzu. 
Linge der neuen Kajen 610™ bei einer mittleren Wassertiefe 
von Bam (Engineer 1898, I, S.873.) — In Middlesborough 
sollen die Hafenanlagen um 4,158 vergrifsert werden. Die 
neue Schleuse soll 24,4™ Weite erhalten, während die jetzige 
nur 16,» Weite hat. Die Tiefe bei gewöhnlichem Hoch- 
wasser der Springtiden wird von Bam auf 10,1™ erhöht. 
Fluthwechsel bei Springtiden 5,2=. Der 152m lange Zufahrts- 
kanal wird 0,77m tiefer sein als die Schleusenschwelle Im 
Jersey-Hafen wird der Zufuhrkanal auf 3,4 m unter Niedrig- 
wasser gebracht. Der Buffalo-Wellenbrecher am Erie- 
See wird angelegt. (Engineer 1898, I, S. 498.) — Am Schiffs- 
kanale von Manchester ist eine neue Zweigbahn durch 
Salford angelegt, um eine unmittelbare Verbindung zwischen 
den Docks und den Haupteisenbahnlinien herzustellen. (Engineer 
1898, I, S. 548.) 


Das neue Dock Nr. 3 zu Glasgow hat 268m Länge 
und kann durch ein Paar Schleusenthiiren in zwei Theile von 
je 140™ und 128™ getheilt werden. Ein Schiebe-Schwimm- 
thor verschliefst das Dock. Bodenbreite 24,9 ™, Oberbreite 
35™; Lichtweite der Einfahrt 253™, Tiefe der Einfahrt 8,1™; 
Flurboden 8,7 ™ tief. (Engineer 1898, S. 398, 475.) 


Docks bei Hull (s. 1688, S. 664). Von der North Eastern- 
Eisenbahn -Gesellschaft ist ein neuer umfassender Plan dem 
Parlamente vorgelegt, um die Hafen- und Eisenbahn-Anlagen 
zu Hull wesentlich zu verbessern und zu vergröfsern. (Engineer 
1898, I, S. 348.) 


Hafen von Colombo (s. 1898, S. 454). Vortrag über 
den Werth des Hafens und seine Befestigung in politischer und 
strategischer Beziehung als Zufluchts- und Verproviantirungs- 
Hafen für Ostasien. (Engineer 1898, I, S. 307.) 


Dockanlagen in Nagasaki. Angaben über ver- 
schiedene Anlagen für Schiffsbauten und Ausbesserungen, wo- 
bei unter anderen ein Dock Schiffen von 152m Länge und 
79m Tiefgang den Eintritt gestatten würde. Die beiden Docks 
Nr. 1 und Nr. 2 haben folgende Abmessungen: 


Nr. 1 Nr. 2 
Länge des Docks oben ................... 159m 113m 
desgl. in Blockhóhe ...................... 156m 110» 
Breite im Eingang unten .................. 30m 20m 
d6SEL ODOR is OSS 23,5" 16,2۳ 
Wassertiefe bei gewöhnlichen Springtiden.. 84m 75m 
desgl. bei tauben Tiden................... Zum Bum. 


Beim Patentslip ist die Länge 228,6 w, die Breite zwischen den 
Schienen 9,5m und die Hebekraft 1200. (Engineer 1898, I, 


S. 871.) 
Seeschifffahrts - Anlagen. 


Eckmühl -Leuchtthurm bei Penmarch) (s. 1898, 
S. 454); eingehende Beschreibung. (Engineering 1898, I, 


' S. 551, 693.) 


Leuchtthurm auf der Lundy-Insel (s. 1898, S. 454). 
Angaben über die Sirene am Nordende und das Nebelsignal 
am Südende der Insel. (Engineering 1898, I, S. 393.) 

Leuchtthurm auf der Insel Ryvingen an der 
norwegischen Küste. Statt des Feuers dritter Ordnung mit 
Oellampe ist ein Feuer erster Ordnung mit elektrischem Licht 
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eingerichtet. Auf einer 33 über dem Meere liegenden Platte 
der Insel ist ein 22» hoher eiserner Thurm mit 6,2» unterem 
und 3,8 m oberem Durchmesser erbaut. Blitzlicht. Kosten 
260 000 A. (Genie civil 1898, Bd. 32, S. 101.) 


I. Baumaschinenwesen, 


bearbeitet von O. Berndt, Geh. Baurath, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 





Wasserforderungs - Maschinen. 


Neuerungen an Pumpen. Duplex-Dampfpumpe der 
Morris Comp. in Philadelphia mit Geschwindigkeitsregler 
(8. 1898, S. 281); unmittelbar wirkende stehende Dampfpumpe 
von Tweedy; unmittelbar wirkende Kesselspeisepumpe von 
Marsch; dgl. von Oddie & Hesse (8.1898, S. 281); dgl. von 
Pangye & Döring; Zwillingskolbenpumpen von Vogel 
und von Schey; elektrisch angetriebene dreifache Kolben- 
pumpe von Merryweather; Pumpe von Holzt (s. 1898, 


S. 113. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1898, Bd. 307, 
S. 217, 241.) 

Tiefbrunnenpumpen mit Räderantrieb. — Mit 
Abb. (Eng. news 1898, I, S. 34.) 

Kesselspeisepumpe. — Mit Zeichn. (Americ. machin. 
1898, S. 29.) 


Duplex-Dampf-Speisepumpe nach Mumford. Der 
eine Kolben bildet das Dampfvertheilungsorgan für den anderen 
Kolben. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch.-Konstr. 1898, S. 35.) 


Pumpe mit Gasmaschinenantrieb. — Mit Abb. (Eng. 
news 1898, I, S. 58.) 


Worthington- Pumpen mit elektrischem An- 
triebe. — Mit Abb. (Eng. record 1898, Bd. 37, S. 804.) 


Elektrisch angetriebene Zwillingspumpe von 
Worthington. Der langsam gehende Motor treibt mittels 
einfacher Räderübersetzung die Kurbelwelle an. — Mit Abb. 
(Iron age 1898, 3. Febr., S. 16.) 


Elektrisch mittels Kunstkreuzes angetriebene 
Gestängepumpe. Ein 80pferdiger Motor setzt mittels Roh- 
hauttrieb eine Kurbelwelle in Bewegung, von der mittels 
Kunstkreuzes die Pumpe angetrieben wird. — Mit Abb. (Prakt. 
Masch.-Konstr. 1898, S. 6.) 


Pumpe mit unmittelbarem elektrischen Antriebe 
von Merry weather & Sons (s. 1898, S. 113). 3 Pumpen- 
kórper sind symmetrisch um eine Welle angeordnet. Die 
Pumpeu haben kleinen Hub und grofsen Kolbendurchmesser. 
— Mit Abb. (Uhland’s Techn. Zeitschriften 1898, Suppl., S. 10.) 


Wasserwerke in Charlottenburg (vgl. 1898, S. 455). 
(Eng. news 1898, II, S. 121, 127.) 


Dampfpumpen der städtischen Wasserwerke in 
Witten a. R, in Ulm und in Schwäbisch Gmünd. — Mit 
Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 269.) 


Versuche mit einer dreistufigen Dampfpump- 
maschine im Wasserwerke zu St. Gallen. 1 *s Koke 
leistete, am gehobenen Wasser gemessen, 220200 bis 368 600 ker. 
— Mit Zeichn. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 54; Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1898, S. 197, 228, 265.) 


Wasserwerk zu Tillbury. Das Wasser wird zuerst 
durch Reihen - Kreiselpumpen, von denen je 2 hinter einander 
geschaltet sind, auf die Enteisenungs-Einrichtung gehoben und 
dann durch andere Pumpen, die je 500 «bm stündlich auf 41,70 m 
fördern, auf den Thurm gehoben. — Mit Abb. (J. f. Gasbel. u. 
Wasservers. 1898, S. 90.) 


Wasserwerke zu Peoria (Ill). 3 stehende Worthing- 
ton-Pumpen, jede für eine tügliche Leistung von 32 600 cbm, — 
Mit Zeichn. (Eng. news 1898, II, S. 19; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1898, S. 305.) 


Wasserwerke für kleine Städte. (Eng. record 1898, 
Bd. 37, S. 121, 296.) | 
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Das neue Wasserwerk zu Liverpool hat stehende 
dreicylindrige Maschinen, deren nach unten verlängerte Kolben- 
stangen die Pumpenkolben antreiben. — Mit Abb. (Eng. record 
1898, Bd. 37, S. 277.) 


Hiilfspumpe des Wasserwerkes zu Bremen. Die 
heberartig eingebaute Kreiselpumpe wird durch ein Peltonrad 
angetrieben. Die Gesammtanlage hat einen Wirkungsgrad von 
37,7 bis 40%,. — Mit Abb. (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1898, 
S. 139.) 


Kreisel - Schraubenpumpe von John Cherry & 
Sons für Förderhöhen bis 30m. Die beiden seitwärts an- 
gebrachten schraubenförmigen Schaufeln führen dem cylin- 
drischen Theile der Flügel das Wasser zu. — Mit Abb. (Prakt. 
Masch.-Konstr. 1898, S. 39; Rev. industr. 1898, S. 76.) 


Hydraulische Widder. Entwickelung und neuere Bau- 
arten. — Mit Abb. (Iron age 1898, 10. März, S. 6, 10.) 


Kombinirtes Dampfsteuerventil für Pulsometer. 
Kugel- und Glockenventil. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch.-Konstr. 
1898, S. 40.) 


Schöpfrad nach Paul (s. 1898, S. 114). — Mit Zeichn. 
(Prakt. Masch.-Konstr. 1898, S. 30.) 


Schüpfwerke im Memel-Delta. — Mit Abb. (Uhland's 
techn. Rundschau, Gruppe II, S. 18; Dingler's polyt. J. 1898, 
Bd. 307, S. 205; Génie civil 1898, Bd. 32, S. 217.) 


Rammen. 


Zwillingsramme für Buhnenbauten mit elektri- 
schem Antriebe. — Mit Abb. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, 
S. 26.) 

Sonstige Baumaschinen. 


Seilflaschenzug mit selbstthätiger Feststell- 
vorrichtung nach Lane. Mittels Hebels und Klemmvor- 
richtung wird ein Seilende festgestellt. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1898, S. 106.) 


Dreifacher Kettenflaschenzug nach Jale- 
Weston ftir Förderlasten von 16000 bis 20000 *s. 3 Lose 
und 3 feste Kettenrollen. — Mit Abb. (Uhland’s Techn. 
Zeitschr. 1898, Supplement, S. 10.) 


Ein Magnet zum Heben von Blechtafeln ist in Ver- 
bindung mit einem elektrischen Laufkrahn in einem Blech. 
walzwerke der Illinois Steel Co. in Anwendung (8.1898, S. 281). 
(Z. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 86.) 


Elektrisch betriebene Krahne; von Chr. Eberle. 
Laufkrahne, Portalkrahne, Selbstgreifer zum Ausladen von 
Kohlen, feststehende Drehkrahne, Schiffskrahne. Ausführliche 
Besprechung. — Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898 
S. 1, 58, 114, 148.) 

Fahrbarer Dampfdrehkrahn mit veränderlicher Aus- 
ladung. Tragkraft 5t; Gesammtgewicht 21. — Mit Abb. 
(Engineer 1898, I, S. 266.) 


Fahrbarer Drehkrahn mit festem Ausleger. — 
Mit Abb. (Eng. news 1898, II, S. 194.) 


Fahrbarer Drehkrahn mit selbstthätig sich ein- 
stellendem Gegengewichte. — Mit Abb. (Rev. industr. 
1898, S. 35.) 

Laufkrahn für 25t Tragkraft (s. 1808, S. 456). — Mit 
Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, S. 147.) 


Elektrischer Krahn zur Bedienung des Druck- 
wasser-Nieters der Kolomnaer Maschinenfabrik- 
Gesellschaft in Kolomna. Das Krahngerüst hat 17m 
lichte Weite und 12m Lichte Höhe. Eine kräftig wirkende 
Bremse ist für das möglichst schnelle Halten erforderlich. — 
Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 263, 265.) 

Elektrisch betriebener 150t-Laufkrahn in den 
Werken zu Creuzot. Spurweite 23,4". 2 Elektromotoren. 
Für die Hubhöhe von 13,5» sind 3 Hubgeschwindigkeiten von 
0,93, 2,51 und 3,61 i. d. Min. vorgesehen. Geschwindigkeit der 
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Katze 10,5» i. d. Min. Die 57,4 m lange Gall’sche Kette 
wiegt 206 kg/m. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 325.) 
Fahrbares Gerüst mit 4 Auslegerkrahnen zum 
Bau von Schiffen. Die an den 4 Enden des Gerüstes be- 
findlichen Krahne haben 12,2 m Ausladung, 4t Tragkraft, 
244 m Hubhöhe und einen Ausschlag von 180%. Antrieb 
mittels Druckwassers. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 67.) 


Elektrischer Gerüstkrahn mit Laufkatze für 
das Arsenal in Woolwich. Das Gerüst ist um einen 
festen Punkt drehbar; unten im Gerüst ist ein 60 pferdiger 
Motor untergebracht, von dem mittels Kegelräder- Wende- 
getriebe die einzelnen Bewegungen abgeleitet werden. Trag- 
kraft 20, Hubgeschwindigkeit 4,26 bis 10,36 = i. d. Min. — Mit 
Abb. (Iron age 1898, 6. Jan., S. 14.) 

Elastisch gelagerte Auslegerrolle bei Krahnen 
(s. 1898, S. 456). — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 88; 
Engineer 1898, I, S. 90) 

Spille und Schiffswinden mit elektrischem An- 
triebe von Siemens & Halske. Die mit Stirn- und 
Kegelrüderantrieb versehenen Spille hat man um 2 Zapfen 
drehbar angeordnet, um leicht die Gangtheile untersuchen zu 
künnen. Zugkraft 1500 k& bei 0,5 m/gex, Hóchstgeschwindigkeit. 
Die Winden haben ein Reibungsgetriebe, und zwar kommt ein 
kleineres Reibungsrad mit dem äufseren oder inneren Kranz 
eines grölkeren Reibungsrades in Berührung Derartige Winden 
mit 5pferdigem Motor dienen für Lasten bis 1200 ke, — Mit 
Abb. (Polyt. Centralbl. 1898, S. 158.) 


Rigg's Druckwasser-Spill. Die Trommel wird 
mittels Zahräder von einer Druckwassermaschine angetrieben. 
Wasserdruck 508. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, 8. 28, 30.) 


Verwendung elektrischer Spille auf Bahnhöfen 
(8.1898, 8.282). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 19.) 


Neue Personenaufzüge für Fabriken und Wohn- 
gebäude. Allgemeine Grundsätze nach einem Vortrage von 
A. Freifgler. Das Treppenhaus wird für die Anlage des 
Schachtes als besonders geeignet empfohlen. Fahrstuhlgrófbe; 
Sicherheitsvorrichtungen; Betriebsmittel; Fahrgeschwindigkeit 
in Deutschland 0,75» i. d. Sek., in Amerika 2 bis 3m. — Mit 
Zeichn. (Uhland’s Techn. Rundschau 1898, Gruppe II, 1898, S. 1.) 


Elektrisch betriebener Aufzug mit Druck- 
wasserbremse, nach Guyenet und de Mocomble. 
Der mittels Seiles und elektrischer Winde betriebene Fahrstuhl 
stützt sich gleichzeitig auf einen Druckwasserkolben, dessen 
Cylinder beim Emporgehen des Fahrstuhles mit Wasser aus 
einem höher gelegenen Behälter gefüllt wird und so den 
stillstehenden Fahrstuhl unterstützt. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1898, S. 61.) 

Bekohlen von Schiffen mittels Rollenzüge, die auf 
den an den Raen und Spieren angebrachten Seilen Laufen. 
Gröfste Fördermenge in 1 Stunde 180. — Mit Abb. (Engineer 
1898, I, S. 114.) 


Kohlenladevorrichtung nach Brown (s. 1898, 
S. 457). — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 74, 80.) 
Kohlenladqvorrichtungen im Gebiete der 


groBen Seen in Nordamerika. Es werden die Brown- 
schen Einrichtungen (s. 1898, S. 457) beschrieben. — Mit Abb. 
(Stahl u. Eisen 1898, S. 175.) 


Verladen von Kohlen aus Schiffen nach Brown 
(s. 1898, S. 457) und Hunt (s. 1897, S. 595). — Mit Abb. (Rev. 
techn. 1898, S. 1.) 

Tyzuck's Vorrichtung zum Ent- und Beladen 
von Schiffen. Auf einer an dem Maste befestigten, geneigt 
liegenden Seilbahn Läuft eine Katze, über deren Tragrolle 
das Tragseil geht. Mittels des Tragseiles kann entweder ein 
Heben der Last oder eine Bewegung der Katze ausgeführt 
werden. — Mit Abb. (Rev. industr. 1898, S. 122.) 


Fortschritte in Kohlenladevorrichtungen. 
Hauptsächlich werden die Einrichtungen von Mc. Myler 
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(s. 1898, S. 115) beschrieben. — Mit Abb. (Iron age 1898, 
17. März, S. 7.) 


Smethwick’s Einrichtungen zum Entladen von 
Wagen und Schiffen, Befördern von Kohlen zum Lager- 
platz und Kesselhause. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 167.) 


Baggermaschinon und Beförderung des Baggor- 
gutes. Auszug aus den Mittheilungen über den Chicagoer 
Entwisserungskanal (s. 1898, S. 457). (Prakt. Masch.-Konstr. 
1898, S. 29.) 

Risdon's Eimerbaggor für goldhaltigen Kies 
(s. 1898, S. 457) — Mit Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, 
S. 204, 330.) 

Dampfexkavator für goldhaltigon Kios (vgl. 1898, 
S.451). — Mit Abb. (Eng. news 1898, IT, S. 85.) 


K. Eisenbahn-Maschinenwesen, 


bearbeitet von O. Berndt, Geh. Bauratb, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Darmstadt. 


Personenwagen. 


Durchgangs-Drehgostellwagen der South 
Eastern r. Die 8 Wagon I., II. und III. Kl. habon gloicho 
äulsere Abmessungen. Kastenlängo 15217, Droeito 2,531", Ge- 
sammtlángo 1732m. Gould's selbsttháütigo Kuppelung; elek- 
trischo Beleuchtung durch Wagendynamo mit 2 Sammelzollon. 
— Mit Zoichn. (Rov. génér. d. chemin do for 1898, S. 48.) 


Salonwagen für den Präsidenten von Mexiko. 
Dor oino Wagon ist 20m lang und enthält Spoiseraum und 
Klicho, dor andero 20,7 m Longo Privat- und Empfangsriume 
und eino grofso Plattform. Jeder Wagen ruht auf zwei 
sechsrüdorigen Drehgestellen. — Mit Abb. (Engineor 1898, 
I, S. 42.) 

Neuor Durchgangszug der South Eastern r. (vgl. 
1898, S. 458). — Mit Abb. (Uhland’s Vorkehrsz. 1898, S. 13.) 


Amerikanischer Dampfwagen für Zwoigbahnen. 
Dio in einen alten umgebauten Speisowagen eingebaute Maschine 
wirkt auf ein zweiachsiges Drehgestell (s. 1898, S. 458). — 
(Mitth. d. Ver. f. Förderung d. Lokal- u. Stralsonbw. 1898, S. 74.) 


Warmwassor-Hoizung der Wagon der inter- 
nationalen Schlafwagengesellschaft. — Mit 
Zeichn. (Rev. génér. d. chemin do fer 1898, S. 23; Rov. industr. 
1898, S. 64.) 

Elektrische Heizung der Eisenbahnziige (s. 1898, 
S. 458) Berechnung des Stromverbrauches und Vergleiche 
mit dem Dampfverbrauche. Ein Vortheil der elektrischen 
Heizung ist unter Anderem der geringere Loitungsverlust. 
Zunüchst ist dieso Heizung noch unwirthschaftlich. (Z. d. Ver. 
deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 8.) 


Dampfheizschläuche für Eisenbahnwagen; von 
W. Thamm. Um eine geringere Länge der Schläuche zu er- 
halten, wird für Vermeidung der versetzten Schlauchver- 
bindungen eingetreten unter Benutzung einer einfachen Mittel- 
verbindung, so dass die Schläuche von den Wagen nicht 
abgenommen zu werden brauchen. — Mit Zeichn. (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 56.) 


Beleuchtung von Eisenbahnwagen mit Acetylen- 
gas in Preufsen (s. 1898, S. 458). (Mitth. d. Vor. f. d. Förd. 
d. Lokal- u. Strafsenw. 1898, S.38; Bull. de la comm. internat. 
du congrés d. chemins de fer 1898, S. 342.) 

Eisenbahnwagen-Boleuchtung mittels Acotylen- 
Oelgas-Gomisch (s. 1898, S. 456 und oben). (J. f. Gasbol. 
u. Wasservers. 1898, S. 30.) : 

ElektrischeBeleuchtung der franzósischenNord- 
bahn mittels Sammelzellen (s. 1898, S. 458). — Mit Abb. 
(Bull. de la comm. internat. du congrés d. chom. de fer 1898, S. 19.) 

Bemerkungen liber elektrische Zugbeleuchtung 
(s. 1898, S. 458). (Dingler's polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 159.) 
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Dick’s elektrische Beleuchtung von Eisenbahn- 
wagen. Die Wagendynamo speist entwoder unmittelbar die 
Zugbelouchtung oder dient zum Laden der in den Wagen 
untergebrachten Sammolzellen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisonb.- 
Verw. 1898, S. 151.) 


Elektrische Beleuchtung dor Eisonbahnzigo. 
Geklagt wird iiber das Zaudern in Deutschland, wührond dio 
schweizorischen, dinischen und englischen Eisenbahnen viel 
weiter darin vorangegangen sind. (Uhland’s Verkehrsz. 1898, S. 32.) 


Porsonenwagenfonster der schwoizerischen 
Nordostbahn. Dor schmale metallene Fensterrahmen nebst 
Glasscheibe ist durch Gegengewichte ausgeglichen. Dor 
hölzorne Falz ist mit Stoff ausgekleidet. — Mit Zeichn. (Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 17.) 


Drehgestollo und Achsbüchson für elektrische 
Straßenbahnwagen. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, 
S. 317.) 

Der schnollsto Zug in den Vereinigten Staaten 
zwischon Canada und Atlantic City hat eine mittlere stündl. 
Geschwindigkeit von 111 km, (Z. d. jst. Ing.- .تا‎ Arch.-Vor. . 
1898, S. 86.) 

Wagon der Barmer Bergbahn (s. 1896, S. 236 u. 1898, 
S. 635). — Mit Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, S. 296.) 

Dic Wagon der elektrischen Bahn Newyork- 
Nowhaven & Hartford (s. 1898, S. 286 und 635). — 
Mit Abb. (Bull. do la comm. intern. du congrés d. chemins 
d. fer 1898, S. 78.) 

Wagen dor mittols Sammolzellen betriebenon 
oloktrischon Bahn dor Englowood und Chicago r. 
6,0 m lango Kasten bei 9 m Wagonlänge; 28 Sitzplitzo; zwei 
vierráderige Drehgestelle. Jeder Motor leistet 50 Pferdo- 
stärkon. Dio Wagen wiegon oinschl. Sammelzellen 13,5*. Dio 
72 Zellen sind in 4 Gruppon geschaltet. Art und Weise der 
Auswechselung der Zellen. — Mit Abb. (Eng. nows 1898, II, 
S. 2, 4, 8) 

Zwoiachsigo oloktrischo Strafsenbalnwagon mit 
Decksitzen in Chicago (s. 1898, S. 459). (Mitth. d. Vor. f. 
Fórd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 38.) 

Die Wagen der elektrischen Strafseonbahn von 
Horne nach Recklinghausen fasson 50 Fahrgästo und 
ruhen auf 2zweiachsigon Drohgestellen, von denen jedes einen 
16pferdigen Motor hat. Die Räderpaare am Drehgostelleo sind 
ungleich grofs und deshalb unsymmetrisch zum Drehgestell 
angeordnet, um die Motoren zwischen den Ridern einbauen 
zu können. (Uhland's Verkehrsz. 1898, S. 68.) 


Amerikanische Strafsenbahnwagen. Ein in San 
Francisco bonutzter Wagen hat ein gesehlossenes Abtheil in 
der Mitto und an jedem Ende ein offenes Abtheil, die an den 
Enden dureh Glaswinde gegen Zugluft abgeschlossen und für 
den Fall eines Zusammonstofses zum Schutze des Glasos mit 
Stofspolstern versehen sind. — Mit Abb. (Uhland’s Vorkohrsz. 
1898, S. 1.) 


J. Fendt's Strafsenbahnwagen ohno Schaffner. 
Dic cinstcigenden Fahrgäste miissen beim Führer vorbei, dio 
aussteigonden Personen können durch eine nur vom Inneren zu 
óffnondo Thür dio Wagen verlassen. — Mit Handriss. (Uhland's 
Ind. Rundschau 1898, S. 24.) | 


Kinetic-Motorwagen von A. M. Dodgo in Nowyork. 
Der zweiachsige Wagen hat eine Zwillingsdampfmaschino und 
einen zwischon den Rahmen liegenden Róhrenkessel von 1040t 
Inhalt, der mit Wasser von 193? C. unter 14 *t Druck gefüllt 
ist. Das Wasser wird durch einen kleinen Ofen auf der 
gleichen Temperatur gohalten. Auf dem Dache liegt cin Luft- 
kondensator. Vierachsige Wagen mit Drehgestell werden in 
gleicher Weise angetrieben. Dor Grundgedanke entspricht 
dem von Lamm-Francq (s. 1897, S. 597). (Mitth. d. Ver. f. 
d. Fürd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 113.) 


Neueste Daimler-Motorwagen. — Mit Abb. (Uhland's 
Verkehrsz. 1898, S. 1.) 
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Daimler’s Benzin-Motorwagen auf den württem- 
bergischen Staatsbahnen. Dor Versuchswagen lieferte 
zunächst kein glinstiges Ergebnis, besser fielen die Versuche mit 
einem zweiten Wagen aus, der 8,5t wog, 24 Sitz- und 8 Steh- 
plätze hatte und einen 14pferdigen Motor trug. Ein neuer 
Wagen für 42 Personen soll gebaut werden. (Z. d. Ver. deutsch- 
Eisenb.-Verw. 1898, S. 100.) 


Motoren für Strafsenfuhrwerke in Frankreich. 
Dampfomnibus von Scotte (s. 1898, S. 459). — Mit Abb. 
(Z. f. Kleinb. 1898, S. 114.) 


Dampfmotorwagen nach Clark auf einer Zweigbahn 
der New-England r. Der Kessel ist senkrecht gestellt, mit 
dem Rahmen des vorderen zweiachsigen Drehgestelles steif 
und mit dem Wagenkasten frei beweglich verbunden. Die 
bisher erzielten Ergebnisse sind befriedigend. — Mit Abb. 
(Mitth. d. Ver. f. d. Fórd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 74.) 


Das Motorwagenwesen und die Ergebnisse der 
zwischen Paris und Versailles im August 1897 veran- 
stalteten Wettfahrten mit Fahrzeugen für die Be- 
förderung schwerer Lasten (s. 1898, S. 458); von 
E. A. Ziffer. Geschichtliche Entwickelung, besonders die 
Entwickelung in Frankreich. Kurze Besprechung der einzelnen 
Betriebsarten für Personen- und Güterbeförderung unter Angabe 
der Abmessungen und Gewichte der Wagen, sowie Berechnung 
der Kosten. Elektrische Droschken in London (8. 1898, S. 459!. — 
(Mitth. d. Ver. f. d. Fürd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 49.) 


Motorwagen in Frankreich. — Mit Abb. (Ann. f. 
Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 4, 27.) 


 Wettfahrten von Strafsen-Motorwagen zwischen 
Paris und Rouen im Juli 1897. Den ersten Preis hat ein 
Wagen mit einem Daimler-Motor erhalten. (Z. d. öst. Ing.- u. 
‘ Arch.-Ver. 1898, S. 57.) 


Straßßenbahnbetrieb mit verdichteter Luft in 
Newyork (s. 1898, S. 459). (Rev. industr. 1898, S. 37.) 


Elektrischer Straßenbahn-Betrieb in Paris. 
Vierachsiger Drehgestellwagen mit Decksitzen; Untergestell 
nach Walker. — Mit Abb. (Rev. techn. 1898, S. 97.) 


Die elektrische Zugkraft auf langen Linien und 
die Lokomotive. (Bull. de la comm. intern. du congrés 
d. chem. d. fer 1898, S. 153) 


Elektrischer Betrieb für Hochbahnen. Angabe 
über Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraftaufwand. Deck- 
gestellwagen, Untergestelle. — Mit Abb. (Rev.techn. 1898, S. 86.) 


Betriebsweise elektrischer Strafsenbahnen im 
Inneren der Städte. Die hauptsächlichsten Arten werden 
beschrieben. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 159.) 


Versuchsfahrten auf der Gornergratbahn (vgl. 1898, 
8.460). Befriedigende Ergebnisse ; der Stromabnehmer ist aber 
verbesserungsbedürftig. (Z.d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 44.) 


Für die elektrische Bahn auf die Anhóhe Saint 
Marie in Havre (s. oben) sind Motorwagen mit 20 Plätzen 
im Inneren und 80 auf der Plattform benutzt. Jeder Wagen hat 
2 Motoren, die zusammen 100 PS. entwickeln. Eine magne- 
tische Bremse, eine Klotzbremse und eine Schlittenbremse 
sind in Anwendung, aufserdem Sandstreuvorrichtungen. Die 
gröfste Steigung beträgt 115™™ auf 1m. — Mit Abb. (Mitth. 
d Ver. f. d. Förd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, 3S. 80; 
Rev. gónér. d. chem. de fer 1898, S. 124.) 


Elektrische Strafsenbahn Paris-Romainville. 
Stromzuführung mittels Kontaktblöcke nach Claret und 
Vuilleumier. Diese Bauart ist auch für Zürich in Vorschlag 
gebracht (s. 1898, S. 635). — Mit Abb. (Uhland's Verkehrsz. 
1898, S. 31; Mitth. d. Ver. f. Fürd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 
1898, S. 37, 111.) 


Elektrische StrafBenbahn nach Aldridge (s. 1898, 
S. 460). (Z. f. Transportw. u. Strafsenbw. 1898, S. 145.) 

Versuchsfahrten mit einem neuen Sammelzellen- 
wagen. Der Wagen hat 20 Sitz- und 11 Stehplätze und einen 


30pferdigen Hauptstrommotor mit einer Uebersetzung 1:5. 
Gewicht des unbesetzten Wagens einschl. Sammelzellen 10 t. 
(Mitth. d. Ver. f. d. Förd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 37.) 


Elektrische Straßenbahnen mit unterirdischer 
Stromzuführung. Besprochen werden die Bauarten von: 
Claret-Vuilleumier in Lyon; Bauart Schewzik und 
Rigamonti in Mailand mit Theilleiter; Mégroz mit Theil- 
leiter; Siemens & Halske; Betz in Ziegenberg; Johnsen 
in Lundell; Schauffler; Kratz; Kelly & Allen; Rosen- 
holz & Pöühlmann;Esmond;Hecker; Rentzsch; Petzen- 
burger; Löwi; Lachmann. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. 
J. 1898, Bd. 307, S. 40, 114, 137.) 


Elektrische Straßsenbahnen; Ausflug der Mit- 
glieder des internat. perm. Strafgenbahn-Voreins 
nach Blankenberghe, Ostende und Brüssel; von E. 
A. Ziffer. Angaben über oberirdische und unterirdische 
Stromzuführung in Belgien, über elektrische Strafsenbahnen 
mit und ohne Sammelzellen, sowie über die internationale 
Ausstellung in Brüssel von 1897. (Mitth. des Ver. f. d. Förd. 
d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 1.) 


Führerschutz bei elektrischen Strafsenbahn- 
wagen in Amerika. In Kopfhöhe ist ein breiter Streifen 
wasserdichten Stoffes mit eingesetzier Glasscheibe angebracht. 
Die Vorrichtung ist umsetzbar. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. 
u. Strafsenbau 1898, S. 7.) 


Die elektrische Drahtseilbahn Gossensass-Am- 
thorspitze (8.1898, 9.636) wird derStanserhornbahn (s.1896, 
S. 558 [214]) entsprechend gebaut und erhält gleichfalls zur 
Vermeidung der Zahnstange die Bucher'sche Zangenbremse. 
Die Wagen haben 32 Sitzplätze in 4 Abtheilen und 6 Steh- 
plätze. — Mit Abb. (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 1898, 
S. 77, 94.) 


Unterirdische Stromzuführung von Siemens & 
Halske (s. 1898, S. 286 und 436). — Mit Abb. (Mitth. d. 
Ver. f. d. Fórd. d. Lokal- u. Strafsenbw. 1898, S. 78; Uhland's 
Verkehrsz. 1898, S. 55.) 


Verbindung von Einphasen- und Mehrphasen- 
Strom zum Betrieb elektrischer Bahnen mit Wech- 
selstrom (s. 1898, S. 635); von G. Meyer. (Z. f. Transportw. 
u. StrafBenbau 1898, S. 56, 74, 88.) 


Versuche mit Schutzvorrichtungen an Straßen- 


bahnwagen in Köln hatten ein ungünstiges Ergebnis. (Uh- 
land's Verkehrsz. 1898, S. 7.) 


Güterwagen. 


Offener vierachsiger Güterwagen aus gepresstom 
Flusseisenblech. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, 
S. 21.) 

Oelwagen für die indischen Staatswagen. Das 
cylindrische und mit Wellblech überdeckte Gefäfßs ruht auf 


einem zweiachsigen Untergestelle. — Mit Zeichn. (Engineer 
1898, I, S. 128.) 


Allgemeine Wagenkonstruktionstheile. 


Biedermann’s selbstthätige Kuppelung für Eisen- 
bahnwagen (s. 1897, S. 599). Die Versuche sollen günstig 
ausgefallen sein. — Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1898, S. 53.) Ä 


Neue Schraubenkuppelung für Eisenbahnfahr- 
zeuge. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 209.) 


Wichtige Fragen aus dem Eisenbahnbetriebe. 
Auszug aus einem Vortrage von v. Borries über die Zug- 
stangen der Eisenbahnwagen (vgl. 1898, S. 459)  (Uhland's ` 
Verkehrsz. 1898, S. 49; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, 
S. 955; Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 57.) 


Verbesserung der Zugvorrichtung für Eisen- 
bahnwagen. Empfohlen wird eine durchgehende, aber 
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elastische Zugstange. — Mit Zeichn. 
1898, I, S. 109.) 


Vertheilung der Bremswirkung auf die einzel- 
nen Achsen der Fahrzeuge. Es wird nachgewiesen, wie 
sich beim Bremsen die Raddrücke zufolge des Angriffes am 
Zughaken ändern. Messungen haben Unterschiede bis zu 25%, 
ergeben. (Ann. f. Gew. und Baue. 1898, I, S. 90.) 


Westinghouse-Bremse für große Geschwindig- 
keiten (s. 1898, S. 459). — Mit Abb. (Bull. de la comm. in- 
ternat. du congrés d. chem. de fer 1898, S. 92.) 


Elektro-pneumatische Bremse von Chapsal (s. 
1898, S. 461). (Rev. techn. 1898, S. 129.) 


Die Beschleunigung und das Bremsen von elek- 
trisch betriebenen Zügen. Mit Angaben von verschiedenen 
Linien. (Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. d. 
fer 1898, S. 816.) 


Bremsklotz der Comp. Sargent aus Stahl und 
Gusseisen (s.1898, S. 462). — Mit Abb. (Bull. de la comm. 
internat. du congrés d. chem. d. fer 1898, S, 284; Engineering 
1898, I, S. 57.) 


Eisenbahnachslager der Roller Bearings Comp. 
(s. 1898, S. 462). — Mit Abb. (Prakt. Masch.-Konstr. 1898, 
S. 48; Génie civil 1898, Bd. 32, S. 272.) 


Neue amerikanische Rollenlager und die mit 
ihnen erzielten Ersparnisse an Reibung; Vortrag von 
Reuleaux. Die Wagenachslager (s. 1898, S. 462) finden Be- 
rücksichtigung. — Mit Abb. (Ann. f. Gew. und Bauw. 1898, 
I, S. 49; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 208; Stahl 
u. Eisen 1898, S. 200.) 


(Ann. f. Gew. u. Bauw. 


Lokomotiven und Tender. 


Mittheilungen über die von 1828 bis 1840 in 
England für Amerika gebauten Lokomotiven. Ge- 
schichtliche Studie. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 51, 77, 225, 
249, 277.) 


Schwere Lokomotiven. Betrachtungen über die Ent- 
wickelung der Lokomotive in den letzten 5 Jahren. (Engineer 
1898, I, S. 109.) 


Bestimmung der hauptsächlichsten Ab- 
messungen von Lokomotiven (8. 1898, S. 462). (Génie 
civil 1898, Bd. 32, S. 235.) 


Kurzer Auszug aus „Traité pratique de la 
machine locomotive; par Maurice Damoulin“ 
(Génie civil 1898, Bd. 32, S. 251, 269.) 


Bau neuerer Lokomotiven (s. 1898, S. 462) ; Fortsetzung. 
Kupferschmiedearbeiten. (Rev. génér. d. chem. d. fer 1898, 
S. 183.) 


Lokomotiven der London & Southwestern r. 
haben für jeden Cylinder je 2 Schieber für Ein- und Aus- 
strömung. Die Dampfkanäle sind an das Ende der Cylinder 
gelegt. — Mit Abb. (Eng. news 1898, I, S. 122.) 


Vergleichende Versuche an Schnellzug- 
Lokomotiven (3.1898, S. 291.) (Organf.d. Fortschr.d. Eisenbw. 
1898, S. 66.) 


Viercylindrige Schnollzug-Lokomotiven auf 
englischen Bahnen. Zusammenstellung (Organ f. d. 
Fortschr. d. Eisenbw. 1898, S. 67.) 

Verbund-Lokomotiven. Betrachtungen über ihre 
ZweckmüíBigkeit und die in England und Amerika über sie 
herrschenden Ansichten. (Engineer 1898, I, S. 188.) 

Versuche mit Verbund-Schnellzug-Loko- 
motiven der französischen Nordbahn. Berechnung 
des Widerstandes für 1t unter den verschiedensten Einflüssen. 
Man fand für V — 60—120 km/sta, den Widerstand für 1t Loko- 


motiv- und Tendergewicht R = 3,8 -+ 0,9 (I) kg, — 
Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. de fer 1898, S. 158, 182.) 
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Verbund-Lokomotive mit 4 Dampfcylindern nach 
v. Borries; Entgegnung von de Glehn (s. 1898, S. 289). 
(Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 37.) 


Viercylindrige Lokomotiven mit 2 Triebwerken 
und die Füllungsverhältnisse bei Verbunddampfmaschinen. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 207.) 


Verbund-Lokomotiven mit 4 Cylindern in Eng- 
land und Amerika. Es werden besprochen die Bauart der 
Glasgow & South Western r., der London & North Western r. 
8. 1898, S. 463), der London & South Western r. und die von 
Strong (s. 1898, S. 288), ferner die Vorsuche, die in Purdue 
in Betreff des Raddruckes gemacht sind (s. 1898, S. 466). — 
Mit Abb. (Rev. génér. d. chem. d. fer 1898, S. 96.) 


ViercylindrigeVerbund-Lokomotiven vonWebb 
mit 2 Rauchkammerabtheilen. Die Hochdruckeylinder 
liegen aufsen, die Niederdruckcylinder innen; die beiden 
Cylinder auf jeder Seite entsenden ibren Abdampf in ein 
besonderes Rauchkammerabtheil, weshalb die Rauchkammer 
durch eine wagerechte Wand in 2 Theile getheilt ist. Die 
oberen Siederohre miinden in den oberen Theil, die unteren 
in den unteren Theil; jeder Theil hat flir sich einen besonderen 
Schornstein. Eine ähnliche Einrichtung zur Erzielung eines 
gleichmälßigen Durchzuges der Feuergase durch die Rohre ist 
auf der Toledo-Peoria & Western r. ausgeführt. — Mit Abb. 
(Eng. news 1898, I, S. 11, 66; Engineer 1898, I, S. 208.) 


Viereylindrige Lokomotiven für die Glasgow 
& Southwestern r. Hoch- und Niederdruckcylinder liegen 
neben einander, und zwar erstere auf5erhalb, letztere inner- 
halb der Rahmen; die zugehörigen Kurbeln sind um 180° gegen 
einander versetzt. — Mit Abb. (Eng. news 1898, II, S. 196.) 


Neue Schnellzug-Lokomotive der franz. Nord- 
bahn. — Mit Abb. (Rev. techn. 1898, S. 121.) 


lg - Schnellzug - Lokomotive der baierischen 
Staatsbahnen mit Vorspannachse (8.1898, S.288). — Mit 
Abb. (Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. d. fer 
1898, S. 110.) 


Viercylindrige ?4,-Verbund-Lokomotive der 
London and North Western r. (s. 1898, S. 463). — Mit 
Abb. (Engineer 1898, I, S. 8, 16, 128, 134.) 

%,-Schnellzug-Verbund-Lokomotive der fran- 
zösischen Nordbahn mit 4 Cylindern und vier- 
achsigem Tender (8.1898, S.463). Eingehende Mittheilung über 
Leistungen, Kohlenverbrauch und Betriebskosten. Angaben der 
Hauptabmessungen. Nach den Indikatorversuchen sind 1100 
bis 1200 PS; geleistet, und zwar bei 125km/gta, Geschwindig- 
keit. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. de fer 1898, S. 66.) 


3.-Schnellzug-Verbund-Lokomotive der fran- 
zösischen Südbahn mit 4 Cylindern auf der Ausstellung 
in Brüssel (s. 1898, S. 463). 2/,-Schnellzug-Verbund-Lokomotive 
mit 4 Cylindern derselben Bahn. — Mit Abb. (Rev. industr- 
1898, S. 2.) 


2/,-Personenzug-Lokomotive der japanischen 
Staatsbahnen. Cylinder 381 X 559 mm; Heizfläche 8,3 + 89,6 
— 97,9 am; Rostfläche 1,449; Gewicht 37*. — Mit Abb. (Eng. 
news 1898, II, S. 79.) 

%/,-Verbund-Lokomotive „Black Prince“ (s. 1898. 
S. 463). — Mit Abb. (Engineer 18%, I, S. 239.) 

2,-Schnellzug-Lokomotive der Caledonian r- 
Cylinder 483 X 660 mm; Durchmesser der Triebräder 1981 mn, 
der Gestellräder 1066 mm; Heizfläche 139 am; Rostfläche 2,1 ım; 
Dampfdruck 12 st; Gewicht 49. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, 
S. 175) 


%,-Personenzug- und Güterzug-Lokomotiven für 
die chinesischen Staatsbahnen, von den Baldwin-Loko- 
motivwerken gebaut. — Mit Zeichn. (Engineering 1898, I, S. 12.) 

35-Personenzug-Lokomotive für die Atchison, 
Topeka- und Santa Fé-Eisenbahn. — Mit Abb. (Bull. de 
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la comm. internat. de congrés d. chem. d. fer 1898, S. 113; 
Eng. news 1898, II, S. 140, 141.) 


Die gröfste Lokomotive Europas ist in Lüttich 
für die belgischen Staatsbahnen gebaut worden. Sie hat 
2 Hochdruck- und 2 Niederdruckcylinder von 508 bezw. 813 wm 
Durchmesser. Die 12 Räder haben 1320 wm Durchmesser; das 
Gewicht der Lokomotive beträgt 200 t. (Z. d. Ver. deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1898, S. 138.) 

Amorikanische 3/,-Lokomotive fiir Korea. Cylinder 
356 X 559 mın, Heizfläche 6,0 -|- 58,4 — 6) 4m; Rostflüche 1,16 4m; 
Durchmesser der Triebräder 1066 mm, der Gestellräder 711 mm; 
Gewicht 39t. — Mit Abb. (Eng. news 1898, II, S. 133.) 


Dreicylindrige 3/;-Verbund-Lokomotive der Jura- 
Simplon-Bahn. Ein Zug von 200¢ (ausschliefslich Lokomotive 
und 'Tender) soll auf 200%, mit 30 km i. d. Stde. befördert 
werden, die Höchstgeschwindigkeit soll 75km sein. Der Hoch- 
druckcylinder liegt zwischen den Rahmen, die beiden Nieder- 
druckeylinder aufserhalb desselben. Die 3 Triebkurbeln sind 
um 120 0 gegen einander versetzt. Cylinder (500 + 540). 600mm; 
Durchmesser der Triebräder 1520 mm, der Gestellräder 850 mm; 
Heizfläche 12,3 + 128 = 140,3 an; Rostfläche 2,3 an; Dampfdruck 
14 at; Reibungsgewicht 44,5 t; Dienstgewicht 54,5 t. — Mit Zeichn. 
(Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 46.) 

4/,-Heisler-Bevel-Lokomotive mit Zahnradantrieb 
fiir Wald- oder Grubenbahnen. Unter der Maschine liegt 
eine Längswelle, die mittels Kegelräder die erste und letzte 
Achse antreibt, von denen dann die zweite bezw. vorletzte 
Achse mittels Kuppelstangen mitgenommen wird. Zum Antriebe 
der Längswelle dienen seitlich am Kessel schräg gelagerte 
Maschinen. — Mit Zeichn. (Engineer 1898, I, S. 64.) 


Eine %,-Verbund-Lokomotive der Nordpacific r. 
soll die grüfste der Welt sein. Hochdruckcylinder hat 
. 004 584 mm, der Niederdruckeylinder 863 X 761 mm, — Mit 
Abb. (Uhland’s Verkehrsz. 1898, S. 49.) 

%,-Mastodon-Lokomotive der Great Northern r. 
wiegt 95 t ohne Tender. Cylinder 533 X 864 mm, Triebrad- 
durchmesser 1397 mm; 376 Rohre; Heizfläche = 21,83 -+ 282,83 
— 304,71 am; Rostfläche 3,15 am. Kolbenschieber. — (Engineering 
1898, I, S. 78, 140; Engineer 1898, J, S. 104.) 

2/4 - Tender - Lokomotive der französischen 
Ostbahn mit vorderem Bissel-Gestell. Cylinder 
270 x 460 um; Durchmesser der Triebräder 1220 mm, der Gestell- 
räder 720 mn; Heizfläche 4,26 + 29,35 = 33,61 am; Rostfläche 
0,06 4*2; Dampfdruck 11.at; Dienstgewicht 21t; Reibungsgewicht 
15,6 $. — Mit Zeichn. (Rev. génér. d. chem. d. fer 1898, S. 16.) 

2/,- und 35-Tender-Lokomotive mit vorderer und 
hinterer Laufachse für die japanischen Bahnen. Spur- 
weite 1067 »m, Hauptmaíse der ?/,-Lokomotive: Cylinder 
356 X( 508 mm; 'lriebraddurchmesser 1320 mm; Heizfliche 5,05 
- 62,24 — 67,9 4»; Gesammtgewicht 40 t. — Mit Abb. (En- 
gineering 1898, I, S. 301.) 

Neuere Zahnradbahnen. Zahnrad-Lokomotive für die 
Linie Beirut-Damaskus (s. 1897, S. 601), für die Snowdon- 
Bahn (s. 1897, S. 601) und für die Berner Oberland- 
Bahnen. — Mit Zeichn. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 98, 
169, 253, 291.) 

Heilmann’s elektrische Lokomotive (8.1898, S. 464). 
Auf das hohe Gewicht und die grofsen Anschaffungskosten 
wird besonders hingewiesen. (Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw, 
1898, S. 13.) 

Versuche mit der Heilmann-Lokomotive (s. 1898 
S.464). (Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. d. fer 
1898, S. 347.) ' 

Elektrische Zahnrad-Lokomotive für die Jung- 
fraubahn (s. 1898, S. 465). (Z. f. Transportw. u. Strafsenbau 
1898, S. 98; Z. d. Ver. deutsch. Eisenb.-Verw. 1898, S. 188.) 

Vierachsige elektrische Lokomotive für die 
Londoner Centralbahn, von den Werken in Shenectady 
erbaut. Triebraddurchmesser 1066 mm; Raddruck 5,5t; Gesammt- 
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gewicht 48t. Jede Achse trägt unmittelbar einen Dreiphasen- 
motor. Geschwindigkeitsdiagramme. — Mit Zeichn. (Engineering 
1898, I, S. 236, 259.) 

Elektrische Lokomotiven von Ganz & Co. zur 
Förderung der Wagen in Kohlenbergwerken. Wegen 
der geringen Spurweite von 700 mm sind die beiden 20 pferdigen 
Elektromotoren über den Rädern angeordnet und treiben mittels 
Zahnräder diese an. 40 beladene Kohlenwagen können mit 
14 km j.d. St. befördert werden. — Mit Zeichn. (Prakt. Masch.- 
Konstr. 1898, S. 10.) 


Elektrische Verschieb-Lokomotivo der Allg. 
Elektric.-Gesellschaft (8.1898, S. 465). — Mit Abb. (Ann. 
f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 66; Génie civil 1898, Bd. 32, S. 285.) 


Elektrische Lokomotive für die Gornergratbahn 
(s. 1898, S. 659). Gewicht 10,5 t; 2 Motoren von je 90 Pferde- 
stärken. Es sollen 110 Porsonen in einem geschlossenen Wagen 
von 5,2 und einem offenen Wagen von 4,0t Gewicht befördert 
werden. — Mit Abb. (Genie civil 1898, Bd. 32, S. 198.) 


Elektrische 144-Güterzug-Lokomotive der She- 
nectady-Werke für die Bahn in Hoboken. Die 3,2 km 
lange Bahn vermittelt den Verkehr zwischen den einzelnen 
Bahnen, den Häfen und den Waarenhäusern. Die Lokomotive 
ähnelt derjenigen für die Baltimore-Ohio-Bahn (3.1898, S. 290). 
Jede Achse trägt einen Motor, sämtliche Motoren Leisten 
zusammen 540 PS. Gesammtgewicht 28*. — Mit Abb. (Eng, 
news 1898, IT, S. 18; Iron age 1898, 16. Januar, S. 4) 


Koppel's elektrische Lokomotive für Feldbahnen. 
— Mit Abb. (Rev. techn. 1898, S. 21.) 


Pressluft-Grubenlokomotivo. 
Mit Abb. (Eng. news 1898, II, S. 92.) 
Flusseisen als Baustoff für Feuerkisten (s. 1098, 


Arbeitsdruck 10 #8. — 


S. 299). (Prakt. Masch.-Konstr. 1898, S. 38.) 
"^ Verschiedene Feuerkistenformen bei Lokomo- 
tiven. Feuerkiste von Belpaire u. A. m. — Mit Abb. 


(Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. d. fer 1898, 
S. 199.) 

Rauchverzehrende Lokomotiv-Feuerung nach 
Langer-Marcotty (8.1895, 5. 253. Marcotty hat noch eine 
Dampfsteuerung hinzugefügt. Die Feuerung soll besonders 
bei gasreichen Kohlen, Saarkohlen, gute Ergebnisse geliefert 
haben. — Mit Abb. (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, 
S. 55.) 

Petroleumfeuerung im Arlberg-Tunnel (s. 1898, 
3.465). — Mit Abb. (Rev. génér. d. chemins d. fer 1898, S. 45.) 


Brüche an Stehbolzen. Ursachen und Abhülfe; Aus- 
führung der Stehbolzen; kugelfórmige Auflagerung. — Mit 
Abb. (Bull. de la comm. internat. du congrés d. chem. d. fer 
1898, S. 33.) 

In den Lokomotivkessel eingebautes Speise- 
ventil (s. 1898, S. 465). — Mit Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, 
S. 337.) 

Einzelheiten an Achsbüchsen. (Organ f. d. Fortschr. 
d. Eisenbw. 1898, S. 65.) 


Busse's nachstellbares Achslager für Lokomo- 
tiven (s. 1898, S. 465). Das Lager ist zweitheilig und umfasst 
den Schenkel um 3009, die Lagergabel ist gleichfalls zwei- 
theilig; die Theilfugen beider sind gegeneinander versetzt. 
Das Nachziehen der Schraubenhälften geschieht gleichzeitig 
mit der Einstellung der Gabelweite mittels Stellkeiles. Die 
Lagerschale hat grofse Lauffläche, und die wechselnden Kolben- 
drücke werden unmittelbar aufgenommen. — Mit Zeichn. (Aun. 
f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S.2; Organ f. d. Fortschr. d, Eisenbw. 
1898, S. 9.) 

Während der Fahrt in und außer Betrieb zu 
setzender Funkenfänger für Lokomotiven. Der Fun- 
kenfänger besteht aus einer Drahtkappe, die vom Führerstande 
aus mittels Hebelzuges auf die Schornsteinmündung gebracht 
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oder von ihr entfernt werden kann. — Mit Abb. 
Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 108.) 

Wechselventile für Verbund-Lokomotiven, und 
zwar die Bauarten der Werke in Shenectady, Richmond und 
Pittsburgh. — Mit Zeichn. (American machinist 1898, 24. Fe- 
bruar, S. 21.) 

Wechselkolben mit Handbewegung für Verbund- 
Lokomotiven, näch der Bauart v. Borries 1897 (s. 1898. 
S. 466). Bei dem selbstthätigen Ventil entstehen durch das 
plötzliche Gegenschleudern leicht Brüche. — Mit Zeichn. 
(Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 1898, 3. 42.) 

Ausgleichung der hin- und hergehenden Massen 
an Lokomotiven mit 5 Cylindern. (Engineering 1898, I, 
S. 54) 

Massenausgleichung bei Lokomotiven und ihre 
Folgen (s. 1898, S. 122). (Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbw. 
1898, S. 10, 34.) 

Graphitschmierung bei Lokomotiven. Nach Ver- 
suchen in Amerika ist ein Zusatz von Flockengraphit zum 
Schmieröl und auch das Schmieren mit Flockengraphit allein 
zu empfehlen. (Schweiz. Bauz. 1898, Bd. 31, S. 15.) 


(Ann. f. 


Sonstige Einrichtungen des Eisenbahn-Maschinen- 
wesens. 


Elektrisch betriebener Strafsenbahnwagen mit 
Schneepflug auf der Lorain and Cleveland r. Die 
vierachsigen Wagen haben einen 57 pferdigen Motor. — Mit 
Abb. (Eng. news 1898, I, S. 55.) 
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Dampf kessel. 


Röhrenkessel von J. da Costa. 
stehen aus 4 konzentrischen Röhren. — 
industr. 1898, S. 306.) 

Dampfkessel mit Vorwürmung der Luft von 
J. Fraser & Fils. Durch Erhitzung der Verbrennungsluft 
auf 1500 soll eine Kohlenersparnis von 5,5%, erzielt werden. 
Mit Abb. (Rev. industr. 1898, S. 44.) 

Schiffskessel von E. Lagosse. Zwei verbundene 
Röhrenkessel sind über einander gebaut, um an Platz und 
Eigengewicht bei guter Leitung zu sparen. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1898, S. 95.) 

Entwickelung der Wasserrohrkessel. Nach An- 
gaben von Durston. (Dingler's polyt. J. 1898, Bd. 307, 
S. 174.) 

Schiffskessel von Mudd. Der neue Kessel ist eine 
weitere Ausbildung der älteren Kessel desselben Erbauers, 
bei denen die Längsnähte an den Enden geschweifst und dann 
mit einem Flantsch nach innen umgebürtelt wurden, um ein 
flaches End- oder Bodenstück aufzunehmen. Hierbei war noch 
eine ringsumlaufende Quernaht vorhanden. Der neue Kessel 
vermeidet nun diese Naht, so dass überhaupt keine Niete mehr 
unter dem Kessel liegen. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, 
S. 11.) 

Senkrechter Wasserróhrenkessel von Caball, 
erbaut von Altman & Taylor in Mansfield. — Mit Abb. 
(Engineering 1898, I, S. 315.) 


Die Elemente be- 
Mit Abb. (Rev. 


Dampfkesselfeuerung mit Braunkohlentheer auf 


der Chlorkaliumfabrik der königlichen Salzbergwerke zu 
Stassfurt. Der Theer als Rückstand aus einer Generator- 
anlage zur Vergasung erdiger Braunkohlen wird nach Ab- 
scheidung des Wassers durch zwei Körting’sche Theer- 
zerstäuber dem Kessel zugeführt, um in einem Wellflammrohre 
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durch ein Feuer zur Entzündung gebracht zu werden. Blendend 
weifse Flamme ohne Rauchentwickelung. (Stahl u. Eisen 1898, 
S. 289.) 


Kohlenstaub-Feuerung von Forst. Ein Gebläse 
mischt die Kohle und die Luft und treibt sie in die Heiz- 
kammer. — Mit Abb. (Rev. industr. 1898, S. 16.) 


Thornycroft'a Spoiseregler für Kessel. Schwimmer 
mit eigevartiger Einstell-Vorrichtung. — Mit Abb. (Engineering 
1898, I, S. 347.) 


Einrichtungen zur Bostimmung der Dampf- 
feuchtigkeit. — Mit Abb. (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfk.- 
u. Dampfmasch.-Betriebes 1898, S. 47.) 


Roste. — (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfk.- u. Dampfmasch.- 
Betriebes 1898, S. 7.) 


Dampfkessel - Explosionen. 


Kesselexplosion auf dem Dampfer „Fritz“ in 
Folge unsachgemälser Ausbesserung (s. 1898, S. 468). (Mitth. 
a. d. Praxis d. Dainpfk.- u. Dampfmasch.-Betriobes 1898, S. 9.) 


Kesselexplosion in der Dockanlage bei 
Devonport. Ergebnis der Untersuchung und der Verhand- 
lungen. (Engineering 1898, I, S. 223.) 

Kesselexplosion in der Papierfabrik in Passing 
bei München. 5 Todte. Die Nähte des Unterkessels waren 
durch Längsrisse geschwächt. (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfk.- 
u. Dampfmasch.-Betriebes 1898, S. 53; Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1898, S. 82.) 


Gasexplosionen in Feuerzügen von Dampf- 
kesseln. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 335) 


Dampfmaschinen. 


Beschreibung einzelner Maschinen. Stehende Dampf- 
maschinen auf der Sächsisch - Thüringischen In- 
dustrie- und Gewerbeausstellung zu Leipzig 1894; 
von Prof. Fr. Freytag in Chemnitz. Zweifache Expansions- 
maschine der Leipziger Dampfmaschinen- und Motorenfabrik 
vorm. Ph. Swiderski; Verbund - Kondensationsmaschine 
der Maschinenbau-A. G., vorm. Starke & Hoffmann; Ver- 
bundmaschine der Maschinenbau-A.-G. Nürnberg; Verbund- 
dampfmaschine der Deutschen  Elbschifffahrts - Gesellschaft 
„Kette“, der Bernburger Maschinenfabrik L. Bodenbender 
& Co., der Gebrüder Sachsenberg. — Mit Abb. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1898, S. 174 u. Forts.) 


Maschinenanlage des Elektricitätswerks an 
der Zollvereinsniederlage in Hamburg. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 282.) 


Maschinenanlago des portugiesischenKreuzers 


„Adamaston“, erbaut von Orlando Brothers. Zwei 
Dreifach - Expansionsmaschinen entwickeln 4000 PS. Den 
Dampf liefern 4 einfache Kofferkessel. — Mit Abb. (Engineer 


1898, I, S. 4.) 

1600-pferdige Dreifach- Expansions -Corliss- 
Dampfmaschine von Cole, Marchent & Morley in 
Bradford. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 35.) 


Dampfmaschinenbau in Japan. Wagerechte Maschine 
wit getrenntem Kondensator. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, 
S. 178.) 

AmerikanischeDampfmaschine vonBall& Wood 
in New Jersey. Eine ganze Reihe eigenartiger Anordnungen 
wird vorgeführt, endlich eine sehr sinnreiche Vorrichtung zur 
Ueberwachung des gleichmäfsigen Ganges der Maschine. — Mit 
Abb. (Engineer 1898, I, S. 191.) 

Maschinenanlago der russischen Kaiserjacht 
„Standart“ erbaut von Burmeister & Wain in Kopen- 
hagen. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 173, 178.) 

Maschinenanlago des spanischen Kreuzers 
„Cristobal Colon“, erbaut von Ansaldo & Co. in 
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Sestri Ponente (Italien) und im spanisch - amerikanischen 
Kriege zerstört. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, S. 206.) ` 


Maschinenanlage der Zweischrauben-Jacht 
„Sovereign“, erbaut von Fletcher Co. in Hoboken. — Mit 
Abb. (Engineering 1898, I, S. 335.) 


Einzelheiten. Achsenregler mit entlasteten Ge- 
lenken; von O. Franiek. Die neue Anordnung, die eine 
zu starke Belastung der Pendelgelenke und die dadurch be- 
wirkte schüdliche Abnutzung der Bolzen vermeiden soll, ist 
“von der Königfelder Maschinenfabrik in Brünn ausgeführt und 
hat sich bewährt. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, 
S. 322.) 


Ausbildung der Kreuzkopfführungen. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 323.) 


Schwungrad-Explosionen; von J. Goebel. Die 
Untersuchung der Ursachen einer 1897 erfolgten Explosion 
führte zu einer Theorie unter grober Annäherung an die 
thatsächlichen Verhältnisse und unter Rücksichtnahme auf die 
Stöße. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 352.) 


Dampfmaschinen-Regler von Firth. Der eigent- 
liche Regler und die Kompensationseinrichtung sind zu einem 
Ganzen vereinigt. — Mit Abb. (Rev. industr. 1898, S. 121.) 


Neuerungen an Dampfmaschinen (s. 1898, S. 469). 


Dampfmaschinen mit Hahnsteuerungen: Eincylindermaschine 
von Weyher & Richemond; Dampfvertheilung von Wolf 
& Pond; Verringerung des auf den Rücken eines Hahn- 
schiebers ausgeübten Dampfdruckes von Hargreaves 
& Hudson. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1898, Bd. 307, 
S. 1 u. Forts.) 


Bestimmung des Dampfverbrauches einer 
de Laval-Bragnet’schen Dampfturbine zum unmittel- 
baren Betrieb einer Dynamo. Stündlicher Dampfverbrauch 
für 1 PS. 9,21*& bei Voll- und 10,32k& bei halber Belastung. 
. — Mit Abb. (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfk.- u. Dampfmasch.- 
. Betriebes 1898, S. 52.) 


Dampfüberhitzer von Schwoerer (s. 1897, S. 222). 
Bedingungen für eine richtige Ausbildung der Ueberhitzor. 
Besprechung neuer Versuche an einer 750pferdigen Verbund- 
maschine bei Ch. Mieg & Co. in Mülhausen, vorgenommen 
vom Elsüssischen Vereine von Dampfkesselbesitzern, ferner 
an einer Dampfanlage bei Ed. Vaucher & Co. in Mülhausen 
und bei einer zweiten 1897 aufgestellten Dreicylindermaschine 
ebenda. — Mit Tabellen. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 130.) 


Doppelüberhitzer von Hering. Ein gewöhnlicher 
Ueberhitzer ist in zwei Theile zerlegt, von denen der eine 
überhitzten Dampf für den Hochdruckcylinder liefert, während 
der andere den vom Hochdruckcylinder kommenden Dampf 
nochmals überhitzt, ehe er dem Mitteldruckcylinder zugeführt 
wird. — Mit Abb. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 131.) 


Anwendung überhitztenDampfes; von M. F. Guter- 
muth. Betrachtungen über die theoretische Steigerung der 
Wärmeökonomie bei der praktisch höchsten zulässigen Ueber- 
hitzung auf 3509 C. von 29/, gegen die Verbesserung der 
Dampfökonomie bei ausgeführten Anlagen von 30 0%/,. Tabellen 
über die Ergebnisse von vergleichenden Versuchen mit ge- 
süttigtem und überhitztem Dampf. Der mäfsigen Ueberhitzung 
durch die Anlagen von Uhler, Schwoerer, Gehre, 
Hering wird die hohe Ueberhitzung bei den Schmidt’schen 
Heifsdampf-Maschinen und Kesselanlagen gegenübergestellt. 
Wegen der durch die Versuche nachgewiesenen Verminderung 
des Dampf- und Kohlenverbrauches sollte die Ueberhitzung 
überall bei den Dampfmaschinen benutzt werden. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. ing. 1898, S. 141.) 


Betrachtungen über die stehenden Kondensator- 
Luftpumpen ohne Saugventile; von Karl Reinhardt. 
Die von Brown zuerst ausgeführten stehenden Luftpumpen 
haben nach der neueren Anordnung von Kuhn allgemeinere 
Anwendung gefunden. Besprechung der Vorzüge; Unter- 


. suchungen über die Wirkungsweise und die Vorgänge in der 


Luftpumpe. — Mit Diagr. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 257.) 


Versuche an einer dreistufigen Dampfpump- 
maschine im Wasserwerke von St. Gallen (s. 1898, 
S. 654); von A. Stodola. — Mit Abb. und Tab. (Z. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1898, S. 197.) 

Hiilfscylinder von Joy, bestimmt, die Gewichte der 
Dampfschieber auszugleichen und dabei von dem Kolben 
selbst die Dampfvortheilungen besorgen zu lassen. — Mit Abb. 
(Rev. industr. 1898, S. 75.) 


Motor von R. Diesel (s.1898, S. 295) — Mit Abb. 
(Rev. industr, 1898, S. 3.) 


Heißluft-Motor von 1, PS. — Mit Abb. (Engineer 
1898, I, S. 63.) 


Andere Wärme -Kraftmaschinen. 


Die Verwendung von Hochofengasen zur un- 
mittelbaren Krafterzeugung. Die Schwierigkeiten, die 
der Benutzung der Gase in Gasmaschinen im Wege stehen, 
liegen in der wechselnden Zusammensetzung der Hochofengase, 
in ihrem geringen Gehalt an brennbaren Gasen, in der Bei- 
mengung von Staub sowie von Metall- und anderen Dämpfen 
und in ihrem Gohalt an Wasserdampf. (Z. d. Ver. deutsch. 
Ing. 1898, S. 328.) 

Gas- und Petroleummotor von Niel. — Mit Tafel. 
(Rev. industr. 1898, S. 94.) 


Verwendung des Spiritus zu motorischem Be- 
triebe. Weniger vom technischen Standpunkt als vom 
wirthschaftlichen wird der Benutzung des Spiritus für Motoren 
Bedeutung beigemessen. (Sitzungsberichte d. Ver. zur Beförd. 
d. Gewerbfleifses 1898, S. 8.) 


Vermischtes. 


Rollenlager (s.S.661) — Mit Abb. (Génie civil 1898, 
Bd. 32, S. 272.) 

Elektrische Bremse von Rieter regelt den Gang 
der Motoren auf einfache und sichere Weise, ist dauerhaft und 
bedarf keiner Wartung. — Mit Abb. (Génie civil 1898, Bd. 32, 
S. 332.) | 

Druckwasser-Schmiedepresse der Elswick Steel 
Works. Zum Drehen der groísen Werkstücke ist ein Zahn- 
radschaltgetriebe angeordnet, das von einem Druckwasser- 
cylinder bedient wird. — Mit Abb. (Engineer 1898, II, S. 49.) 


Maschinenanlage für eine Druckwasser- 
schmiedepresse von 3000* von Fielding & Platt, — 
Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 99.) 


Druckwasser-Schmiedepresse von A. Borsig in 
Berlin. Die Ueberlegenheit der Schmiedepresse gegenüber 
den grofsen Dampfhimmern, welche deren stetig fortschreitende 
Einführung begründet, hat ihren Grund sowohl in der besseren 
Erzielung des rein technischen Zweckes als auch in den ge- 
ringeren Anlage- und Betriebskosten. Die Borsig’sche 
Presse benutzt für den größeren Theil des Kolbenweges 
Wasser unter geringerem Druck und nur für die wirkliche 
Zusammendrückung des zu pressenden Gegenstandes unter 
hohem Drucke stehendes Wasser. Grolse Leistungsfihigkeit 
und leichte Regelbarkeit der Höhe und der Wirkung des 
Druckes werden der neuen Presse nachgerühmt. — Mit Abb. 
(Dingler’s polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 123.) 


Schraubensicherung der Helicold Locknut- 
Works zu Acton. Die Schraubenmutter ist dadurch federnd 
in sich gemacht, dass sie aus einer in kaltem Zustande ge- 
wickelten Schraube aus Stahl von eigenartigem Querschnitte 
besteht. — Mit Abb. (Engineer 1898, I, S. 112.) 


Unfallgefahren bei Schleifsteinen, Polir- 
scheiben, Schmirgelscheiben; von C. Pfaff. — Mit 
Abb. (Mitth. a. d. Praxis d. Dampfk.- u. Dampfmasch.-Be- 
triebes 1898, S. 25.) . 
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Maschinenelemente (vgl.1898, S. 297). Triebwerke mit 
Schrauben- und Schneckenrädern. A. Cylindrische Schrauben- 
räder für sich kreuzende Wellen; B. Schneckengetriobe. 
Theoretische Behandlung. — Mit Abb. (Dinglers polyt. J. 
1898, Bd. 307, S. 147 u. Forts.) 


Gebliseventile. Reibungsfreie Gerad- und Parallel- 
führung von Ringventilen durch biegsame Lenker von Hörbiger. 
Wottbewerbsversuche sollen Aufschluss ilber Widerstandsfähig- 
keit, Dichtheit, höchste zulässige Umdrehungszahl, Druckver- 
luste usw. geben. — Mit Abb. (Stahl u. Eisen 1898, S. 21.) 


Ermittelung der Kräfte in Riemen- und Seil- 
trieben; von R. Skutsch. (Verh. d. Ver. zur Beförd. d. 
Gewerbfleifses 1898, S. 89.) 


Drehbänke. Tucker’s Drehbank zur Herstellung von 
Fahrradnaben; Witte’s Doppelsupport zum Gewindeschneiden; 
Zaun’s Spindelstock mit Geschwindigkeitswechsel und andere 
Neuerungen an Drehwerkzeugen. — Mit Abb.  (Dingler's 
polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 52.) 


Maschinen zur Massenherstellung von Fahrrad- 
theilen (vgl. 1898, S. 471). Maschinen zur selbstthätigen 
Herstellung von PFahrradnippeln und Radkettenzapfen von 
Cleaves, Garvin, Allen, Clyne. — Mit Abb. (Dingler's 
polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 73.) 


Erzeugen der Zahnformen für Räder; von 
H. Fischer. Prifende Besprechung der vorgeschlagenen 
oder in Gebrauch befindlichen Zahnflanken - Bearbeitungs- 
maschinen und ihrer Arbeitsverfahren. Lösung der Aufgabe, 
mittels der Hobelmaschine glatte, nach Cykloiden geformte 
Zahnflächen zu erzeugen (vgl. 1898, S. 472). — Mit Abb. (Z. 
d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 11.) — Zuschrift hierzu von 
T. Ritterhaus. (Ebenda, S. 165.) 


Herstellung der Keilnuthen in Radnaben, 
Wellenkuppelungen usw.; von H. Fischer. — Mit Abb. 
(Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 203 u. Forts.) 


Deutscher und nordamerikanischer Werkzeug- 
maschinenbau; von Fr. Ruppert. An Hand von Be- 
richten der Zeitschrift „American Machinist^ werden sehr be- 
achtenswerthe Ausführungen gemacht, und zwar erstens iiber 
die zulässigen Fehlergrenzen an Werkzeugmaschinen, zweitens 
darüber, wie die Amerikaner von uns, unseren Bestrebungen 
und Leistungen denken. Es folgt eine Kritik, die bemüht ist, 
auch die Vorzüge der deutschen Werkzeugmaschinen klar zu 
stellen. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 315.) 


Rotations- Dynamometer von Frémont. Die 
Relativbewegung zweier zur Uebertragung dienenden, durch 
Federn verbundenen Riemenscheiben wird durch Hebelwerk 
in die Richtung der Lingsachse tibertragen, wo mit einem 
nicht nur die Arbeit, sondern auch die Zeit aufzeichnenden 
Getriebe ein Diagramm der Leistung aufgetragen wird. — Mit 
Abb. (Rev. industr. 1898, S. 13.) 


Selbstthätige Fräsmaschine für gebörtelte 
Bleche von P. Langbein. Das Fräswerkzeug der nach 
Art einer Radialbohrmaschine ausgebildeten Maschine vermag 
den unregelmäßigen Formen der Feuerbüchsenwände oder 
dergl. zu folgen, um eine saubere Bearbeitung der Kante zu 
bewirken. — Mit Abb. (Rev. industr. 1898, S. 14.) 


Fräsmaschinen von Ingersoll. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1898, S. 113.) 
Feste und bewegliche Nietmaschinen. Maschinen 


von Fielding & Platt (s. 1898, S. 470, Haniel & Lueg, 
Allen, Lévéque, Albrée und Berry. — Mit Abb. (Rev. 
industr. 1898, S. 41.) 


Riemenscheiben aus Holz. (Rev. industr. 1898, S. 44.) 


L. Allgemeines Maschinenwesen. — M. Materialienlehre. 


670 


M. Materialienlehre, 


bearbeitet von Professor Rudeloff, stellvertretendem Direktor der 
Kgl. mechanisch-technischen Versuchs-Anstalt zu Charlottenburg bei Berlin. 





Holz. 


Buchenschwellen bewährten sich bei einzelnen Ver- 
suchen vorzüglich, in den meisten Fällen wie bisher nicht 
befriedigend. Besonders wurden sie ohne äufsere Kennzeichen 
im Innern völlig morsch. Die Ursache für das verschiedene 
Verhalten liegt wahrscheinlich in der verschiedenartigen 
Bettung. Erdiger, schwer zu entwässernder Bettungsstoff 
wirkt ungünstig. Ob rother Kern schädlich ist, ist noch un- 
entschieden, da er sich bei alten Bäumen auch ohne Krank- 
heit bildet. Als Tränkungsstoff (s. 1897, S. 406) kommt für 
Buchenholz nur noch Theeröl in Frage, und unter den ver- 
schiedenen Tränkungsverfahren das von Rütgers. Bei diesem 
wird das Oel auf tiber 1009 C. erhitzt, um vor dem Einpressen 
das Wasser durch Verdampfen aus dem Holze zu entfernen, 
sodass das Verfahren auch bei frisch gefälltem Holz an- 
gewendet werden kann. Ob letzteres vortheilhaft oder vor- 
hergehendes Lagern an der Luft oder künstliches Trocknen 
besser ist, ist noch unentschieden. Günstig soll es sein, das 
Bohren der Löcher für die Schienenbefestigung vor der Tränkung 
vorzunelimen. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 127.) 


Natürliche Steine. 


Die Schieferthone bei Neurode, ihre Lager- 
verhältnisse, Entstehung und Verarbeitung. Die Thone zeichnen 
sich durch hohen Grad von Feuerfestigkeit aus. (Thonind.-Z. 
1898, S. 33.) 


Künstliche Steine. 


Das Blaudämpfen der Dachziegel beeinträchtigt 
leicht ihre Wetterbeständigkeit, besonders bei Verwendung 
des sog. Dümpfóles. Die Ursacho wird darin gesucht, dass 
a. die Oberfläche undurchlässiger wird und nun durch Eis- 
bildungen im Inneren des Steines abgesprengt werden kann, 
b. aus dem Oel asphaltartige Theile in den Stein gelangen, 
die besonders unter dem Einflusse des Sonnenlichtes der Stein- 
oberfläche schädlich werden. (Thonind.-Z. 1898, S. 39.) 


Porige Drainröhren, die durch Beimengen von fein 
gemahlenen organischen Stoffen zum rohen Thone erzeugt 
sind, schlämmen leicht zu und stehen dann den hartgebrannten 
Röhren wegen geringerer Festigkeit nach. (Thonind.-Z. 1898, 
S. 115.) B 


Die Prüfung von Ziegolsteinen zur Straßen- 
pflasterung (8.1897, S.226) soll nach den Vorschlägen der Ver- 
einigung amerikanischer Ziegeleien sich erstrecken auf die Roll- 
fassprobe und Bestimmung der Wasseraufnahme, Biegungsfestig- 
keit und Druckfestigkeit. Für die Ausführung der Versuche sind 
besondere Vorschriften gegeben. (Baumaterialienkunde 1897/98, 
S. 225.) 


Herstellung farbiger und gemusterter Cement- 
platten (s. 1898, S. 298). — Mit Abb. (Dingler's polyt. J. 
1898, Bd. 307, S. 11, 82.) : | 

Herstellung künstlicher Mosaikplatten nach dem 
Verfahren von Müller mittels Trockenpressung. — Mit Abb. 
(J. d. Franklin-Instituts 1898, S. 198.) 


Herstellung künstlicher Steine für Bau- und 
Pflaster-Zwecke nach neueren englischen Verfahren. . (Bau- 
materialienkunde 1897/98, S. 243, 290.) 


Schlackensteine (s. 1898, S. 573), ihre Entstehungs- 
geschichte, Eigenschaften und Herstellnngskosten. Die Grenze 
der Erhärtung durch die von Aufsen in den Stein eingedrungene 
Kohlensäure giebt sich beim Eintauchen einer frischen Bruch- 
fläche in verdünnten Eisenvitriol dadureh zu erkennen, dass 
sich auf dem noch kaustischen Kalk enthaltenden Theile so- 
fort nach dem Eintauchen ein grüner Niederschlag von Eisen- 
oxydul bildet, der an der Luft in gelbes Oxyd übergebt, 
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wührend der übrige, schon in kohlensauren Kalk umgewandelte 
Theil die ursprüngliche Farbe beibehält. (Thonind.-Z. 1898, 
S. 86, 67.) 


Kalksand-Ziegel (s. 1895, S. 106.) Entwickelung der 
Herstellungsverfahren und Eigenschaften der Ziegel. (Thonind.-Z. 
1898, S. 276, 312, 329, 341.) 


Schornstein-Bausteine von Zumbroich. Lochsteine 
aus Beton oder Cement (s. 1898, S. 126) mit einseitig stärkerer 
Wandung, die theilweise in das angrenzende Mauerwerk ein- 
gebunden wird (D. R.-P. Nr. 92735). (Centralbl. d. Bauverw. 


1898, S. 20.) 
Metalle. 


Neuerungen im Eisenhüttenbetriobe. Kleinbessemer- 
birnen von Weithe zum unmittelbaren Einschmelzen des 
Roheisens in der Birne und Giefsen aus der letzteren. — Er- 
höhtes Ausbringen an Stahl beim Martin- und Bessemer- 
verfahren durch Einlegen einer grob gemahlenen Mischung 
von silicium- und schwefelreichem Eisenoxyd und Kohle in 
die Pfanne vor dem Eingiefsen des Roheisens aus dem Hoch- 
ofen. Hierbei ist Ueberoxydation leicht zu vermeiden. — 
Zum Frischen von Roheisen mit oxydischen Eisenerzen im 
Martinofen werden Eisen und Erz nach dem Verfahren von 
Grassmann zuvor innig gemischt, indem der aus der Pfanne 
abfliefsende Roheisenstrahl durch einen das oxydische Eisen- 
erz führenden starken Luftstrom zerstäubt in den Ofen ge- 
schleudert wird. — Gjers empfiehlt, das Roheisen bei genügend 
hoher Hitze in einem Herdofen zu schmelzen, dessen. Boden 
und Wände aus Eisenoxyd hergestellt sind, welches allmählich 
schmilzt und hierbei auf das Roheisen oxydirend wirkt. Die 
Einrichtung ist näher beschrieben. — Einrichtung von Imaizumi 
zur Beschleunigung des Frischens beim Siemens - Martin - Ver- 
fahren. — Bertrand-Thiel-Verfahren; die verschiedenen 
Eisensorten, die den Einsatz bilden, werden je nach ihrer 
chemischen Zusammensetzung zun&chst in verschiedenen Herd- 
öfen für sich behandelt, unter Absonderung der Schlacken in 
einem anderen Ofen vereinigt und in diesem in gewöhnlicher 
Weise fertig gemacht. — Mit Abb. (Dingler’s polyt. J. 1898, 
Bd. 307, S. 86.) 


Dichte Metallgüsse. Mittheilung praktischer Er- 
fahrungen über die Wirkung geringer Zuschläge. (Mitth. d. 
Ver. d. Kupferschmiedereien Deutschlands 1898, S. 2070.) 


Das Plattiron von Aluminium mit anderen 
Metallen (s. 1898, S. 474) scheiterte bei den bisher üblichen 
Verfahren daran, dass das Aluminium durch die erforderlicho 
Erhitzung brüchig wurde und wegen Oxydation keine innige 
Verbindung mit dem aufgelegten Metall einging. Diese Uebel- 
stände werden bei dem Verfahren von Wachwitz in Nürn- 
berg vermieden, indem das zum Plattiron zu verwendende 
Metall, z.B. Kupfer, in Form von etwa 0,1 »m dicken Blechen 
auf die 10 mm starke Aluminiumplatte aufgelegt und dann 
zwischen glühenden Platten nur soweit erhitzt wird, dass 
durch Auswalzen oder Zusammenpressen innige Verbindung 
erzielt wird. (Ann. f. Gew. u. Bauw. 1898, I, S. 64.) 


Vorschriften der englischen Admiralität für 
Materiallieferungen. (Prakt. Masch.-Konstr. 1898, S. 26, 36.) 


Die Festigkeitssteigerung des Gusseisens durch 
Erschüttern (s. 1898, S. 475) erstreckt sich nach Versuchen 
von Harrison nur auf die Biegungsfestigkeit, aber nicht auf 
die Zugfestigkeit. (Stahl u. Eisen 1898, S. 212.) 


GiefSerei-Roheisenmasseln werden nach West besser 
in eiserne Formen gegossen als in Sand. Die chemische Zu- 
sammensetzung beider Güsse ist naturgemäfs die gleiche, die 
in eiserne Formen gegossenen bieten aber folgende Vortheile: 
1) sie sind frei von anhaftendem Sande, geben daher beim 
Umschmelzen geringeren Verlust und bedürfen eines kleineren 
Kalkstein-Zuschlages; 2) sie sind spröder und daher leichter 
zu zerkleinern und auch leichter schmelzbar, so dass sie beim 
Umschmelzen weniger Brennstoff erfordern. Nach Ledebur 
haben sie ferner den Vorzug, dass sie eine bessere Beur- 


theilung des Eisens nach dem Bruchaussehen zulassen, weil 
beim Sandguss auch dem ziemlich siliciumarmen Roheisen 
durch hinreichend langsames Abkühlen grobkörniges Bruch- 
aussehen gegeben werden kann. (Stahl u. Eisen 1898, S. 214.) 
— Bei wiederholtem Umschmelzen erwies sich aber das ur- 
sprünglich in Sandform gegossene Eisen nach Bohrversuchen 
härter als das ursprünglich in eiserne Formen gegossene. 
(Engineering 1898, I, S. 287, 319.) 

Kleingefüge des Stahles und seine Beziohungen 
zum Härten (s. 1898, S. 474). Die Arbeit behandelt die 
kritischen Punkte beim Abkühlen und Erhitzen des Stahles 
und die Veränderungen des Gefüges beim Abschrecken aus 
verschiedenen Wärmegraden. — Mit Abb. (Oest. Z. f. Berg- 
u. Hüttenw. 1898, S. 177 ; Metallographist 1898, S. 2T.) 


Chromeisen erzeugt Placet durch Umschmelzen odor 
Schmieden, Ausziehen oder Cementiren von Stahl und Eisen- 
stäben oder Röhren, auf welche Chrom elektrolytisch uicder- 
geschlagen ist. Beim Cementiren kann aufserordentliche Härto 
der Oborfläche ohne Veränderung der Kernmasse erzielt werden. 
(Chem.-Z. 1897, S. 1068.) 

Nickeleisen (vgl. 1897, S. 96) mit 1,5%), Kohlenstoff, 
3—8 0 Mangan und 10—16 0% Nickel ist nach Hadfield im 
Gegensatze zu anderem manganhaltigen Nickeleisen aufser- 
ordentlich zäh und leicht zu bearbeiten. (Chem.-Z. 1897, S. 1069.) 


Versuche über die Einwirkung von Külte auf 
die Biegbarkeit von Schmiedeisen (8.1897, S.99). Ab- 
kühlungen bis — 20? ilben nur geringen Einfluss aus. Nur 
bei Federstahl und Schmiedeisen verringerte sich der Biegungs- 
winkel. Auf die Biegbarkeit von weichem Eisen und go- 
walztem Puddelstahl hatte sogar eine Abkühlung bis zu — 809 
wenig Einfluss. (Z. d. óst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 153.) 


Einfluss der Wärme auf die Widerstandsfähig- 
koit der Metalle (s. 1897, S. 99). (Genie civil 1898, Bd. 32, 
S. 261.) 

Ausdehnung einer gusseisernen Dampfleitung. 
Mittheilung von Messungsergebnissen, die mit den berechneten 
Werthon befriedigend übereinstimmen. (Prakt. Masch.-Konstr. 
1898, S. 13.) 


Festhaftende Bleiüberzüge (s. 1897], S. 409) auf 
Eisen und anderen Metallen liefert ..das. Verfahren von 
Münstermann dureh Anwendung einer besonderen Lóth- 
flüssigkeit, die aus Salzsäure, Wasser und Kaliumquecksilber- 
jodid besteht. Die vorher gereinigten und gebeizten Stücke 
bleiben eine bestimmte Zeit in dieser Flüssigkeit und werden 
dann nach gehirigem Abtrocknen in ein Bad aus Hart- oder 
Weichblei getaucht, das auf mindestens 4700 C. erhitzt ist. 
Stellen, die nicht verbleit werden sollen, werden mit einer 
Mischung aus Graphit und Bleiglätte überstrichen. (Mitth. d. 
Ver. d. Kupferschmiedereien Deutschlands 1897, S. 2099.) 


Material für elektrotechnische Zwecke, seine 
Eigenschaften und Prüfung. — Mit Abb. (Engineering 1898, I, 
S. 1, 41, 65, 99, 132.) 

Festigkeit der Baustoffe. Figiirliche Gegenüber- 
stellung der Abmessungen von Pfeilern gleicher Tragfähigkeit 
aus Guss- und Schmiedeisen, Holz, Granit, Kalkstein und 
Mauerwerk in Cement und Kalk unter Angabe der Kosten. 
(Baumaterialienkunde 1897/98, S. 308.) 


Beim Schmelzen von Chrom und dessen Legirungen 
in anderen Metallbädern überziehen sich die zu schmolzenden 
Stücke beim Eintauchen in das Bad mit einer das Legiren 
orschwerenden Oxydschicht. Um dies zu verhindern, werden 
die Stücke mit einem Flussmittel von hoher Schmelzwärme 
überzogen oder es wird das Metallbad mit einer Schicht des 
Flussmittels überdeckt. (Chem.-Z. 1897, S. 1068.) 


Verbindungs - Materialien. 


Zur Lehre von der Erhärtung des natürlichen 
und künstlichen hydraulischen Kalkes. (Thonind.-2. 
1898, S. 285, 316, 363.) 
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Cement-Kalk-Mörtel, bestehend aus 1 Theil ge- 
löschtem Kalk, 7—8 Theilen Sand und 1 Theil Cement, bietet 
dem gewöhnlichen Kalkmörtel gegenliber den Vortheil gröfßßerer 
Bausicherheit und schnelleren Austrocknens der Wände. — 
Für Seewasserbauten (s. 1898, S. 301) sind nach Schuljat- 
schenko fette Coementmörtel mit höchstens 2—2,5 'Theilen Sand 
zu verwenden, auch sind die Beton-Blöcke durch Stampfen 
möglichst dicht zu machen. Dann schadet die Entstehung von 
freiem Kalkhydrat beim Erhärten des Cementes nicht, da sich 
an der Oberfläche unter dem freien Zutritte der Kohlensäure 
eine gegen das Eindringen von Seewasser schützende Schicht 
bildet. Die günstige chemische Wirkung von zugesetztem 
Trass sei nicht erwiesen. (Thonind.-Z. 1898, S. 191.) 

Trassmürtel (s. 1897, S. 611); Erfahrungen bei der bis- 
herigen Verwendung und die gebräuchlichen Prüfungsverfahren 
(8.1898, S. 475). (Baumaterialienkunde 1897/98, S. 221, 241, 257.) 


Verlängerung der Abbindezeit von Portland- 
cement unter Erhöhung der Festigkeit tritt ein durch 
Zusatz sowohl von Chlorkalcium zum Anmachewasser als 
auch von Gips zum trockenen Cemente. Die zweckmifsigste 
Zusatzmenge schwankt mit der chemischen Zusammensetzung 
des Cementes beim Chlorkalcium zwischen 0,5 und 5%, und 
beim Gipse zwischen 1 und 2,59, wenn er dem trockenen 
fertigen Cemente zugesetzt und die Mischung dann mit Süls- 
wasser angemacht wird. Durch Anmachen mit kalt gesättigter 
Gipslósung wird keine grofse Wirkung erzielt. Bei Ver- 
wendung in Süfswasser ist der Zusatz von Gips bezüglich Er- 
höhung der Zugfestigkeit vortheilhafter, dagegen wird gips- 
haltiger Cement in Seewasser schnell zerstört. Mit Chlor- 
kalcium angemacht, ist der Mörtel auch gegen Seewasser 
widerstandsfähig, lässt sich ferner auch in der Kälte ver- 
arbeiten, und sein Gehalt an freiem Kalke nimmt durch Bindung 
ab. Die Druckfestigkeit wird durch Zusatz von Chlorkalcium 
mehr erhöht. (Thonind.-Z. 1898, S. 193.) 

Abweichungen bei Festigkeitsuntersuchungen 
mit Cement (vgl. 1898, S.476) werden veranlasst durch Ver- 
schiedenheiten in der Mörtelmenge und Mischdauer, im Wasser- 
zusatz und Mischverfahren bei Zubereitung des Mörtels, durch 
die wechselnde Beschaffenheit des verwendeten Normalsandes, 
dio Art des Einschlagens und den Zustand der Formen, ferner 
durch die Dauer des Erhärtens in der Form und während des 
Erhärtens durch den Einfluss von Erschütterungen und Wärme. 
(Mitthl. a. d. Kgl. techn. Versuchsanstalten zu Berlin 1898, 
8. 1—87.) 

Die beschleunigten Raumbeständigkeitsproben, 
Darr-, Glüh- und Kochprobe (s. 1897, S. 100), lassen nach den 
bisher gemachten Untersuchungen der Charlottenburger Ver- 
suchsanstalt, falls sie gemeinsam von einem Cement nicht be- 
standen werden, wohl geringe Festigkeitseigenschaften oder 
sonstige Abweichungen vom normalen Verhalten beim Er- 
härten dieses Cementes vermuthen, sind aber nicht geeignet, 
mit Sicherheit auf einen geringen Erhärtungsfortgang des 
Cementes schliefken zu lassen und die Frage der Raum- 
beständigkeit eines Cementes für seine praktische Verwendung 
endgliltig zu entscheiden. (Nach Mitthl. a. d. technischen Ver- 
suchsanstalten 1897, Heft 5 in Thonind.-Z. 1898, S. 125, 291.) 


Hülfsmaterialien. 


Eigenschaften des Glases und ihre Abhängigkeit von 
der chemischen Zusammensetzung. Die Versuche erstrecken 
sich auf Elasticitätsmals, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Wärme- 
leitung und Widerstandsfähigkeit gegen plötzlichen Wärme- 
wechsel. (Dingler's polyt. J. 1898, Bd. 307, S. 141, 164.) 

° Asphalt; von H Haberstroh. Vorkommen; Ver- 


arbeitung; Verwendung. Gewarnt wird vor den zahlreichen 
Verfälschungen. (Z. f. Bauhandw. 1898, S. 44.) 
Gummi-Untersuchungen für technische Zwecke. 
Die Prüfungen sollen in Festigkeitsversuchen bestehen und 
die Verfahren dem Verwendungszwecke des Materials an- 
gepasst sein; chemische Analyse und Schwimmproben sind 


M. Materialienlehre. — N. Theoretische Untersuchungen. 
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nicht maíBgebend. (Mitth. a. d. Praxis des Dampfk.. und 
Dampfmasch.-Betriebes 1898, S. 197.) 


Asbestic besteht aus grobkörnigem  Serpentinstéin 
untermischt mit kurzer Asbestfaser. Es soll ale Würmeschutz-, 
masse und Wandverputz verwendet werden, hat sich aber 
bei Probewänden nicht bewährt. (Baumaterialienkunde 1897/98, 
S. 261.) 


Isolirstoffe im Dynamomaschinenbau, ihre Eigen- 
schaften und Widerstandsfähigkeit gegen Wärmeeinflüsse. 
Verfahren zur Prüfung der letzteren. (Engineering 1898, I, 
S. 132, 163) ] 


N. Theoretische Untersuchungen, ` 


bearbeitet vom Geh. Reg.-Rath Keck, Professor an der Technischen 
Hochschule zu Hannover. 


Knickfestigkeit. Zu dem Vortrage von Fritz v. Em- 
perger über diesen Gegenstand (s. 1898, S. 303) dufsern sich 
auch noch Prof. R. F. Mayer (Wien) und Tetmajer (Zürich)- 
(Z. d. 6st. Ing.- u. Arch.-V. 1898, S. 165—169.) 


Die Bestimmung der Haupt-Trügheitsmomente 
einer Fläche; von Prof. Rob. Land (Konstantinopel). (Cen- 
tralbl. d. Bauverw. 1898, S. 22 u. 84.) 


Die Knickfestigkeit der Träger; von A. Burchard. 
Annähernde Berechnung der Knickfestigkeit des gedrückten 
Gurtes eines seitlich nicht gestützten Trügers auf 2 Stützen. 
(Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 322.) 


Der Knickungswiderstand der Wandstübe eines 
Gitterträgers bei ungleichmäßiger Beanspruchung; 
von Charles J. Kriemden (Lausanne). Auf Grund der von 
Engesser (s. 1897, S. 231) entwickelten Theorie der Gitter- 
träger berechnet der Verf. als Beispiel einen derartigen Träger 
mit 4facher Strebenschaar. (Schweiz. Bauz. 1898, Febr., S. 62 
bis 64.) i 

Einfluss fehlender Stäbe in Fachwerkbalken; 
von J.Labes (Berlin) Anfangs der 70er Jahre sind mehrere 
grofse Fachwerkbrücken mit an den Enden zusammenlaufenden 
Gurten und zweifeldrigen Streben ausgeführt, denen zur Steif- 
heit eine einfeldrige Strebe an jedem Ende fehlt. Es wird 
von dem Verf. die hierdurch bedingte erhebliche Biegunge- 
spannung in den Gurten (bis 900 ke&/qcm) berechnet und deren 
müglichste Beseitigung durch Einfügung der fehlenden Streben 
empfohlen. (Centralbl. d. Bauvorw. 1898, S. 93 u. 94.) 


Auslegerträger mit Mittelstoß; von Bruno Schulz 
(Charlottenburg). (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 191—123.) 


Berechnung der Durchbiegung und der Neben- 
spannungen der Fachwerktrüger; von Ad. Francke. 
(Z. f. Bauwesen 1898, S. 112—132. vgl. auch Centralbl. d. Bau- 
verwaltung 1898, S. 185 u. 297.) 


Der vollwandige kontinuirliche Bogentrüger 
mit zwei Gelenken; vom dipl. Ing. B. Person (Peters- 
burg). (Oest. Monatsschrift f. d. öffentl. Baudienst 1898, S. 97 
bis 38.) 

Studie über die Elasticität und Festigkeit 
doppelt gekrümmter Träger; Statik der frei- 
tragenden Treppen; von Joh. Basta (Pilsen). (Allg. 
Bauz. 1898, S. 27.) 

Die Berechnung der Ständer eiserner Wandfach- 
werke; von L. Geusen (Dortmund). Es wird berechnet, wie 
sich der auf eine Wand ausgeübte Winddruck durch Ver- 
mittelung der Dachbinder und Balkenlagen auf zwei oder 
mehrere Parallelwinde vertheilt. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 
1898, S. 69 u. 88.) 

Zur Berechnung der Monier-Konstruktionen; von 
A. Ostenfeld (Kopenhagen) (vgl. 1898, S. 132). Der Verf. be- 
trachtet die Dehnungslinie (Arbeitslinie) des Cementmörtels an- 
näherungsweise als aus 2 Geraden zusammengesetzt, indem er 
für Druck E= 250000 Kelgcm gleichbleibend annimmt, für Zug 
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aber bis o, = 8 k&/qcm E = 250000 k&/qecm, darüber hinaus 
E= 10000 ks/gem wählt. Bei der für Monier-Bauten üblichen 
Stärke der Eiseneinlage und bei einer gröfsten Druckspannung 
von 30*8/gem im Cementmörtel ergiebt sich dann, dass die 
Nulllinie annähernd in der Mitte der Höhe liegt. Ist A die 
Dicke des Balkens oder der Platte in cm, M das auf 1 cm Breite 
kommende Moment, o die stärkste Druckspannung des Cement- 
mörtels, so ergiebt sich M = 0,15 s -h? ziemlich übereinstimmend 
mit der ursprünglich von Koenen gegebenen Formel 
M—0,1450.h? (auch nicht viel abweichend von der üblichen 
Formel M = lj o -h?) (vgl. 1898, S. 304). Auch auf Monier- 
Gewölbe dehnt der Verf. seine Untersuchung aus. (Z.d. österr. 
Ing.- u. Árch.-Ver. 1898, S. 22—25.) 


Standfestigkeit eines Schornsteines; vom Reg.- 
und Gewerberath J. Goebel (Kóln) Es wird empfohlen, 
einon Winddruck von 200 ks auf 1 am ebener Fläche anzunehmen 
und gezeigt, wie man die Spannungsberechnung mit Hülfe von 
Keck’s Tabellen (s. 1882, S. 622 u. 1891, S. 157) oder nach 
dem zeichnerischen Verfahren von Mohr (s. 1883, S. 163) aus- 
führen kann. (Es sei für diesen Zweck noch im Besonderen 
Lang’s Buch „Der Schornsteinbau* empfohlen, welches alle 
hierher gehörigen Fragen in eingehendster Weise behandelt 
und viele Beispiele enthält.) (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, 
S. 180.) 

Standfestigkeit von Staumauern mit offenen 
Fugen; von Lieckfeldt (Düsseldorf). Schon 1889 hatte 
Kiel empfohlen, bei jeder unter Wasser liegenden Fuge die 
Möglichkeit des Eindringens desselben und somit die Wirkung 
des vollen hydrostatischen Druckes über die ganze Breite der 
Fuge anzunehmen (s. 1890, S. 335). Diese Annahme legt jetzt 
auch Lieckfeldt einer eingehenden Berechnung der Stau- 
mauern zu Grunde. (Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 106 u. 109.) 


= Ermittelung der Zug- und Druckelasticität an 
dem gleichen Versuchskörper; von C. v. Bach. (Z. 
d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 35 u. 78.) 


Ueber Schwungrad-Explosionen (s. S. 667; vom 
Reg.- und Gewerberath J. Goebel (Köln). Mit Rücksicht auf 
einen derartigen Unfall zeigt der Verf., dass die bisher übliche 
Festigkeitsberechnung der Schwungrüder unzutreffend war, und 
untersucht das wirkliche elastische Verhalten der Schwung- 
radtheile möglichst eingehend. Das Ergebnis ist, dass bei 
dem fraglichen Rade die mangelhafte Stofsverbindung des 
Kranzes mittels Schrumpfbandes und schwalbenschwanz- 
förmiger Laschen die Ursache der Zerstörung gewesen sein 
wird. (Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1898, S. 352—358.) 


Ueber die angenäherte Geradführung mit Hülfe 
eines ebenen Gelenkvierecks; von Prof. Dr. R. Müller 
(Braunschweig). (Zeitschrift für Mathematik und Physik 1898, 
S. 36—40.) . 

Versuche über das Ausströmen von Luft durch 
konisch divergente Rohre; von Prof. A. Fliegner 
(Zürich. Ebenso wie beim Ausströmen aus cylindrischen 
Rohren ist der Druck im Ausströmungsquerschnitt im All- 
gemeinen grölßer als der Druck der umgebenden Luft. Am 
äufkeren Rande des divergenten Rohres ist allerdings der 
Druck kleiner als der Druck der Aufsenluft, so dass an 
dieser Stelle ein Einsaugen äufserer Luft stattfindet. Die 
Ausführung und die Ergebnisse der Versuche sind ausführlich 
beschrieben und  mitgetheilt. (Schweiz, Bauz. 1898, Bd. 31, 
S. 68, 78 u. 84.) : 


Bestimmung des Schwerpunktes eines Trapezes; 
von Ing. Puller (Saarbrücken).  (Centralbl. d. Bauverw. 
1898, S. 72.) 


Ankündigung und Beurtheilung technischer Werke. 


Die Abteikirche von Maursmünster im Unter- 
Elsass; eine Monographie vom Architekten 
Felix Wolff. Berlin 1898. Kommissions-Verlag 
von E. Wasmuth. 


Schon im Jahre 1866 hat Lübke in seiner in Förster’s 
Allgemeinen Bauzeitung veröffentlichten „Reise im Elsass“ 
darauf hingewiesen, dass die herrlichen frühgothischen Bau- 
theile, die dort vorhanden sind, veröffentlicht zu werden ver- 
dienten. Auf diese Anregung ist indessen bis in die neueste 
Zeit hinein wenig erfolgt. Der Verfasser des vorliegenden 
Werkes hat sich jedoch dadurch veranlasst gefühlt, zu- 
nächst mit einem der bedeutendsten Bauwerke der angeführten 
Art den Anfang zu machen, und seine Studien darüber reichen 
bis in das Jahr 1879 zurlick, in welchem er zusammen mit dem 
Architekten Rönnebeck einen Theil der jetzt veröffentlichten 
Aufnahmen anfertigte. Nach jahrelanger Unterbrechung sind 
dann im November 1897 die Arbeiten zum Abschlusse gekommen, 
Dadurch ist eg dem Verfasser möglich gewesen, alle Forschungen 
über die Kirche bis in die neueste Zeit zu benutzen; selbst 
gegenwärtig im Drucke befindliche Studien aus den Archiven 
hat er noch mit zu Rathe’ ziehen können. Bei der theilweise 
sehr dunklen Baugeschichte der Abtei war dieser Umstand 
sehr wichtig. Mit grofser Gewissenhaftigkeit hat der Verfasser 
im Texte seines Werkes alles auf die Abteikirche sich be- 
ziehende Material zusammengetragen. Nach einem umfassenden 
Litteratur- Verzeichnisse giebt er eine Zusammenstellung der 
verschiedenen Benennungen von Maursmünster in den ver- 
schiedenen Jahrhunderten; im Anschluss an die Geschichte 
des Klosters wird dann eine Baugeschichte der Abteikirche 


aufgestellt, die mit Urkunden und Inschriften belegt und be- 
glaubigt wird. Um über die verschiedenen Berichte, die 
theils mit einander übereinstimmen, theils sich ergänzen, einen 
Ueberblick zu gewinnen, hat der Verfasser eine vergleichende 
Chronik zusammengestellt, und zum Schlusse fügt er die mit 
grofBem Fleifse gesammelten Steinmetzzeichen hinzu. — Auf 
den Tafeln ist die Abteikirche in Ansichten, Grundrissen und 
Einzelheiten dargestellt, theilweise mit Hülfe des Steindruckes, 
hauptsüchlich aber in Photographien nach der Wirklichkeit 
oder in photographischen Vervielfültigungen nach den eigenen 
Zeichnungen des Verfassers. Wenn auch für einige Einzel- 
heiten ein gröfserer Mafsstab erwünscht gewesen wäre, giebt 
doch das gesammte Werk eine klare, umfassende Vorstellung 
von der Kirche und von ihren Formen, und es ist mit Freuden 
zu begrüfsen, dass aus der Anregung Lübke’s eine so treue 
und sorgfältige Arbeit entstanden ist. Ross. 


Die Bücherei im Reichstagshause zu Berlin, 
vom Reg.-Baumeister Paul Wittig. Berlin 1898. 
Verlag von W. Ernst u. Sohn. (Preis 3 #.) 


Für den Bücherschatz des Deutschen Reichstages sind in 
dem neuerbauten Haus umfangreiche Räumlichkeiten ausgebildet, 
deren Gröfse so bemessen ist, dass sie noch auf 45 Jahre hin- 
aus für die Aufnahme der eingebrachten Zunahme ausreichen. 
Mit der eingehenden Bearbeitung der Entwürfe und Einzel- 
einrichtungen war der Verfasser betraut, und in dem vor- 
liegenden Werke, einem Sonderabdruck aus dem Centralblatt 
der Bauverwaltung, hat er die Ergebnisse seiner umfassenden 
und sorgfältigen Studien niedergelegt. Alle auf dem Gebiete 
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des Büchereiwesens bis in die neueste Zeit gemachten Er- 
fahrungen sind dabei berlicksichtigt worden, und während für 
einige Ausbildungen anderenorts ausgeflihrte Konstruktionen 
vorbildlich waren, sind für viele Einzelanordnungen neue 
Lösungen und Verbesserungen gefunden. Fiir neuzeitliche 
Ausführungen von Bücherspeichern und Büchereien enthält 
daher das vorliegende Werk, dem 8 Abbildungen im Text und 
3 Tafeln beigegeben sind, sehr werthvolles Material. Ross. 


Schulhäuser für Stadt und Land; herausgegeben 
vom Architekten Reinhold Faber. Verlag von 
B. F. Voigt, Leipzig 1898. (Preis 12 M.) 


Unter diesem Titel veröffentlicht der Verfasser eine 
Sammlung ausgeführter Entwürfe von Dorf-, Bezirks- und 
Bürgerschulen, Realschulen und Gymnasien mit und ohne 
Turnhallen - Anlagen; dazu hat er noch einige Beispiele von 
Kinderbewahranstalten oder Krippen gefügt, und am Schlusse 
des ganzen Werkes stellt er die bewährtesten Systeme der 
Sitzbänke zusammen. Bei der grofsen Wichtigkeit des Schul- 
wesens im Leben der Städte und Gemeinden gehört der Schul- 
hausbau mit zu den bedeutendsten Aufgaben der Verwaltungen; 
' bis in die neueste Zeit hinein sind aus der Zunahme der 
Schülerzahl und aus den gesteigerten gesundheitlichen An- 
forderungen immer neue Schwierigkeiten dem auf diesem 
Gebiete schaffenden Baukünstler eutgegengetreten, und der 
Schulhausbau selbst ist in Folge dessen in einer lebhaften, 
immer noch fortdauernden Entwickelung begriffen. Die technische 
Litteratur ist dieser Entwickelung nicht immer gleichmäßig 
gefolgt, und es ist deshalb mit Freuden zu begriifsen, dass 
der Verfasser für ein bestimmtes von ihm umgrenztes Gebiet 
das zusammenstellt, was aus den neuesten Erfahrungen und 
Anforderungen sich ergeben hat. Auf 27 Tafeln mit er- 
láuterndem Texte bringt er in guter Darstellung eine Reihe 
von Beispielen, die eine vollkommene Uebersicht über die 
neueren Anordnungen auf dem Gebiete des Schulhausbaues 
geben, so dass das Werk sehr wohl geeignet erscheint, beim 
praktischen Gebrauche den Schulbehörden, Architekten und 
Direktoren recht gute Dienste zu thun. Ross. 


Der Bau kleiner und wohlfeiler Häuser für 
eine Familie; herausgegeben von O. Keller. 
Weimar-Leipzig. B.F. Voigt. (Preis 3 M.) 


Unter der grofsen Masse von kleineren und gröfseren 
Werken, die das Einfamilienhaus behandeln, möchten wir auf 
das vorliegende Werk empfehlend hinweisen, einmal weil sich 
der Verfasser desselben eine weise Beschränkung auferlegt 
hat und neben Arbeiterhäusern nur einfache Landhäuser dar- 
stellt, dann besonders, weil er den Versuch macht, bei dem 
beschränkten Umfange des Ganzen von 26 Tafeln doch eine 
Anzahl der wichtigsten Formen als Einzelheiten in grifserem 
Mafsstabe den Ansichten beizugeben. Dadurch wird es dem 
ausführenden Bautechniker wenigstens in einer gewissen, wenn 
auch beschränkten Weise möglich, auch nach dieser Richtung 
hin bescheidenen Ansprüchen gerecht zu werden; denn im 
allgemeinen kranken die aus der leichten Zugänglichkeit des 
technischen Vorbilder-Materiales entstehenden Ausführungen 
hauptsächlich an den gänzlich verfehlten formalen Einzelheiten, 
die so oft eine vollkommene Rathlosigkeit in architektonischen 
Einzelfragen verrathen, während der aus den Vorbildern ent- 
wickelte Grundgedanke manche guten Elemente zeigt. Der 
vom Verfasser eingeschlagene Weg, selbst bei kleinen Auf- 
gaben stets auf das Studium der Einzelheiten hinzuweisen, er- 
scheint deshalb — auch für gröfsere architektonische Ver- 
öffentlichungen — besonders empfehlenswerth, und die prak- 
tische Verwendbarkeit des Buches wird dadurch wesentlich 
erhöht. Diesem Umstand ist es auch wohl zuzuschreiben, 
dass für das kleine Werk bereits die vierte Auflage noth- 
wendig wurde. Ross. 
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Hydrographischer Dienst in Oesterreich; Jahrbuch 
des k.k. hydrographischen Centralbureaus; 
III. u. IV. Jahrg. 1895 u. 1896. 

Beiträge zur Hydrographie Oesterreichs; 
herausgegeben vom k. k. hydrographischen Central- 
bureau; II. Heft: Die Hochwasserkatastrophe des 
Jahres 1897 in Oesterreich. Wien 1898. In Kom- 
mission bei W. Braumüller. 


Die Jahrgänge 1895 und 1896 des Jahrbuches schliefßen sich 
den vorigen Jahrgängen (s. 1897, S. 301) in gleicher Form an, sind 
aber noch deshalb von besonderer Wichtigkeit, da in das 
Jahr 1895 der Beginn der organisatorischen Thitigkeit des 
k. k. hydrographischen Centralbureaus fällt, wobei neue Vor- 
schriften für die einheitliche Ausführung der verschiedenen 
Beobachtungen erlassen wurden und das Stationsnetz für 
ombro- und hydrometrische Beobachtungen eine allmähliche 
Verdichtung erfuhr. Infolge dieser Neuerungen wird der 
Inhalt des Jahrbuches immer werthvoller sich gestalten. 


A. Martens. Handbuch der Materialienkunde 
für den Maschinenbau Erster Theil: 
Materialprüfungswesen, Probirmaschinen 
und Messinstrumente. Berlin 1898. Springer. 
(geb. 40 M). 


Das Handbuch der Materialienkunde soll ein Rathgeber 
für den Maschinenbauer sein in allen Fragen, die die 
Eigenschaften seiner Baustoffe und die Prüfung dieser Stoffe 
betreffen. Danach ist das Werk auf mehrere selbständige und 
in sich abgeschlossene Bände berechnet. Der vorliegende 
erste Theil umfasst die im Titel angegebenen Gegenstände. 

Der erste Abschnitt bespricht kurz die technischen 
Eigenschaften der Baustoffe im Allgemeinen, während 
der zweite Abschnitt das Materialprüfungswesen selbst 
eingehend behandelt. Hieran reihen sich die Erörterungen 
über den Gütemafísstab für den technischen Werth 
der Konstruktionsmaterialien. Der sodann folgende vierte 
Abschnitt über die Festigkeitsprobirmaschinen theilt 
sich in die Kapitel über die Maschinenformen, über den Antrieb 
und das Maschinengestell, über den Kraftmesser und über die 
Einrichtung der Maschinen für die verschiedenen Versuchs- 
arten. Der Schlussabschnitt ist den Messwerkzeugen 
gewidmet. Er ergeht sich zunächst über das Messen und die 
Messwerkzeuge selbst, bespricht hierauf die Messungen der 
Formänderung während des Versuches und schliefst mit der 
Erläuterung der Apparate für die Selbstaufzeichnung von 
Schaubildern durch die Maschine. 

Das Martens'sche Werk ist das erste, welches das 
Prüfungswesen in so eingehender Weise zusammenhängend 
behandelt. In ihm sind die reichen Erfahrungen, welche der 
als Autorität in seinem Fache bekannte Verfasser in seiner 
langen Thätigkeit als Abnahmebeamter und als langjähriger 
Leiter der gröfsten Materialprüfungsanstalt des Kontinents 
gesammelt hat, niedergelegt. Das gesammte Werk ist aufser- 
ordentlich klar geschrieben, und die vorzüglichen zahlreichen 
Figuren erleichtern das Verständnis in hohem Grade. Die 
verschiedenen ‚Prüfungsverfahren sind in sehr schöner Weise 
kritisch scharf beleuchtet, so dass das Buch nicht nur dem 
jüngeren Ingenieur, sondern auch dem erfahrenen Manne bei 
Ausführung schwieriger Aufgaben hochwillkommen sein wird. 
Die Ausstattung des Werkes ist eine tadellose. Es ist das 
Martens’sche Buch ein Werk, um welches andere Nationen 


unsere technische Litteratur beneiden werden. 
Ernst Müller. 


Vorlesungen über Technische Mechanik; von 
Prof. Dr. Aug. Föppl in München; erster 
45% 
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Band: Einführung in die Mechanik. Leipzig 1898. 
B. G. Teubner. 


Der Verf. giebt in dem vorliegenden Bande (vgl. 1898, 
S. 499) im Wesentlichen dasjenige, was er an der Münchener 
technischen Hochschule für das zweite Studiensemester vor- 
trägt. Den Anfang macht die Mechanik des Massenpunktes 
und des starren Körpers; dann folgt eine ganz kurze Ein- 
führung in die einfachsten Fälle der Lehre von der Elastieität 
und Festigkeit nebst ausführlicherer Behandlung des StofBes 
und endlich die Darstellung der wichtigsten Fälle des Gleich- 
gewichtes und der Bewegung flüssiger Körper. Den Schluss 
bildet eine Zusammenstellung der wesentlichsten Formeln. — 
In der Vorrede findet sich der Satz: „Je weniger Rechnung 
für die Lösung einer Aufgabe verwendet zu werden braucht, 
desto besser ist die Lösung.“ Diesem Ausspruche, dem wir 
völlig beistimmen, entspricht die ganze Haltung des Buches, 
welches sich durch sehr geringen Umfang des mathematischen 
Satzes im Verhältnisse zum Text auszeichnet. Dies wird 
theilweise dadurch ermöglicht, dass der Verf, wo es angeht, 
mit „gerichteten Gröfsen“ (Vektoren) rechnet. Eine Ver- 
mehrung der Zahl der Figuren (78) würde manchem Leser 
wahrscheinlich erwünscht sein. Den einzelnen Abschnitten 
sind erläuternde Beispiele in genügender Zahl und Mannig- 
faltigkeit beigegeben. Das Buch kann wegen seiner inter- 
essanten und eigenartigen Fassung bestens empfohlen werden. 

Keck. 


Die Dynamik der Systeme starrer Körper; 
von Edw. John Routh; deutsche Ausgabe 
von Ad. Schepp; erster Band. Leipzig 1898. 
B. G. Teubner. 


Dieses Werk, welches in England bereits in sechster 
Auflage erschienen ist, verdient sehr wohl eine weitere Ver- 
breitung in Deutschland. Es soll nicht zur ersten Einführung 
in die Mechanik dienen, setzt vielmehr die einfachen Grundlebren 
dieser Wissenschaft voraus und beginnt sofort mit eingehenden 
allgemeinen Untersuchungen über Trägheitsmomente. Dann folgt 
der Satz d'Alembert's mit Anwendungen auf lehrreiche Bei- 
spiele in grofser Mannigfaltigkeit mit und ohne Lösung. 
Hieran schliefsen sich: die Drehung um eine feste Achse mit 
besonderer Rücksicht auf das physische Pendel; die wichtigsten 
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Fälle der ebenen Bewegung, namentlich Rollbewegungen; 
die verschiedenen Fälle des Stofses. Fernere Kapitel be- 
handeln: die Bewegung der Körper im Raume, die Euler’schen 
Gleichungen für die Drehung um einen Punkt, die Kräfte- 
funktion und die Arbeit. Den Schluss des Werkes bildet die 
Untersuchung kleiner Schwingungen von Wiegen und Pendeln 
verschiedener Art. 

Wegen der ungewöhnlichen Fälle von leichteren und 
schwereren Beispielen aus dem Leben kann das Buch Allen, 
die in die Mechanik nebst ihren Anwendungen tiefer ein- 
dringen wollen, bestens empfohlen werden. Keck. 


Kalender für 1899. 


1) Deutscher Baukalender, bearbeitet von den Heraus- 
gebern der Deutschen Bauzeitung. 32. Jahrg. Berlin. 
E. Toeche. (3,50 M.) 

2) Norddeutscher Baukalender; Taschenbuch nord- 


deutscher Baupreise; bearbeitet vom Ing. G. Volquardt. 

13. Jahrg. Zürich. Caesar Schmidt. 
3) Baukalender der Baugewerks-Zeitung, bearbeitet 
von der Redaktion der Baugewerks-Zeitung. 22. Jahrg. . 
Berlin. Expedition der Baugewerks-Zeitung. (2,50 4.) 
Kalender für Strafsen-& Wasserbau- und Kultur- 
Ingenieure, begründet vom Baurath A. Rheinhard; 
neu bearbeitet vom Wasserbauinspektor R. Scheck. 
26. Jahrg. Wiesbaden. J. F. Bergmann. (4 &.) 
Kalender für Eisenbahn-Techniker, begründet 
von E. Heusinger von Waldegg; neu bearbeitet vom 
Bauinspektor A. W. Meyer. 26. Jahrg. Wiesbaden. 
J. F. Bergmann (4 4.) 
Gehrcke's Kalender für Eisenbahn-Beamte. 
26. Jahrg. Dresden. Gerh. Kühtmann. (1,0 .&.) 
Kalender für Maschinen-Ingenieure, herausgegeben von 
W. H. Uhland. 25. Jahrg. Dresden. Gerh. Kühtmann. 
(8 AM.) 
Fehland's Ingenieur-Kalender für Maschinen- und Hütten- 
Ingenieure, herausgegeben von Th. Beckert und A. Pohl- 
hausen. 21. Jahrg. Berlin. Jul. Springer. (3 M.) 
P. Stühlen's Ingenieur-Kalender für Maschinen- . 
und Hüttentechniker, herausgegeben von Friedr. Bode. 
34. Jahrg. Essen. G. D. Baedeker. (3.50 M.) 


4 


e 


5 


aus 


6 


mi 


7 


u. 


8 


^ 


9 


Sr 


Alphabetisehes Inhaltsverzeichnis. 


Band XLIV. — Jahrgang 1898. 





Sach- und Namen - Verzeichnis. 


Die Original-Beiträge sind durch ein vorgesetztes * bezeichnet. 


A. 


Abfallstoffe s. Kehricht. 

Abfuhr s. Kanalisation. 

Abort, Eick's Druckluft- Vorrichtung zur 
—-Entleerung; Gadot's Spülvorrichtung 
für —becken 91; Oel-Bedürfnisstände in 
Berliner Schulen 258; selbstthätig wirken- 
der Doppelsyphon-— nach Hoffmann 
259; Altes und Neues über —o 430; 
Fäkalverbrennung; Oel- —e 628. 

Abwässer, Verunreinigung der Saale bei 
Hof durch Fabrik-—; Verunreinigun 
eines Mühlgrabens bei Biebrich dure 
die Wiesbadener Klüranlage; Reinigung 
der Fabrik- - 91; Kanalwasser-Reini- 
gungsanlage für Spandau 257; Reinigungs- 


Brücken;  Rostschutzmittel und ihre 


Werthbestimmung 644; s. a. Farben. 


; Apotheke, neue Raths- — am Marktplatze | 


in Bremen 77 


| Aquadukt von Argenteuil und Frette 99; 


\ 


anlage für städtische Spüljauche bei | 


Grofs Lichterfelde; Filter für Reinigung 
der — in Altona (N.-A.); dgl. in Paris; 
bakteriologische Klärung der — in Eng- 
land; Klärung städtischer — 258; Ab- 
fuhr der Abtallstoffe, Abführung und 
Reinigung der Schmutzwässer in mitt- 
leren und kleineren Städten 259; Klär- 
anstalt von Schweder in Lichterfelde: 
Reinigung der — von Wiesbaden und 
Marburg; Klärung der Kanalwässer von 
Köln; Reinigung der — von Molescy ; 
Einziehung der „Commission of Sewers 
in London 43%; Kläranlagen in Potsdam 
nach Röckner-Rothe; Einleitung der -- 
von Stuttgart in den Neckar; Haupt- 
sammelkanal für — neben dem Donau- 
kanal in Wien 628; Erfahrungen mit dem 
Liernur-Verfahren in Amsterdam; Be- 
hälter für —; doppelte Filterung und 
Lüftung von Kanalwasser in Reading 
629; Kehricht- und Kanalschlamm-Ana- 
lysen aus Stuttgart 632. 

Achsbüchse s. Eisenbahnwagen-Achsbüchse. 

Achse s. Eisenbahnwagen-Achse. 

Adamy, R, Architektonik der Frührenais- 
sance (Rec.) 182. 

Alheilig & €. Roche, traité des machines à 
vapeur (Rec.) 315. 

A um, — - Zusatz zum Gusseisen ; 
Moissan's Herstellung von Legirungen 
mittels — 127; Schmelzen von — 128; 
— -Legirung von K. Berg 298; — -Zink- 
Legirungen 299; — -Güsse ; kupferplat- 
tirte — -Bleche 474; — - Bronze-Lager- 
schalen 475; Plattiren von — mit anderen 
Metallen 671. 

Anemometer s. Windmesser. 

Anstrich, Reinigung der Eisenflächen für 
— durch Sandgeblise 104, 131, 271; Farb- 
öl von Cohn 131; Theer-— auf Eisen 
302; Rostbildung unter Oelfarben - -- 
302, 644; — der Ohio-Brücke bei Louis 
ville 445; Anstreichen einer Brücke 
mittels Druckluft 445, 644; Haltbarkeit 
von —-Farben 477; Wichtigkeit eines 
guten —s für die Erhaltung eiserner 
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Nashna -— der Bostoner Wasserleitung 
100; il nuovo acquedotto del Croton, 
von G. Crugnola (Rec.) 189; von 
Acheres 259; Umbau des —es des Rheine- 
Marne-Saar-Kanals bei Hessen aus Ge- 
wölben in eiserne Blechtrüger 267; s. a. 
Wasserleitung. 


Arbeiterschutz, Maschinenfabrikanten und 


Schutzvorrichtungen 124; Sicherheits- 
vorrichtungen an Kreissigen 296; Sicher- 
heitshaube für Kreissägen 470; Unfall- 
gefahren bei Schleifsteinen, Polirscheiben, 
Schmirgelscheiben 668. 


Arbeiter-Wohnháuser, Fünffamilienhaus auf 


dem Gute Kluckowo 80 


Architektur, Klosterkirche auf Huyseburg : 


Beiträge zur Geschichte der spätromani- 
schen und frühgothischen Baukunst in 
Süddeutschland; Landshut und die Traus- 
nitz 72; „Centralbau oder Langbau?" 
Erörterung der Schallverhältnisse in 
Kirchen 4/73; Reiseeindrücke von der 
unteren Donau, aus Bosnien, der Herze- 
gowina und Dalmatien 84; architekto- 
nische Ordnungen der Griechen und 
Römer, von K. Borrmann (8. Auflage 
des Mauch'schen Werkes) (Rec. 176; 
Berliner Neubauten, von H. Rückwardt 
(Rec.) 178; Neubauten in Nordamerika, 
von P. Graef (Rec.); das Bauernhaus in 
Niederösterreich und sein Ursprung, von 
Dachler (Rec.) 180; Baukunde des Archi- 
tekten, 1. Th., 4. Aufl. (Rec.) 181; Archi- 
tektonik der  Frührenaissance, von 
R. Adamy (Rec.) 182; neue Geschifts- 
und  Hótelbauten in St. Louis 249; 
Häuserbau in Nordamerika 251; Pariser 
Bauwesen 252; s. a. Kunstgeschichte. 


*Arnold, H., Schiffbarkeit der regulirten 


Donau-Katarakte zwischen Stenka und 
dem Eisernen Thor 497, mit Bl. 10 u. 11. 
halt, —strafsen in Dresden 93; künst- 
icher — 126; —-Dichtung fiir Stein- 
gutröhren 131; Prüfung von künstlichem 
— ; Ausdehnung der Stampf- — - StrafBen 
261: auf Gleisen stehende — - Fabrik 
432; geräuschlose Pflasterungen aus Holz 
und —; Handbetrieb-Doppelwalze für 
— -Straísen 631; — 673. 
Bürgerhospital- und Armenbauten 
in Stuttgart, von A. Pantle 507. 

l, neues Männer - — in Berlin 78; Klein- 
inderbewahranstalt in Altenburg 79; 
Neubau des v. Cronstett- 
sperg'schen Damenstiftes in Frankfurt a. M. 
245; Kranken- und Pflegehaus in Ville- 
Evrard; dgl. in Aurillac 416. 


Aufzug, Gody's — und Aufsetzvorrichtung; 
Aufzügen | 


Sicherheitsvorrichtungen bei 


115; selbstfahrender elektrischer — von 
Oerlikon 382; Personenaufzüge; Sprague's 
Fahrstuhlwinde mit Schneckenradantrieb; 
mittelbar ^ wirkender amerikanischer 
Druckwasser-Personen- — 283; Snow's 
Pumpe für Aufzüge 113, 455; Ungliicks- 
fall mit einem Personen- — in Newyork; 
elektrische oder Druckwasser-Autzüge; 
elektrische Personenaufzüge von Schelter 
& Giesecke 456; öffentliche elektrische 
Personenaufziige von Siemens & Halske; 
elektrischer — auf den Montblanc 457; 
nene Personenaufziige für Fabriken und 
Wohngebäude; elektrisch betriebener — 
mit Druckwasserbremse nach Guyenet 
und de Mocomble 656; s. a. Krahn, 
Schiffsaufzug, Wasserdruck-Hebewerk. 


| Ausbildung der Bauingenieure im Melio- 


! 


rationswesen 


646. 
| Auskunftsbuch, Joly’s technisches —, Jahrg. 


1898 (Rec.) 192. 


Ausstellungsgebaude der Gartenbau- Aus- 


stellung in Hamburg 80, 417; — der 
sächsisch-thüring. Industrie- und Gewerbe- 
Ausstellung in Leipzig 80, 246, 417; — 
in Brüssel; — der Gewerbe- und Kunst- 
Ausstellung in Stockholm 246; — der 
Land- und Seemacht für die Ausstellung 
in Paris i. J. 1900 417 


. Auswurfstoffe s. Abort, Abwässer, Karali- 


sation, Kehricht. 


Bach, ©. von, Elastieität und Festigkeit 


(Rec.) 492; —, Abhandlungen und Be- 
richte (Rec.) 492. 


Backstein s. Ziegel. 
Badeanstalt, Badehaus in Suderode 78, 90; 


Sool- und Moor-— in Berg-Dievenow 
78; Heilbider Badens 245, 257; alt- 
römische Bäder 257; Volksbad in 
Pirna 616. 


Bagger, — beim Chicagoer Entwässerungs- 


und v. Hyn- . 





anale 115, 283; Eimer- und Kreisel- 

umpen-— mit Doppelschraube von 

mulders 115, 284; Calhonn’s Exkavator 
116; Spül-— von Kretz 276, 457; Bagge- 
rungen am Mississippi 276, 449; —- 
arbeiten auf der Barre von St. Nazaire; 
— arbeiten bei Antwerpen 276; elektrisch 
betriebener — von Smulders 283; mecha- 
nische Einrichtungen zum Lösen und 
Fortbewegen von Boden beim Chicagoer 
Entwässerungskanale 115, 283, 457, 657; 
Stiellöffel-— daselbst; Sandpumpen und 
Dampfschaufel daselbst; Conveyor da- 
selbst; schwimmender Stiellóffel- — für 
den Newyorker Staatskanal; 60 t- Dampf- 
stieL- — der Great Northern r. fiir Eisen- 
bahnzwecke 283; Kreiselpumpen-— fiir 
Neu-Süd-Wales; Druckwasser -— für den 
Mississippi 284; Risdon’s — für gold- 
haltigen Sand 457, 657; Kreiselpumpen- 


683 


Schrauben -— „Casuarina“ für Queens- 
land 457; Baggerungen in Deutschland 
649; — von grofser Leistungsfähigkeit; 
Baggerungen im Unterlaufe der Flüsse; 
Baggerungen im Hafen von Boulogne 
650; Sauge- —; Smulders-— mit grolser 
Leistung 651; Dampfexkavator für gold- 
haltigen Kies 657. 

Babnhof, Vergröfserung des —s der Paris- 
Lyon-Mittelmeer-Bahn in Paris; neuer 
End-— der südlichen Bahnen in Boston: 
Umbau der Grand Central Station in 
Newyork 95; Haltestelle Wettinerstralse 
der Dresdener Stadtbahn; Umgestaltung 
der Dresdener —s- Anlagen; neuere 
französische Verschnbbahnhöfe 435; neuer 
— auf dem Quai d’Orsay in Paris 614. 


Baltzer, elektrische Stadtbahn in Berlin 
von Siemens & Halske (Rec.) 187. 


*Bankgebäude, Neubau der Dresdener 
Bank in Dresden, von Sommerschuh und 
Rumpel 1, mit Bl. 1. 


*Bankgebäude, Neubau der Reichsbank in 
Hannover, von Hasak 321, mit BL. 9. 


Bankgebäude, Neubau der Reichsbank in 
Köln 418; Rheinische Kreditbank in 
Karlsruhe 617. 

Basilika s. Kirche. 


Baugerüst, Sicherung von Aufstellungs- 
gerüsten gröfserer Strombrlücken 270. 


Baugesetzgebung, neue Strafsenbauordnun 
der Stadt Dresden; Bebauungspläne un 
Bauvorschriften der sächsischen Städte; 
Vorschriften für Anlegung und Anbau 
neuer Stralsen in Hamburg 92; Wort- 
laut der neuen Baupolizei-Ordnuug für 
Berlin und seine Vororte; Rechtsver- 
hältnis zwischen Käufer und Verkäufer 
eines Grundstücks hinsichtlich der zum 
Strafsenbau zu leistenden Anliegerkosten 
260; preufsisches Baupolizeirecht, von 
Dr. Baltz (Rec.) 311; Entschädigungs- 
ansprüche bei Anbauten an Chausseen 
und Landstrafsen 631. 

Baustoffkunde, Handbuch der Materialien- 
kunde für den Maschinenbau, I. Theil: 
Materialprüfungswesen, Probirmaschinen 
und Messinstrumente, von A. Martens 
(Rec.) 678. 

Bebauungsplan, Städtebau; Anlegung von 
Vorgärten; Vorschriften für Anlegung 
und Anbau neuer Strafsen in Hamburg; 
neue Strafsenbauordnung der Stadt Dres- 
den; Bebauungspläne und Bauvorschriften 
der sächsischen Städte 92; Bebauung der 
sog. Nordfront in Magdeburg 260; Stadt- 
erweiterung von Haag und Brügge 432; 
Umgestaltung der Bismarckstrafse in 
Charlottenburg; asphaltirte Boulevard- 
Strafse Schöneberg - Friedenau - Steglitz; 
Einziehung der Aegidienmasch in den — 
von Hannover 631. 


*Beck, Th., Domenico Fontana und der Trans- 
port des Vatikanischen Obelisken 359. 
Bedürfnisanstalt s. Abort. 


Beleuchtung, elektrische Fernzündung von 
Oellampen und selbsttháütige — 87; Ben- 
zol als Leuchtstoff 88; wirthschaftlicher 
Vergleich elektrischer Glühlampen mit 
Auerlicht; Entstehung und Ausnutzung 
von Lichtwellen 89; neuere Erfahrungen 
mit künstlicher — 90; Arbeiten des Licht- 
mess-Ausschusses des deutschen Vereines 
der Gas- und Wasserfachmänner 255; 
künstliche — vom augenärztlichen Stand- 
punkte; mittelbare — von Schulzimmern, 
Hörsälen und Werkstätten mit Auer’schem 
Gasglühlicht 257; Dürr-Licht 427; Licht 
und Leuchten 429; neue Glühlicht-Lüster 
622; Spiritus als Leuchtstoff; Lucin-Spiri- 
tus; Kostenvergleich für elektrisches 
Bogenlicht und Acetylenlicht 625; elek- 
trischer Gaszlinder nach Boese 626; Kosten 
der gebriuchlichsten Lichtquellen 627; 
s. a. Bahnhofsbeleuchtung, elektrische 
Beleuchtung, Gasbeleuchtung, Personen- 
wagen-Beleuchtung, Sitalsenbeleuchtung, 


Bahnhof — Brticke (eiserne). 


Benzin-Kraftmaschine, neue Daimler-Motor- 
wagen 658; Daimler's Benzin-Motorwagen 
auf den württemb. Staatsbahnen 659. 

Beton, Stampf- — -Wasserbehälter in Kuppel- 
form 92; —-Gehwege im Schlossgarten 
in Charlottenburg 93; —-Brücke bei 
Inzigkofen 100; mangelhafte —-Mischun- 
gen 126; Cementmörtel und — mit ver- 
schiedener Korngröfse 130; Theorie der 
verstärkten — -Platte; Berechnung von 
— - Eisenbauten 132; — - Brücke bei Ehin- 
gen 267: Zerstörung von Stampf-—- 

öhren durch Quellwasser 298; Biege- 
versuche mit Monierplatten 478, 48U; zu- 
lässige Beanspruchung von Stampf- — 
413; Berechnung der Stein- und — - Bal- 
ken 478; Druckwasserleitung aus Cement- 
— 630; —-Bordschwellen 631; — -Wege- 
brücke mit Eisenrippen-Einlagen der Bahn 
Klampenborg-Helsingör 640; Berechnung 
der Monier-Konstruktionen 674; 8. a. Ce- 
ment, Mörtel. 

Bewässerung und Entwässerung eines Villen- 
rundstlickes durch eine Windrad-Wasser- 
eitung 259; Organisation der Landwirth- 

schafts-Verwaltung in den Vereinigten 
Staaten und Einzelheiten der —en in 
Kalifornien 448; —skanal bei Kioto 275; 
Wasserverhültnisse der Gebirgstlüsse, 
ihre Verbesserung und Ausnutzung 646: 
8. a. Melioration. 

Bibliothek, Biicherei im Reichstagshause in 
Berlin 416; dgl., von P. Wittig (Rec.) 676; 
neuere —en; Universitäts- — in Basel 616. 

Bindemittel s. Cement, Kalk, Mörtel. 

Binnenschifffahrt, deutsche — ; Mittheilungen 
des bairischen Kanalvereins; bessere Aus- 
nutzung der nicht schiffbaren Flüsse unter 
besonderer Berücksichtigung der Glatzer 
Neifse; Schiffe- und Flofsverkehr auf 
dem kanalisirten Main 110; Verkehrs- 
Uebersicht für die neuen Hafenanlagen 
zu Dresden; Gesetz des Schiffswider- 
standes; wirthschaftliche Bedeutung des 
Rhein - Weser - Elbe - Kanals 111; Vor- 
schláge zur Erschliefsung kleiner Wasser- 
Läufe für die Grofsschifffahrt 276; bai- 
rische Schifffahrtspläne in alter uud 
neuer Zeit; gegenwärtiger Stand der 
Mittel zur Ueberwindung grofser Gefälle 
277; neuer ‘Tarif der Berliner Wasser- 
strafsen; Antheil der— am Giiterverkehro; 
Wettbewerb deutscher Staatsbahnen 
gegen die Wasserstrafsen; deutsche Eisen- 
bahntarife zu Ungunsten der Wasser- 
strafsen; Fulda-Schifffahrt i. J. 1896; 
Grofsschifffahrtsweg von Berlin nach 
Stettin; Ausbau der deutschen Binnen- 
wasserstralsen und ihrer Abgaben; 
Jahresbericht des Vereines der Ilmenau- 
Schiffer in Lüneburg f. 1896; russische 
— 218; Entwickelung des Verkehrs im 
König Albert-Hafon in Dresden; Schiffs- 
Entladevorrichtung von Warttinger für 
hohe Ufer 279; gegenwärtige Entwicke- 
lung des Verkehrswesens, insbesondere 
des Kohlenverkehrs und seine Unter- 
stützung durch den Rhein 449; Protest 

egen die Schifffahrtsabgaben auf dem 
ain; Schifffahrtsabgaben-Tarif für die 
obere Oder; Aufbringung der Kosten für 
den Bau von Schifffahrtskanálen; Bot. 
schafts-Berichte über Schifffahrt; Sonn- 
tagsruhe und Nachtruhe im Schifffahrts- 
betriebe; Geschichte der Weserschifffahrt ; 
Schifffahrtsverkehr auf der Wolga; Ent- 
laden von Getreideschiffen mittels Luft- 
en en 450; Verkehr auf den 
márkischen Wasserstrafsen; Schifffahrt 
und Flöfserei auf dem Main 1897; 
VII. intern. —s-Kongress in Brüssel; 
Verkehr auf den Wasserstrafsen Belgiens 
651; Einheitlichkeit in der Vermessung 
von Binnenschiffen 622. 

Blei, festhaftende — - Ueberzüge 679. 

Blitzableiter, Gestattung des Anschlusses 
der — an die Gas- und Wasserleitungen 
in Berlin 90, 430, 628; Beobachtungen an 
—-Anlagen; Blitz und — 91; Erhöhung 
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der Blitzgefahr durch Leitungsróhren 257; 
Anschluss der — an Gas- und Wasser- 
leitungen 430. i 

Blum und Genossen, Eisenbahn-Technik der 
Gegenwart, Bd. L Abschn. 1 (Rec.) 184; 
Bd. I, Abschn. 2 (Rec.) 311. 

Boetticher, A., Bau- und Kunstdenkmäler 
CH Provinz Ostpreußen, Heft VII (Rec.) 

5. e 

Bogenbrücke, Kaiser Wilhelms- — bei Müng- 
sten 102, 269, 441, 442, 641; eiserne — 
über die Döblinger Hauptatrafse im 
Wiener Stadtbahngürtel 102; Franz Josef- 
Brücke in Budapest und der Entwurf der 
Troitzkij-Brücke über die Newa 102, 638; 
Alexander IIl.-— in Paris 102, 269, 638; 
Gründung der Pfeiler und Widerlager 
dieser Brücke 439; Mirabeau-— in Paris 
102, 269; neue Eisenbahn-— iiber den 
Niagara-Fall 102, 443, 638, 642; Versam- 
— 269; Berechnung von —n für seitliche 
Kräfte 304; neue —n; Leobener Mur- — 
in der Italiener Reichsstrafse 441; Modell 
eines bogenförmigen Trägers, bei dem 
alle Theile aufser den Pfosten auf Zug 
beansprucht sind 443: Passbrücke in 
Breslau; Riverside Drive-— in Newyork 
641; Mill Street - — in Watertown; Wett- 
bewerb für die Connecticut -Strafsen- 
brücke in Washington 642. 

Bohny, F., der Eingelenkbogen 147. 

Bohrmaschine, Elektromotor-Schlag-— von 
Siemens & Halske beim Nassbach- 
Tunnel 271; Gesteinsbohrer und Luft- 
verdichter von Francois 272. 

Bohrwerk, neuere —e 296. 

Borrmann, K. architektonische Ordnungen 
der Griechen und Römer (8. Aufl. des 
Werkes von Mauch) (Rec.) 176. 

Botanischer Garten, Verlegung des Bo- 
tanischen Gartens in Berlin 79. 

Boulvin, cours de mécanique appliquée aux 
machines (Rec.) 316. 

Berat. Hamburgs Schlachthof- und Vieh- 
of-Anlagen (Rec.) 135. 

Bremse, elektrische Druckluft-— von 
Chapsal 119, 461, 661; Sicherheits- — der 
Bergischen Stahlindustrie; elektromag- 
netische Reibungs- — für Eisenbahn- und 
Stralsen - Fahrzeuge; Bremsklötze mit 
Komposition; Ermittelung der Bremszeit 
und des Bremsweges bei Eisenbahn- 
zügen 119; Schlauch-Kuppelungen der 
Hardy-Saug- —; Déris elektromagne- 
tische Wirbelstrom- und Reibungs - — 287; 
Westinghouse-— für sehr schnell 
fahrende Züge 461, 661; elektrische — 
von Siemens & Halske 461; Bremsklótze 
von Stahl und Gusseisen 462, 661; Ver- 
theilung der Bremswirkung auf die 
einzelnen Achsen der Fahrzeuge; die Be- 
schleunigung und das Bremsen elektrisch 
betriebener Züge 661; elektrische — von 
Rieter 668. 

Brenner s. Beleuchtung, Gasbeleuchtung. 
Bronze, Patina-Bildung auf — und Kupfer 
474; Aluminium-—-Lagerschalen 475. 
Brosius & Koch, Schule des Lokomotiv- 

führers (Rec.) 136. 

*Brücke (eiserne), Franz Josef- Donau- 
Strafsenbrücke in Budapest, von J. See- 
fehlner 193, mit Bl. 8 bis 8. 

Brücke (eiserne), neue Strafsen- — über den 
Rhein bei Kehl 100, 440; Eisenbahn- — 
über den Don 101; Franz Josefs- — über 
die Donau in Budapest 101, 102, 638; 
Thal- — der Bóhmischen Nordbahn bei 
Bodenbach und Auswechselung der Elbe- 
—; Kragträger -— über den Findelen- 
bach der Gornergrat-Bahn ; eiserne Pfeiler 
eines Viaduktes der Linie Mgli-Kalamata 
101; St. Lorenz-(Victoria-) — bei Montreal 
101, 269, 441; Rock Island-— über den 
Mississippi 101; Wettbewerb für die 
Rhein-— bei Worms 103, 439; dgl. für 
die Süderelbe- — bei Harburg 103, 270, 
443; Schwabenthor-— über die Drei- 
sam in Freiburg 103; Wettbewerb für 
die Aare-— in Bern 103, 266, 270, 439; 
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Weser-Eisenbahn-— bei Hameln 108, 
268; — aus Mannesmann -Röhren über 
den Radotin; Stephenson- — in Paris 267; 
Redheugh- — tiber den Tyne bei Gateshead 
268; Victoria- — in Brisbane 268, 441; 
kombinirter Brückentrüger von 30,5 
Länge der Northern Pacific r.; dgl. für 
die Eisenbahn-— über den kleinen 
Missouri; Strafsen- — „J. F. Lépine“ der 
franzds. Nordbahn in Paris; Viadukt 
einer elektrischen Bahn über den Dela- 
ware zwischen Jersey City und Newark; 
Eisenbahn- u. Strafsen-— zwischen West 
Superior und Duluth 268; St. John-—; 
Trägerform der — der 6. Stralke 
in Pittsburgh 269; Viadukt der elektr. 
Stadtbahn von Siemens & Halske in 
Berlin; Theifs-— bei Tokaj 440; Ge- 
rüstpfeiler-Viadukt in der Linie Saupers 
dorf-Wildhaus 441; St. Lorenz-— bei 
Quebec (Entwurf) 441, 641; — „Faidherbe* 
in St. Louis 441, 641; — für eine elek- 
trische Bahn der St. Louis - Vororteisen- 
bahn in Edgebrook 442; Kornhaus-— zu 


Bern 442, 638 Mosel - Strafsen - — 
zwischen Trarbach und Traben 638; 
Straßen - — über die Oder bei 


Ohlau; Seesteg auf Norderney 640; — 
in der Tolbiac-Strafse in Paris; Krag- 
triger-— über den Cheliff; Mississippi- 
Eisenbahn- — bei New-Orleans; Unter- 
bau der Hochbahn in Chicago; Cachoeira- 
— über den Rio Nigro; — über den 
Rothen Fluss bei Hanoi 641; Wett- 
bewerb für die Connecticut- — in Washing- 
ton 642; s. a. Bogenbrücke, Drehbrücke, 
Hüngebrücke, Hubbrücke, Klappbriicke, 
Landebriicke, Schiebebrticke, Zugbriicke. 
Brücke (hölzerne), Brand der überdeckten 
Rhein-— bei Rheinfelden; Brand und 
Einsturz der Scioto-— 266; Wagga- 
Wagga-— über den Murrumbidge; Krag- 
träger-— aus Holz in Tennessee 439; 
hölzerne Gerüstträger für die elektrische 
Bahn zu Long Branch 640. 

Brücke (steinerne), Umbau der Gertraudten- 
— in Berlin 99; Seine-— zu Neuilly; 
Mussy- Viadukt der Paris-Lyon - Mittel- 
meer-Bahn; Beton-— bei Inzigkofen; 
Hohlgewölbe im Brückenbau; Laming- 
ton- — über den Mary-Fluss; Berechnung 
kleiner Gewölbe von Eisenbahn- —n; 
Einfluss von Wärmeschwankungen auf 
Gewölbe 100; Entwurf einer steinernen 
— beim Wettbewerbe für die Aare-Brlicke 
in Bern 108, 266, 270, 438; Beton- — bei 
Ehingen 267; Straísen-— über den 
Main bei Sommerhausen 267, 440; — über 
den Wissahickon Creek bei Philadelphia 
267; Melan-Bogenbrücke bei Topeka 267; 
Probebelastung und Eröffnung dieser — 
643; Entwurf für eine gewölbte Strafsen- 
— über den Rhein bei Worms 440; 
Oswitzer- — in Breslau ; gewölbte Strafßen- 
— über den Doubs bei Verdun; Beton- 
Wege-— mit Eisenrippen- Einlagen der 
Eisenbahn Klampenborg -Helsingör 640 
Brücken (Allgemeines), — bauten der Stadt 
Berlin 98; Elb-— Sachsens; architek- 
tonische Ausstattung europäischer —; 
schwedische Eisenbahn-—; —- und 
Tunnelbauten der Lanarkshire & Dum- 
barton r.; Eisenbahnbrücke zwischen 
Baja und Baltaszek; Göltzschthal-Brücko 
bei Reichenbach - Mylau 99; Kosten 
steinerner und eiserner — und Viadukte 
für Haupt- und Nebenbahnen; Kunst- 
bauten der Sibirischen Eisenbahn 266: 
neuere deutsche —- bauten 437; Lage der 
neuen Lorraine-Brücke in Bern 438; 
Bau einer festen Brücke über den 
kleinen Belt 438, 637; Bahnbriicke 
zwischen Turnseverin und Kladova 438, 
638; amerikanischer Wettbewerb im 
europäischen —-Bau (Yssel-Brücke bei 
Westervoordt); neue Tunnel- und —-An- 
lagen unter und über dem East River und 
North River in New-York; Aesthetik der 
—-Ausbildung; Bemessung der Licht- 


Brücke — Brücken-Einsturz. 


weite von Fluss-— 438; Ueberbrückun 
Brüssels; neue —-Bauten des In- un 
Auslandes; — -Entwiirfe Belelubsky's 638. 
Bracken (bewegliche), Victoria-Briicke iiber 
den Dee bei Queensferry 102, 269; Ein- 
sturz der Adour-Kriegsbrücke bei Tarbes 
210, 444,643; Fortschritte der Ingenieur- 


wissenschaften, Heft 5: — (Rec.) 314; 
neue bewegliche — des  Auslandes, 
besonders der Ver. Staaten von Nord- 


amerika À 

Brücken (eiserne), Neubau der Seine-— 
der Linie Paris-Hávre 101, 440; — des 
Rhónekanales (von Décines und der 
Sucrerie) 101; Wettbewerb für — und 
Stege über die Dreisam in Freiburg; 
dgl. für 3 — über das Flonthal bei 
Lausanne 108; Viadukte über die Gleise 
der Illinois Central r. in der Harrison- 
und Van Buren-Strafse in Chicago 268; 
Eisenbahn -Blechträger-— mit Zapfen- 
lagern 442; Briicken der Gegenwart, 
von Heinzerling, 1. Abth., 3. Heft: eiserne 
Balkenbrücken mit gegliederten Poly- 
gonalträgern einschl. der Ausleger- 
brücken (Rec.) 498; Fachwerk-— der 
chinesischen Staatsbahnen 641; — im 
Parke von Cleveland 642; Aufstellung 
eiserner — 643; Nutzlosigkeit der Probe- 
belastung eiserner —; Wichtigkeit eines 
guten Anstrichs für Erhaltung eiserner 


Brücken (hölzerne), hölzerne Gitter-— in 
Galizien 99; — der Eisenbahnlinie Lagos- 
Ibadan 640. 

Brücken (steinerne), steinerne — 266; 
مت"‎ ۷'۴ gewülbter — 
2671; Fortschritte der Ingenieurwissen- 
schaften, Heft 7; gewölbte — (Rec.) 314; 
Cementbogen-— mit Gelenkquader der 
Fabrik Saxonia; — der Pennsylvania r. 
über Strafsen in Elisabeth 440; — vor 
grolser Spannweite mit Gelenken; Vor- 
züge steinerner —; neue steinerne Via- 
dukte über die Seine in der Linie Paris- 
Hävre 640. 

* Brückenbau, der — sonst und jetzt, von 
Mehrtens 17. 

* Brückenbau, Konstruktion und Architektur 
neuerer deutscher —ten, von A. Rieppel 
uud G. Frentzen 561. 

Brückenbau, architektonische Ausstattung 
europäischer Brücken 99; Gründung der 
neuen East River-Brücke in Newyork 99, 
439, 639; Fangdamm zur Pfeilergründung 
bei der Androscaggin-Brücke 99; Er- 
mittelung der Tragfähigkeit des Bau- 

rundes mittels „Fundamentprüfer* von 
Mayer 99, 439: Tragfähigkeit gerammter 
Pfähle; Umbau der Gertraudtenbrücke 
in Berlin 99; Hohlgewólbe im —; Be- 
rechnung kleiner Gewölbe von Eisenbahn- 
brücken; Einfluss von Wärmeschwan- 
kungen auf Gewölbe 100; Neubau der 
Seine-Brücken der Linie Paris-Hävre 101, 
440, Verstärkung der eisernen Ueber- 
bauten der Havel-Brücke bei Rathenow; 
Thalbrücke der Bühmischen Nordbahn 
bei Bodenbacb und Auswechselung de: 
Elbbrücke 101; Brückenauswechselungen 
der Ungarischen Staatsbahnen 1897; Fahr- 
bahn für eiserne Stralsenbrücken nach 
Bernhard, Grüning & Reifsner; Brücken- 
querschnitte der Bahnlinie Circum-Etna 
von Riposto nach Catania; über- 
schlägliche Gewichtsermittelung eiserner 
Brücken; Auslegerträger mit Mittelstofs 
104; Reinigung der Eisenflächen für den 
Anstrich durch Sandgebläse 104, 131, 
271, 445; neue Gründung für lockere 
Bodenarten 266; Umbau des Aquaduktes 
des Rhein-Marne-Saar-Kanals bei Hessen, 
aus Gewölben in eiserne Blechträger 267; 
Sicherung der Aufstellungsgerüste gröfse- 
rer Strombrücken; neue russische Be- 
lastungsnormen für eiserne Eisenbahn- 
brücken 270; Lage der neuen Lorraine- 
Brücke in Bern; amerikanischer Wett- 
bewerb im europäischen —; Aesthetik 
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der Brückenausbildung; Bemessung der 
Lichtweiten von Flussbrücken 438; Grün- 
dung der Widerlager und Pfeiler der 
Brücke Alexander Ill. in Paris 439, 639; 
Ausschleusezeit aus höherem Luftdruck; 
hölzerne Fahrbahn für Eisenbahnbrücken 
439; Bau der Schwurplatz - Brücke in 
Budapest 442; Modell eines bogen- 
förmigen Trägers, bei dem alle Theile 
aulser den Pfosten auf Zug beansprucht 
sind; Entwerfen von Drehbrücken 443; 
Ersatz der Brücke Nr. 63 der Pennsyl- 
vania r. in der Girard Avenue in Phila- 
delphia; Beschádigungen des Widerlagers 
einer schiefen Eisenbahnbrücke über die 
Wannseebahn Berlin-Potsdam; Verstär- 


kung der Brückentafeln der Eisenbahn 


Smyrna-Cassaba - Alacheir; Belastungs- 
probe der Erlenbach-Brücke bei Biberach- 
Zell; eiserne Kanalbrücken 444; Brücken- 
träger mit Bogenfüllungen nach Viéren- 
déel 445, 644; Anstrich der Ohio-Brücke 
bei Louisville 445; Anstreichen einer 
Brücke mittels Druckluft 445, 644; fester 
Brückenbelag für Blechträger-Eisenbahn- 
brücken 445; Mittheilungen über ameri- 
kanische — - Anstalten; Ueberbrückung 
Brüssels; neue —ten des In- und Aus- 
landes; Brückenentwürfe Belelubsky's; 
Gründung in Baugruben, deren Grund- 
wassersplegel durch Róhrenbrunnen ge- 
senkt ist 638; Gründung durch Einpumpen 
von Cement in Kiesschichten; Pfeilerbau 
bei der Kornhausbrücke in Bern; Beton- 
Schüttung für den 5. Pfeiler der Char- 
lestown-Brücke in Boston; Ausbesserung 
des Grundmauerwerks eines Pfeilers der 
Missouri - Eisenbahnbrücke bei Bismark 
639; Vortheile steinerner Brücken 640; 
Umbauten und Neubau der alten Niagara- 
Hängebrücke 642; Aufstellung eiserner 
Brücken; Aufstellung der eisernen Bogen- 
träger über dem Niagara; Brückenver- 
schiebung am Heinitz-Tunnel bei Dechen; 
Umbau der Elbing-Brücke bei Elbing; 
Beförderung eines 30t schweren Trägers 
durch eine Strafse von Binghamton; 
Probebelastungen an eisernen Wege- 
brücken des Dortmund - Ems - Kanales; 
Ausführung von Drehbrücken; Probe- 
belastung und Eröffnung der Melan- 
Brücke zu Topeka 643; Nutzlosigkeit 
der Probebelastungen eiserner Brücken; 
Wichtigkeit eines guten Anstrichs zur 
Erhaltung eiserner Brücken; Entstehung 
des Rostes unter der das Eisen schützenden 
Oelfarbendecke;  Rostschutzmittel und 
ihre Werthbestimmung; Zerstörung von 
Eisen und Stahl durch Kalkstein; Straßen- 
brücken-Belag aus Beton und Ziegeln; 
Prüfung der Bestimmungen bezüglich 
Tragf: ihigkeit der Brückenkonstruktionen 
in Oesterreich; Fachwerk mit halben 
Schrägstäben 644. 


Brücken - Berechnung, Berechnung kleiner 


Gewölbe von Eisenbahnbrücken 100; über- 
schlägliche Gewichtsermittelung eiserner 
Brücken; Auslegertráger mit Mittelstofs; 
Ermittelung grölster Momente für Bogen- 
bänder 104; neue russische Belastungs- 
normen für eiserne Eisenbahnbrücken 270; 
Berechnungsunterlagen für die — eiserner 
Brücken 271, 644; Angriffe eiserner Bal- 
kenbrücken auf Pfeiler und Widerlager 
271, 304; Bestimmung grölster Momente 
für eiserne Brücken mit geringen Stütz- 
weiten; Formeln und Tabellen zur Be- 
rechnung von Balkenbrücken mit mehr 
als 2 Feldern; Berechnung statisch un- 
bestimmter Auslegerbrücken 303; Be- 
rechnung von Bogenbrücken für seitliche 
Kräfte 304; Entwerfen von Drehbrücken 
443; Prüfung der Bestimmungen bezüglich 
Tragfähigkeit der Brückenkonstruktionen 
in Oesterreich; Fachwerk mit halben 
Schrägstäben; Berechnung mehrfach sta- 
tisch unbestimmter Systeme 644. 


Brücken-Einsturz in Folge einer vom Sturme 


geknickten Eiche 99; Brand und — der 
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Scioto-Brücke 266; — der Adour-Kriegs- | Orugnola, |6&., il nuovo acquedotto del 
brücke bei Tarbes 270, 444, 643; Einsturz Croton (Rec.) 189. ' 

des westlichen Widerlagers der Washing- 

ton Station-Brücke in Pottsville; — der D. 

Munshai-Brücke in der Cooch Behar- 
Staatsbahn 444. 

Brücken-Fahrbahn für eiserne Strafken- 
brücken nach Bernhard, Grüning & 
Reifsner 104; hölzerne — für Eisenbahn- 
brücken 439; fester Brückenbelag für 
Blechträger - Eisenbahn - Brücken 445; 
Strafsenbrücken-Belag aus Beton und 
Ziegeln 644. 

Brücken - Unterhaltung, Neuanstrich der 
Donaubrücken bei Grofsprüfening und 
Poikam 271; Reinigung er Eisentheile 
eines Viadukts durch Sandgebläse 104, 
131, 271; Verstärkung der Brückentafeln 
der Eisenbahn Smyrna-Cassaba- Alacheir 
444; Verhinderung des Rostens der be- 


dorfs  Cirkulationsvorwürmer; Noth- 
wendigkeit der Schutzhülsen für Wasser- 
standsgläser 293; Brown's Melder bei 
Dampfíkesseln; Wasserróhrenkessel und 
Speisung beim „Salamander“ 468; An- 
bringung von Wasserstandsróhren an 
Dampfkesseln 467; Kesselspeisepumpe ; 
Duplex-Danpf-Speisepumpe nach Mum- 
ford 654; Thornycroft's Speiseregler 666. 
Dampfkessel-Theile, Dampfüberhitzer von 
Es woerer; Doppelüberhitzer von Hering 


Patent-Lederin- Dachpappe‏ , سی 

302; Fischer’s Patent-Falz-Bautafeln 303; 
Gesichtspunkte für die Ausführung von 
Glasdächern 621. 

Dachler, das Bauernhaus in Niederöster- 
reich und sein Ursprung (Rec.) 180. 

Dachpappe, Patent-Lederin- — 302 ; Fischer's 
Patent-Falz-Bautafeln 303. | Dampfleltung, Isolirung von —en mit Blech- 

Damp Meuune = Heizung. ,. münteln 123. 

Dampfkessel, Genehmigung undUntersuchung , Dampfmaschine, —n auf der Ausstellung 
der —; Wasserröhren-— von Okes; für Elektrotechnik und Kunstgewerbe in 
Wasserröhren - — in der Handelsmarine Stuttgart 1896; neuere —n; Verbund- 
122; — von Solignac; Wasserröhren - — kompressor von Köster 123; wirth- 
auf Kriegsschiffen 123; Lokomotiv- schaftliche Betrachtung über — und 
Schiffs- — 290,292; — mit Dubiau'scher Gasmaschine; schnelllaufende —n in 


weglichen Brückenauflager 445; Nutz- 
losigkeit der Probebelastungen eiserner 
Brücken 644; Anstrich mittels Pressluft 
445, 644; Wichtigkeit eines guten An- 
strichs für die Erhaltung eiserner Brücken; 
Entstehung des Rostes unter der das 
Eisen schützenden Oelfarbendecke; Rost- 
schutzmittel und ihre Werthbestimmung; 
Zerstörung von Eisen und Stahl durch 
Kalkstein 644. 

Brücken-Untersuchung, Prüfung der Brücke 
von Grandfey bei Freiburg 104; Festig- 
keits-Untersuchung gewölbter Brücken 
267; Belastungsprobe der Erlenbach- 
Brücke bei Biberach-Zell bis zum Bruch 
444; Probebelastungen an eisernen Wege- 
brücken des Dortmund- Ems -Kanales; 
Probebelastung und Eröffnung der Melan- 
Brücke bei Topeka 643; Nutzlosigkeit 
der Probebelastungen eiserner Brücken 


644. 
Brunnen, Rohr- — für grofse Wassermengen 
92; —-Denkmal in Ludwigshafen 422; 
Wittelsbacher — in München 423; Blei- 
vergiftung durch einen Haus- — 628. 


C. 


Cement, — -bausteine 126; Einwirkung von 
Mörtel auf Eisen 129; — -Mörtel und 
Beton von verschiedener Korngröfse 130; 
— -Mörtel im Seewasser 130, 301; Sand- 
— 130; neue —-Normalien d. ungar. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 130, 301; Lieferungs- 
bedingungen für — in Amerika 130; 
-—-Dachplatten; Zerstórung von Stampf- 
betonröhren durch Quellwasser 298; 
— -Prüfungsverfahren im — -Laboratorium 
in Philadelphia 301, 476; Ergebnisse von 
— -Prüfungen 301; Eiskeller und — -Dielen 
421; Stern -— -Macadam nach O. Schulz 
432, 631; —-Bogenbrlicken mit Gelenk- 
uader der Fabrik Saxonia 440; Prüfung 
er Abbindezeit von — nach Harg; 
Gütebestimmung von —; Versuche zur 
Aufstellung einheitlicher — - Prüfungs- 
verfahren; Petrographie des Portland- 
—es; Rosendale-—; Schlacken-— 476; 
Druckwasserleitung aus —-Beton 630; 
Gründung durch Einspritzen von — in 
Kiesschichten 639; Herstellung farbiger 
und gemusterter — -Platten 670; — -Kalk- 
Mörtel; Verlängerung der Abbindezeit 
von Portland-—; Abweichungen bei 
Festigkeits-Untersuchungen mit —; be- 
schleunigte Raumbeständigkeitsproben 
673; s. a. Beton. 


Dampfkessel- 


Rohrpumpe; — des „I Ferencz Jóseph“; 
Wasserróhren- — in Schnelldampfern 
292: Wasserröhren- — nach Gehre; Wasser- 
röhren - — von Buttner; Normal - Schiffs- 
kessel der Marine der Vereinigten Staaten 
293; Veränderungen an der — - Anlage 
der Hannoverschen Baumwollspinnerei; 
reufs. Erlass über Vorprüfung bei An- 
egung von —n; — und Dampfkessel- 
Feuerungen; Wasserrthrenkessel 467; 
Wasserrührenkessel und Speisevorrich- 
tung des ,Salamander"; Maschinen und 
— einer elektrischen Kraftstation in 
Paris; — und Motoren auf der Leipziger 
Ausstellung 1897, 468; Röhrenkessel von 
J. da Costa; — mit Vorwärmung der 
Luft von Fraser & Fils; Schiffskessel 
von Lagosse; Entwickelung der Wasser- 
röhrenkessel; Schiffskessel von Mudd; 
senkrechter Wasserrühren - — von Cahall 
665; s. a. Heizversuch, Verdampfungs- 
versuch. 


Dampfkosselbau, Schweilsung eines grofsen 


Dampfkessels 127; Nothwendigkeit der 
Schutzhülsen für Wasserstandsgliser 
293; Anbringung der Wasserstands- 
rühren bei Dampfkesseln; Ventile und 
Neuerungen an Dampfkesseln; Umlauf 
des Wassers in den Wasserröhrenkesseln ; 
Versuche zur Ermittelung dieses Um- 
laufs 467; Werkzeugmaschinen zum — 
466, 468 


Dampfkessel-Betrieb, Unfälle beim Oeffnen 


von  Mannlochdeckeln; Leistungsver- 
suche mit Flammrohrkesseln von Pauksch; 
Bruch eines Rückschlagventils an einem 
Dampfkessel; Dampferzeugung und 
Dampfverwendung; Erprobungen von 
Belleville-Kesseln 293; Bestimmung der 
Dampffeuchtigkeit 666. 

losion zu Weymouth 293; 
— auf dem Dampfer „Fritz“ 468, 666; — 
in der Dockanlage von Devonport; — 
in der Papierfabrik in Passing; Gas- 
explosionen in Feuerzügen von Dampf- 
kesseln 666. 


Dampfkessel-Feuerung, — sanlagen mit Rauch- 


verzehrung 84; rauchfreie Dampfkessel- 
anlagen in Sachsen 85; Wasserstaub- — ; 
— mit Bagasse 122; Kohlenstaub -— en 
von Wegener, Ruhl, Schwarzkopf, 
Unger, de Camp, Schütze; Braunkohlen- 
—en 122, 252; Kohlenstaub-— von 
Friedeberg; Neuerungen an Kohlenstaub- 
—en; Zugregler von Krüger 293; Heiz- 
versuche mit einem Duürr'schen Röhren- 
kessel für ,Bayern"; Kohlenstaub- — 
von Russel, Lester & Ernst; — von 


England; stehende 450 P.S.- Verbund- 
— der Nürnberger Maschinenbau-Gesell- 
schaft; Maschinenanlage der elektrischen 
Kraftstation auf Malta; neuere Unter- 
suchungen über wirthschaftliches Be- 
treiben einer — 124; stehende — von 
Clayton & Shuttleworth; —n - Anlage 
der  Margarinefabrik von Southall; 
Dreifach - Expansions-— von Walton 
Belle 294; wagerechte Verbund - — von 
Clenck & Co.; Maschinen und Kessel 
einer elektrischen Kraftstation in Paris; 
Universal -— nach Raworth; schnell- 
laufende —n mit selbstthätigerSchmierung; 
—n der elektrischen Centrale in Brad- 
ford; Dampfkessel und Motoren auf der 
Leipziger Ausstellung 1897, 468; krei- 
sende — von Hult; Neuerungen an —n 
469: stehende -n auf der süchsisch- 
thüringischen Ausstellung in Leipzig; 
Maschinenanlage des Elektricitätswerks 
an der Zollvereinsniederlage in Ham- 
burg ; 1600-pferdige Dreifach-Expansions- 
Corliss- — von Cole, Marchent & Morley; 
amerikanische — von Ball & Wood 666; 
s. a. Lokomobile, Lokomotive, Schiffs- 
maschine. 


Dampfmaschinenbau, Wärmediagramm der 


gesättigten Dämpfe und seine Anwendung 
auf Heifsluft- und Dampfmaschinen ;neuere 
Anschauungen im Dynamobau 123; wirth- 
schaftliche Betrachtung v. Dampfmaschine 
u. Gasmaschine ; bizentrisches polares Ex- 
centerschieber-Diagramm; neuere Unter- 
suchung iber wirthschaftliches Betreiben 
einer Dampfmaschine 124; Maschinen- 
elemente 125, 297, 669; Maschinen- 
fabrikanten und Schutzvorrichtungen 124; 
Hülfsbuch für Dampfmaschinentechniker, 
von J. Hrabak (Rec.) 136; trait& des 
machines & vapeur, von Alheilig & 
C. Roche (Rec.) 315; die Motoren fiir 
Gewerbe und Industrie, von A. Musil 
(Rec.) 317; Beurtheilung der zusätzlichen 
Reibung bei Dampfmaschinen; — und 
seine Beziehungen zur Elektrotechnik 469, 
Neuerungen an Dampfmaschinen 469, 
667; Kondensation des Dampfes und ihre 
Messung in Dampfmaschinen 469; — ia 
Japan 666; Ausbildung der Kreuzkopf- 
führungen 667; Schwungrad-Explosionen 
667, 676; Dampfverbrauch bei einer 
Laval-Bragnet’schen Dampfturbine; An- 
wendung überhitzten Dampfes; Dampf- 
überhitzer von Schwoerer; Doppel- 
überhitzer von Hering; stehende 
Kondensator - Luftpumpen ohne ped 
ventile 667; Hülfscylinder von Joy 668. 


Cilley, Frank, soıne fundamental propositions | KudUez für minderwerthige Heizstoffe | Dampfmaschinen - Thelle, Metall - Stopf- 


relating to the design of frameworks | 467; — mit Braunkohlentheer 665; biichsenverpackung von Lawson 471. 

(Rec.) 136. | Kohlenstaub- — von Forst 666; s. a. | Dampfmaschinen- Versuch, —e mit über- 
* Cramer, E. Gleitflächen des Erddruck- |  Heizversuch, Verdampfungsversuch. hitztem Dampf 469; Dampfverbrauch bei 

prismas und der Erddruck 405. | Dampfkessel-Speisung, Reinigung des Dampf- einer Laval-Bragnet'schen Dampfturbine 


*—, Erddrucktafel 609. 

Crugnola, G, l'esercizio governativo delle 
strade ferrate (Rec.) 188. ! 

—, VAdige, sue condizioni idrografiche e 
lavori di sistemazione nel suo alveo | 
(Rec.) 188. 


Versuche an einer dreistufigen 
Dampfpumpmaschine im Wasserwerke 
von St. Gallen 654, 668. 

Dampfpumpe s. Pumpe. 

Dampfwagen, zweiachsiger Serpollet-W agen 
auf den württemb. Staatsbahnen 117, 


kesscl-Speisewassers 123; neue Wasser- 667; 
reiniger für — und gewöhnliche Zwecke; 
Entfettung des kondensirten Abdampfes: 
Vorwärmer mit verstürktem Wasser- 
umlaufe von Pimbley & Co.; Kessel- 
speiseregler von Normand 292; Burg- 
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286, 458; Scotte's Dampfstrafsenwagen 
117, 459; Motorwagen im Krystallpalast 
117; Versuchsfahrten selbstbeweglicher 
Postwagen auf der französ. Nordbahn; 
Dampfomnibus von Weidknecht 285; 
Versuche mit Serpollet- Wagen in Frank- 
reich 286; — für Beförderung von Haus- 
kehricht 287; Stand der Motorwagen- 
Industrie; Wettfahrt von Motorwagen 
zwischen Paris und Marseille 1897, 458; 
amerikanischer — fiir Zweigbahnen 458, 
657; Dampfdroschken mit Anhángewagen 
zur Personenbeförderung 459; Kinetic- 
Motorwagen von Dodge 658. 

Daniel, explosifs nitrés (Rec.) 493. 

David, Moment-Photographie (Rec.) 320. 

Decke, Brandproben mit —n - Füllstoffen 
301; neue Wand- und —narten 422; 
massive — von Otto; desgl. von Melan; 
— von Kopp 621. 

Dehnungsmesser, Henning's — und Schau- 
linienzeichner 301. 

Denkmal, Kaiser Wilhelm - — an der Porta 
Westfalica; Denkmäler für Faidherde in 
Bapaume und Lille; — fiir Adam in 
Longjumeau 83; neuer Entwurf von 
Bruno Schmitz für das Völkerschlacht- — 
bei Leipzig 251; Kaiser Wilhelm- — in 
Coblenz 251, 422; Kaiser Wilhelm -— 
in Norderney; Preisbewerbung für das 
Bismarck -— in Berlin; Kaiserin Augusta- 
— in Coblenz; Brunnen- — in Ludwigs- 
hafen 422; Nepomuk-— in Breslau; 
Monument von Matignicourt; Charlet- 
— zu Paris; — Ludwigs XV in Rennes; 
Grabdenkmäler und Grabkapellen 423; 
— fiir Maupassant in Paris 622. 

Desinfektion s. Entseuchungsanstalt, Ge- 
sundheitspflege. 

Dock, Trocken-— in Burtisland; hólzernes 
'Trocken- — im Marinehafen zu Brooklyn 
112; Schwimm- — für Havanna 280, 454; 
Schwimm- — zu San Paulo de Loanda 280, 
453; neue —s zu Portsmouth 453; Marine- 
Trocken-— Nr. 3 in Newyork; Noth. 
wendigkeit grofser Trocken-—s für die 
amerikanische Marine 454; neues — Nr. 3 
in Glasgow; —s bei Hull; —-Anlagen 
in Nagasaki 653. 

Drahtseil, patentgeschlossene —e 298. 

Drahtseilbahn, —en in Oesterreich i. J. 1895, 
264; wirthschaftliche Ergebnisse der 
Seilbahnen und der elektrischen Bahnen 
in den Vereinigten Staaten seit 1885; 
elektrisch betriebene Kabelbahn in Kansas 
City; — auf den Mount Tom 265; Statistik 
der österreich. —en für 1896, 634; elek- 
tiische — Gossensass-Amthorspitze 636, 
660; unterirdische — in Glasgow 636. 

Drehbrücke über den Harlem in der 3. Strafse 
in Newyork 108, 269; Eisenbahn- — über 
den Calumet bei Süd -Chicago 102, 270; 
Eisenbahn-— über den Nene zu Sutton- 
bridge; Eisenbahn- — beiSelby; — über 
den Harlem in der Willis Avenue; Druck- 
wasser -Einrichtung für die — im neuen 
Hafen zu Lübeck 270; Drehvorrichtung 
der auf Rollen sich bewegenden —n 271; 
—n über den Entwässerungskanal in 
Chicago 443, 643; Entwerfen von —n 443; 
Ausführung von —n; — über den Black- 
river zu Port Huron 

Drehgestell für vierachsige Personenwagen 
118, — aus ER Stahlblech 287; 
—e und Achsbüchsen für elektrische 
Strafsenbahnwagen 658. 

Drehscheibe, Lokomotiv-— mit elektrischem 
Antriebe 122; Verwendung kleinerer 
—n für Wagen mit gröfserem Achsstande 
291; —n der Lehigh-Valley-Bahn; — 
der Toledo Foundry & Machine Co. mit 
flacher Grube 435; Lokomotiv--— der 
Milwaukee & St, Paul r. mit elektrischem 
Antriebe 466. 

Druckluft, theoretische und praktische Be- 
schrünkung der Wasserhebung mit ver- 
dichteter Luft 114; ۰۰۷ unmittel- 
bar wirkendes Luftdruck-Hebezeug 115, 
281; —-Schiffselevator Garryowen 116; 


Daniel — Eisenbahn - Betrieb. 


Hardies —-Strafsenwagen 117; elek- 
trische —-Bremse von Chapsal 119, 
461, 661; Hardie's 2/,-—-Lokomotive 
der Manhattan - Hochbahn in Newyork 
120, 290, 459, 464, 659; Verwendung der 
— in der Werkstätte von Topeka 122; 
Pressluftbetrieb auf den Strafsenbahnen 
in Newyork 286; Boyer's — - Werkzeug; 
Rinsche's —- Werkzeug 297; Anstreichen 
einer Brücke mittels —-Spritze 445, 
644; selbstthütige, elektrisch betriebene 
Luftdruck - Blockwerke; Mittheilungen 
über Pressluftbetrieb 437; Ausschleuse- 
zeit für höheren Luftdruck 439; --- 
Elevatoren 457; Pressluftbetrieb für 
Eisenbahnen nach Pott & Conti; dgl. 
nach Mekarski 459; Westinghouse's elek- 
trisch gesteuerte — -Weichenstellung für 
Verschiebbahnhöfe 637; — - Gründung 
bei der Brücke Alexander III. in Paris 
439, 639; — -Gründung bei der neuen 
Eastriver-Brücke in Newyork 99, 439, 
639; Pressluft-Gruben-Lokomotive 664. 
Druckwasser, —-Anlagen im Hafen von 
La Plata 282; 80t- — -Scheerenkrahn im 
Hafen von Bordeaux 281; mittelbar 


wirkender amerikanischer — - Personen- 
aufzug 283; —-Bagger für den Missis- 
sippi 284; doppelte — - Presse für 


Panzerplatten von Hayward Tyler & Co. 
296; elektrische oder — - Aufzüge 456; 
— -Nietmaschine von Fielding & Platt 
410, 669; Beurtheilung des — -Prell- 
bocks gelegentlich des Unfalls auf dem 
Potsdamer Südring - Bahnhofe 637; hy- 
draulische Widder 655; elektrischer 
Krahn zur Bedienung des — - Nieters der 
Kolomnaer Maschinenfabrik 655; Rigg s 
— -Spill 656; ---Schmiedepresse der 
Elswick Steel Works; Maschinenanlage 
für eine — -Schmiedepresse von 3000 t 
von Fielding & Platt; — -Schmiede- 
presse von A. Borsig 668. 


E. 


Ebe, der deutsche Cicerone: Architektur, 
IL. Theil (Rec.) 310. 

Eis, Grund- — im Seewasser 274; — - Auf- 
räumer von Leeuwen 275. 

Eisbrecher, Eisaufräumer von Leeuwen 275. 

Eisen, Reinigung des Leitungswassers durch 
metallische — 91, 131; Enteisenung 
des Grundwassers; Enteisenung des 
Wassers in Worms 91; flusseiserne Lo- 
komotiv-Feuerkisten 121, 128, 290, 299, 
664; Kleingefüge-Bestandtheile im — 
128, 300; Roster der schmiedeisernen 
Heizungsrohre; Einwirkung von Mörtel 
auf —; Hartguss für Wagenräder 129: 
Schalengussrider nach Griffin 119, 129, 
462; Verwendung von Schweilseisen im 
Maschinenbau 130; Berechnung von 
Beton- — -Bauten 132; schmiedbares 
Guss- — 298; Einfluss fremder Bestand- 
theile im — und Stahl 300; Abschrecken 
von reinem — 300, 475; Theer-Anstrich 
auf — 302; Brüniren von — und Kupfer; 
Haberland's Schmiedeisen - Formguss ; 
mikroskopische Untersuchung von — 
und Staht 474; Kohlenstoff im — 475; 
Einfluss des Erschütterns auf Gusseisen 
475, 671; —-Filz 477; Schmied-— im 
Kunstgewerbe 622; Entstehung des 
Rostes unter der das — schützenden 
Oelfarbe 302, 644; Rostschutzmittel und 
ihre Werthbestimmung ; Zerstörung von 
— und Stahl durch Kalkstein 644; 
Giefserei-Roheisen-Masseln 671; Chrom- 
—; Nickel-—; Einwirkung der Kälte 
auf die Biegbarkeit von Schmied- — 672; 
8. a. Eisenhüttenwesen, Hochofen, Stahl. 

Eisenbahn, Berliner Stadtbahn von 1892 
bis 1896, 94; neue Untergrundbahn für 
Schnellverkehr unter der Londoner 
Metropolitan District r. 94, 264, 446, 645; 
Vorarbeiten für die deutsch - ostafrika- 
nische Centralbahn 94; topographische 
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und technische Nachrichten über die 
Grofse sibirische Eisenbahn“ 95, Grofse 
Venezuela - — 95, 262; Tunnel der Ber- 
liner Untergrundbahn ; dgl. der Glasgower 
Untergrundbahn 105; dgl. der Bostoner 
Untergrundbahn 105, 272, 446, 645; 
Tunnel- und Lichtraumquerschnitt der 
Jungfraubahn 105; Wagen für Behr's 
Einschienenbahn 116, 285, 437, 461; elek- 
trische Stadtbahn von Siemens & Halske 
in Berlin, von Baltzer (Rec.) 187; Wagen 
dieser Bahn 284; Anlage von —en in 
den deutschen Kolonien; Abzweigung 
der sibirischen — durch die Mandschurei 
261, elektrische Untergrundbahn in 
Budapest 264; Bostoner Untergrundbahn 
105, 264, 271, 434, 436, 446, 645; Jungfrau- 
bahn 97, 265, 285, 446; Zahnradlokomo- 
tive dieser Bahn 465; Stadtbahn-Ent- 
wurf des Pariser Stadtraths; Pariser 
Stadtbahn 433; Wiener Stadtbahn 
434 ; neuer Untergrundbahn - Ent- 
wurf für Berlin 445, 645; Untergrund- 
bahn in Paris am linken Seine-Ufer 446; 
Einschienenbahn nach Lartigue; dgl. 
nach Enos; dgl. nach Langen; dgl. nach 
Beyer; dgl. nach Cailletet 461; dgl. 
nach Behr 116, 285, 437, 461; Preis- 
bewerbung zur Ausgestaltung der elek- 
trischen Hochbahn in Berlin 614; Er- 
tragsfähigkeit der deutschen südwest- 
afrikanischen —;  Ussuri-— 632; 
Gebirgsbahn mit Luftballon - Betrieb ; 
Schneebergbahn 636; s. a. Drahtseilbahn, 
Eisenbahnen, Eisenbahn-Systeme, elek- 
trische Eisenbahn, Nebenbahn, Neben- 
bahnen, Strafsenbahn, Stufenbahn, Zahn- 
radbahn. 


*Eisonbahnbau, Eisenbahn-Vorarbeiten, von 


Jordan 329 


Eisenbahnbau, "Eisenbahn-Vorarbeiten ; neue 


Ausgabe der techn. Vereinbarungen für 
Bau und Betrieb der Haupt- und Neben- 
eisenbahnen und der Lokalbahnen von 
1897, 93; Hóherlegung der Erie-Gleise 
in Jersey City 95; Bau der Gleise für 
den Schnellzugsverkehr; Einführung von 
Parallelgleisen in bestehende Gleis- 
krümmungen 95; Vor- uud Nachtheile 
der Nebenbahngleise auf bestehenden 
Strafsen und auf eigenem Körper 96; 
Eisenbahn-Technik der Gegenwart, von 
Blum u. Genossen (Rec.) 184; Bau und 
Betrieb elektrischer Bahnen, von Schie- 
mann (Rec.) 185; Einfluss der Spurweite 
auf Leistungsfähigkeit und Ertrag der 
Eisenbahnen; Anlage von Eisenbahnen 
in den deutschen Kolonien; Abzweigung 
der sibirischen Eisenbahn durch die 
Mandschurei 261; Betriebssicherheit und 
Wirthschaftlichkeit im Eisenbahnwesen 
433; Gleisbögen mit unendlich grofsem 
Krümmungshalbmesser in den Bogen- 
anfángen; Verbindung zweier geraden 


. Gleise gleicher Richtung durch 2 Bögen 


entgegengesetzter Richtung; Verwendung 
von Weichen mit gekrümmtem Mutter- 
strang 434; Weiche mit ununterbroche- 
nem Hauptgleise für Abzweigung von 
Industriebahnen 268, 434; Bauwlirdigkeit 
von Nebenbahnen; Wirthschaftlichkeit 
beim Bau leichter Bahnen 435; Erd- 
arbeiten und Massenbewegungen bei der 
württembergischen Staatsbahn; — und 
Wiederherstellungsarbeiten im Rutsch- 
gelinde; Uferschutzbauten bei den 
Bukowinaer Lokalbahneu 633. 


Eisenbahn-Betrieb, neue Ausgabe der tech- 


nischen Vereinbarungen über Bau und 
Betrieb der Haupt- und Nebeneisenbahnen 
und der Lokalbahnen von 1897; Aende- 
rung der Betriebsordnung und der Normen 
für die Haupteisenbahnen und der Bahn- 
ordnung für die Nebeneisenbahnen 
Deutschlands 93; Betriebskosten der 
Bahnen niederer Ordnung 96; Betriebs- 
ergebnisse schmalspuriger Eisenbahnen; 
grófsto Fahrgeschwindigkeiten auf elek- 
trischen Eisenbahnen; Entwickelungsgang 
40 
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der Starkstrom-Einrichtungen auf den 
österr.-ungarischen Eisenbahnen; Siche- 
rung von Eisenbahnzügen in Weichen 97; 
Prokows einseitig ansprechende Strecken- 
‚ kontakte 98, 266; Bedienung der Block- 
werke; Blocksignal ven Natalis für ein- 
gleisige Bahnen; Erhöhung der Betriebs- 
sicherheit durch elektrische Schienen- 
kontakte (nach Siemens); Eintluss der 
Verschlussrollen auf Eisenbahnsignale 
beim Bruche der Drahtleitung; Scheer- 
signal an der Oderbrlüicke bei Alt-Rüdnitz ; 
Signallaternen für Eisenbahnen; Hemm- 
schuh von Hochstein 98; Fahrgeschwin- 
digkeit der Schnellzüge 116; beste Art 
der mechanischen Zugkraft für die Turiner 
Trambahnen; mechanische Zugkraft in 
Paris 117; Elektricität als bewegende 
Kraft bei Stadtbahnen 117, 264; Erwei- 
terung des elektrischen Betriebes auf 
den amerik. Eisenbahnen; verschiedene 
Vorrichtungen mit elektrischem Antriebe 
auf der französ. Nordbahn 117; elek- 
trischer Betrieb der Stra(senbahnen 118; 
elektrischer Betrieb auf der Newyork, 
Newhaven und Hartford r. Sammelzellen- 
betrieb auf Stralsenbahnen 118, 286; 
Zugwiderstand von gewöhnlichen und 
Drehgestellwagen 118; Widerstand der 
Fahrzeuge für verschiedene Geschwin- 
digkeiten; Ermittelung der Bremszeit 
und des Bremsweges bei Eisenbahnzügen 
119; Nutzen der gelenkigen Lokomotiven 
und Wagen 122; Schule des Lokomotiv- 
führers, von Brosius & Koch, 8. Aufl. 
(Rec.) 136; Bau und Betrieb elektrischer 
Bahnen, von Schiemann (Rec.) 185; 
Handbuch für Stationsbeamte, von Herr 
(Rec.) 187; U esercizio governativo delle 
strade ferrate, von G. Crugnola (Rec.) 188: 
Einfluss der Spurweite auf Leistungs- 
fähigkeit und Ertrag der Eisenbahnen 261: 
neue Schnellverkehrsmittel in Berlin 262; 
Zugwiderstände bei Schmalspurbahnen 
263, 466; Anlage- und Betriebskosten 
von elektrischen Bahnen gemischter An- 
ordnung 264; elektrische Blockanlagen 
und Zusammenhang der Strecken- und 
Stationsblockirung; Sonderausstellung 
der sächsischen Staatseisenbahnen für 
Signal- und Elektrotechnik; Signal- und 
Weichenstellwerke von Hein, Lehmann 
& Co.; Weichen- und Signalstellwerk 
mit elektrischem Betriebe auf dem Cen- 
tralbahnhofe München; Zugschluss und 
Ergänzung der deutschen Signalord- 
nung 265; Deutsche Signalordnung; 
neuere Antriebsarten für das Stralen- 
bahnwesen; Nebenschlussmotoren für 
den elektrischen Strafsenbahnbetrieb; 
elektrischer Betrieb auf Vollbahnen; 
elektrischer Betrieb auf der Metropolitan 
Hochbahn in Chicago; Sammelzellen- 
Betrieb nach Rottsieper 286; Versuche 
über Fahrgeschwindigkeit der Berliner 
Stadtbahnzüge; Verwendung kleinerer 
Drehscheiben für Wagen von grölserem 
Radstande; Schneepflug mit elektrischem 
Betriebe für elektrische Strafsenbahnen 
291; Betriebssicherheit und Wirthschaft- 
lichkeit im Eisenbalmwesen 433; Zug- 
widerstand der Schnellzüge in gerader 
Linie 433, 466; die Eisenbahnmarke 433; 
Einfluss der Lokomotiven auf das Wan- 
dern der Schienen 434; mechanischer 
Betrieb bei den amerikanischen Strafsen- 
bahnen und allgemeine Betrachtungen 
435, 459; elektrischer Trambahnbetrieb 
nach Bersier 118, 436, 460; Pressluft- 
betrieb; schnellste Züge Europas; Um- 
stellen der Weichen unter dem Zuge; 
selbstthätige, elektrisch betriebene Luft- 
druck-Blockwerke; Hand-Stellwerke für 
mittlere Stationen zur Sicherung der 
Ein- und Ausfahrten ohue elektrische 
Blockanlagen; Beitrag zur Frage der 
Zugsicherung; Statistik der Eisenbahn- 
unfálle in Preufgen und Frankreich; 


Mastsignale mit elektrischer Auslisung 


Eisenbahnen, 


der auf „Erlaubte Fahrt* gestellten 
Signalarme durch die Züge 437; neue 
Anwendungen des dreiphasigen Stromes 
bei den Trambahnen und Eisenbahnen 
in der Schweiz; Dynamograph-Wagen 
für Strafsenbahnen 461; Betriebsergeb- 
nisse mit feuerlosen Lokomotiven nach 
Francq; Probefahrt mit der neuesten 
Hellmann’schen Lokomotive 464; Zug- 
widerstand der Schnellzüge 466; Noth- 
wendigkeit der Warnungssignale im 
Lokalbahn-Betriebe; eigene und fremde 
Betriebsführung auf den Linien der Öster- 
reich. Lokalbahn-Gesellschaft 634; elek- 
trische Zugförderung mittels einer 3. 
Schiene auf der Newyork, Newhaven & 
Hartford r. 635; Bewegungswiderstände 
der Eisenbahnzüge, besonders bei Feld- 
bahnen; Widerstand der Eisenbahnzüge; 
Erschütterungen der Eisenbahnwagen 
nach österr. Versuchen; — viergleisiger 
Strecken 636; Erfahrungen über Schnee- 
räumen auf Eisenbahnen; — der Wiener 
Stadtbahn; Schaltungstheorie der Block- 
werke; Sicherungsanlagen der Ein- und 
Ausfahrten für Stellwerke mit mecha- 
nischer Blockirung in grüfseren Mittel- 
Stationen; Westinghouse's elektrisch ge- 
steuerte Druckluft-Weichenstellung für 
Verschiebbahnhöfe; Entwickelung der 
elektrischen Eisenbahn-Einrichtungen in 
Oesterreich-Ungarn; Telephon- und Tele- 
graphenstórungen durch elektrische Bah- 
nen; selbstthätige Läutewerke an unbe- 
wachten Wegeübergängen; Beurtheilung 
des Druckwasser-Prellblocks gelegent- 
lich des Unfalles auf dem Potsdamer 
Südring-Bahnhofe 637; schnellster Zug 
in den Vereinigten Staaten 658; die elek- 
trische Zugkraft auf langen Linien und 
die Lokomotive; elektrischer Betrieb 
für Hochbahnen; Versuchsfahrten auf der 
Gornergrat-Bahn 659; Vertheilung der 
Bremswirkung auf die einzelnen Achsen 
der Fahrzeuge; die Beschleunigung und 
das Bremsen von elektrisch betriebenen 


eigen neue amerikanische Rollenlager 
un 


die mit ihnen erzielten Ersparnisse 
an Reibung 661; Graphit-Schmierung bei 
Lokomotiven 665; s. a. Eisenbahn-Signale, 
Fahrgeschwindigkeit, Fahrgeschwindig- 
keitsmesser, Schneepflug, Schneeschutz- 
Vorrichtungen. 


Eisenbahn-Betriebsmittel der Grofsen Veno- 


zuela-Eisenbahn 120; Nutzen der ge- 
lenkigen Lokomotiven und Wagen 122; 


-— der Wiener Stadtbahn 284, 289, — 


— der Berliner elektrischen Stadtbahn 
von Siemens & Halske 284; — auf den 
Ausstellungen in Berlin, Budapest und 
Nürnberg; Fahrzeuge der Jungfraubahn 
285; neueste — der grolsh. badischen 
Staatsbahnen 288; — der Schmalspurbahn 
Eaton Hall-Balderton; -- der Barsi- 
Kleinbahn 289; die sächsischen Staats- 
bahnen auf der Leipziger Ausstellung; 
— der Wiener Stadtbahn 462; s. a. 
Güterwagen, Lokomotive, Lokomotiven, 
Personenwagen. 
ausgeführte, geplante und 
wünschenswerthe Tiroler Alpenbahnen; 
— der Erde 1891 bis 1895; — Deutsch- 
lands im Jahre 1895/96; Eisenbahnnetz 
des Deutschen Reiches am 1. April 1897; 
Entwickelung der schweiz. — 1883 bis 
95; — in Dänemark 1895/96, 94; russi- 
sche — 1894, 94, 262; türkische — 1895/96, 
94; algerische und tunesische — 1894, 


' 95, 433; — in Englisch-Indien 1895/96, 95; 


dgl. Ende 1896, 434; neue Eisenbahn- 
anlagen im Norden Berlins 95; grofs- 
stidtische Bahnfragen; Anlage von — 
in den deutschen Kolonien 261; neue 
Schnellverkehrsmittel in Berlin 262; — 
Rumäniens 262, 633; — Ungarns 1895, 
433; Ausbau der — in Russisch-Central- 
asien und in Sibirien; — in China; nörd- 
liche chinesische — 632; — Deutsch- 
lands, Englands und Frankreichs 1893 


Eisenbahn- Betriebsmittel — Eisenbahn - Schwelle. 692 


bis 1895; badische — 1895, belgische — 
1895; niederländisch oe — 1895; — in 
Australien 633; s. a. Drahtseilbahn, Eisen- 
bahn, Eisenbahn - Statistik, Eisenbahn- 
Systeme, elektrische Eisenbahn, Neben- 
bahn, Nebenbahnen, Strafsenbahn, Stufen- 
bahn, Zahnradbahn. 


Eisenbahn-Oberbau, Einführung von Parallel- 


gleisen in eine bestehende Gleiskrüm- 
nung; Bau der Gleise für Schnellzugs- 
verkehr 95; Wandern der Schienen 95, 
434; die Schienenstofsfrage nach fran- 
zösischer Auffassung 95; zur Schienen- 
stofsfrage; Gleisarten der amerik. Eisen- 
bahnen; Schiene für die Kaiserlichen 
Bahnen in Nordchina; Erhaltung der 
hölzernen Querschwellen; Tränkung der 
hölzernen Eisenbahnschwellen mit Chlor- 
zink und karbolsäurehaltigem Theeröl; 
Weichen in Gleiskrümmungen, Zwei- 
bogenweichen; Eisenbahn - Gleise im 
Ptlaster; — fiir Strafsenbahnen; Strafben- 
bahngleise 96; neuere Versuche mit — - 
Anordnungen 262, 434; Ungleichmäßig- 
keits - Erscheinungen an Stahlschienen; 
selbstthätig wirkender Schienenstuhl nach 
Chenu; Erhaltung der Schienen in Bögen 
und Weichen 262; Radreifen und Schienen- 
kopf bei Strafseneisenbahnen 263; — der 
Jungfraubahn 265; Breitfufsschiene oder 
Stuhlschiene ?; starker — Nr. VI der Süch- 
sischen Staatseisenbahnen; Einfluss der 
Lokomotiven auf das Wandern der Schie- 
nen; Gleisbógen mit unendlich groísem 
Krümmungshalbmesser in den Bogen- 
anfängen; Verbindung zweier geraden 
Gleise gleicher Richtung durch 2 Bögen 
entgegengesetzter Richtung; Verwendung 
von Weichen mit gekrümmtem Mutter- 
strang 434; Weiche mit ununterbrochenem 
Hauptgleise für Abzweigung von In- 
dustriebahnen 263, 434; Coughlin’s Herz- 
stück mit schwingender Schiene ohne 
Schienenlücke im Hauptstrange 435; 
StrafBen- — in Minneapolis und St. Paul 
436; neuere Bestrebungen zur Verbesse- 
rung des —es aut den deutschen Eisen- 
bahnen; Altes und Neues vom Schienen- 
stofs; fester oder schwebender Stofs ? 633; 
Tränkung der Schwellen bei der fran- 
zösischen Ostbahn; Bardtholdt’s kopf- 
loser Schraubennagel für Schienen; 
Zungenweiche vonCulin ; Wharton-Weiche 
für ununterbrochenes Hauptgleis zur Ab- 
zweigung von Nebenbahnen; regelmiilsige 
Weichenabzweigung im Anschlusse an 
einen Bogen von 300™; Zungendrehpunkt 
an den Weichen der preufsischen Staats- 
bahnen; — auf der stralsenbahntech- 
nischen Ausstellung in Hamburg; Neue- 
rungen am Strafsenbahn-Oberbau „Phoe- 
nix“; Schienenhöhekreuzungen von Gleisen 
der Vollbahnen und Kleinbahnen; Kreu- 
zungen der Gleise der Aachener Klein- 
bahngesellschaft mit Nebenbahngleisen ; 
Kreuzung von Voll- und Schmalspur- 
babnen in Schienenhöhe 634; s. a. Eisen- 
bahn-Schiene, Eisenbahn-Schwelle. 


Eisenbahn-Prellbock, Beurtheilung des Druck- 


wasser-—s gelegentlich des Unfalls auf 
dem Potsdamer Südring-Bahnhofe 637. 


Eisenbahn - Schiene, Wandern der —n 95, 


494; die Schienenstofsfrage nach fran- 
zösischer Auffassung 95; zur Schienen- 
stolsfrage; Gleisarten der amerik. Eisen- 
bahnen; — für die Kaiserlichen Bahnen 
in Nordchina 96; Ungleichmälsigkeits- 
Erscheinungen an Stahlschienen; Er- 
haltung der —n in Bögen und Weichen 
262; Breitfufsschiene oder Stuhlschiene?; 
Einfluss der Lokomotiven auf das Wan- 
dern der —n 434; Untersuchung einer 
Bessemerstahl-— 474; Altes und Neues 
vom Schienenstof8; Fester oder schwe- 
bender Stofs? 633; s. a. Eisenbahn- 
Oberbau. 


Eisenbahn-Schwelle, Erhaltung der hólzernen 


Querschwellen; Trünkung der hólzernen 
—n mit Chlorzink und karbols&ure 
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haltigem Theeröl 96; Tränkung der —n 
bei der französ. Ostbahn 634; Bewährung 
von Buchenschwellen 670; s. a. Eisen. 
bahn-Oberbau. 


Eisenbahn-Signale, Bedienung der Block- 
werke; Blocksignal von Natalis für ein- 
gleisige Bahnen; Einfluss der Verschluss- 
rollen auf die — beim Bruche der 
Drahtleitung; Sperrsignal an der Oder- 
brücke bei Alt-Rüdnitz; Signallaternen 
für Eisenbahnen 98; Sonderausstellung 
der sächsischen Staatsbahnen für Signal- 
und Elektrotechnik ; Signal- und Weichen- 
stellwerke von Hein, Lehmann & Co.; 
elektrische Blockanlagen und der Zu- 
sammenhang von Strecken- und Stations- 
blockirung; neues Weichen- und Signal- 
stellwerk mit elektrischem Betriebe auf 
dem Centralbahnhofe München; Zug- 
schluss und Ergänzung der deutschen 
Signalordnung 265; deutsche Signal- 
ordnung; Prokow’s pneumatisch - elek- 
trische Signalvorrichtung für Eisenbahnen 
266; selbstthätige, elektrisch betriebene 
Luftdruck-Blockwerke; Mastsignale mit 
elektrischer Auslösung der auf „Erlaubte 
Fahrt“ gestellten Signalarme durch die 
Züge; Hand-Stellwerke für mittlere 
Stationen zur Sicherung der Ein- und 
Ausfahrten ohneelektrischeBlockanlagen: 
Beitrag zur Frage der Zugsicherung 437; 
Nothwendigkeit der Warnungssignale im 
Lokalbahnbetriebe 634; Schaltungstheorie 
der Blockwerke; Sicherungsanlagen der 
Ein- und Ausfahrten für Stellwerke mit 
mechanischer Blockirung in gröfseren 
Mittelstationen 637; s. a. Eisenbahn- 
Betrieb, Weiche. 


Eisenbahn-Stati Eisenbahnen der Erde 
1891 bis 1895, 94; — des Vereins deutsch. 
Eisenb.-Verw. 1895, 94; dgl. 1897, 262; 
Eisenbahnnetz des Deutschen Reiches 
am 1. April 1897, Erweiterung und Ver- 
vollständigung des preufs. Eisenbahn. 
netzes 1897, 94; Verwaltungsbericht der 
württemberg. Staatsbahnen für 1895/96, 
94, 633; Entwickelung der schweiz. 
Bahnen von 1883 bis 1895; dänische 
Eisenbahnen 1895/96, 94; russische Eisen- 
bahnen 1894, 94, 262; türkische Eisen- 
bahnen 1895/96, 94; — der algerischen 
und tunesischen Eisenbahnen tür 1894, 
95, 433; Eisenbahnen in Englisch-Indien 
1895/96, 95; dgl. Ende 1896, 434; Be- 
triebskosten der Bahnen minderer Ord- 
nung 96; Betriebsergebnisse schmal- 
spuriger Eisenbahnen; schmalspurige 
Staatseisenbahnen im Königreiche Sachsen 
1895; Lokaleisenbahnen in Ungarn 1894; 
Lokaleisenbahnen in Frankreich 1893 
und 1894; — der europäischen Tram- 
bahnen 97; Ergebnisse der österreichi- 
schen Staatseisenbahn-Verwaltung i. J. 
1896, 262; Eisenbahnen Rumäniens 262, 
633; Anlage- und Betriebskosten von 
elektrischen Bahnen gemischter Anord- 
nung 264; wirthschaftliche Ergebnisse 
der Seilbahnen und der elektrischen 
Bahnen in den Vereinigten Staaten seit 
1885, 265; Güterbewegung auf deutschen 
Eisenbahnen i. J. 1896; — der Eisen- 
bahnen Ungarns i. J. 1895, 433; — der 
Unfälle in Preufsen und Frankreich 437; 
Ertragsfähigkeit der deutschen südwest- 
afrikanischen Eisenbahn 632; Güter- 
bewegung auf den russischen Eisenbahnen 
1894; Eisenbahnen Deutschlands, Eng- 
lands und Frankreichs 1893 bis 1895; 
badische Eisenbahnen 1895; belgische 
Eisenbahnen 1895; niederländische Eisen- 
bahnen 1895; Betriebsergebnisse der 
italienischen Eisenbahnen 1891; Eisen- 
bahnen in Australien 633; — über die 
österreichischen Lokalbahnen, Dampf- 
trambahnen, Zahuradbahnen für 1896, 
634; — der schmalspurigen Eisenbahnen 
für 1895, 635; s. a. Eisenbahn, Eisen- 
bahnen, Nebenbahn, Nebenbahnen. 


Eisenbahn- Signale — Elektricitit. 


Eisenbahn - Tarif, deutsche Personengeld- 
Tarif-Reform; Personengeld-Tarif-Reform 
in Dänemark 262. 

Eisenbahn-Unfall, Statistik der Eisenbahn- 
Unfälle in Preufsen und Frankreich 437; 
Beurtheilung des Druckwasser - Prell- 
bocks gelegentlich des —s auf dem 
Potsdamer Südring-Bahnhofe 637. 

Eisenbahn-Unterbau, Höherlegung der Erie- 
Gleise in Jorsey City 95. 

Eisenbahnwagen, Versuchsfahrten selbst- 
beweglicher Postwagen auf der französ. 
Nordbahn 285; Feuerlöschwagen für 
Bahnhöfe 461; Kinetic-Motorwagen von 
Dodge; neueste Daimler-Motorwagen 658; 
Daimler's Benzin-Motorwagen auf den 
württemb. Staatsbahnen 659. 

Eisenbahnwagen-Achsbüchse mit Stahlrollen- 
lager der Roller Bearing Co. 119, 287, 
462, 661; Kugellager für Eisenbahnwagen 
119; —n 462; Drehgestelle und Achs- 
büchsen für elektrische Strafsenbahn- 
wagen 658; neue amerikanische Rollen- 
lager und ihre Ersparnisse an Reibung 661. 

Eisenbahnwagen - Achse, Abmessungen der 
—n (8 74 d. techn. Vereinb.) 119. 

Eisenbahnwagen-Bau, Malerei und Lackirerei 
der Personenwagen der französ. Ost- 
bahn 117; Untergestell und Wagenbau 
fir einen elektrischen Motorwagen mit 
Velocipedrädern; Vorschriften für den 
festen Radstand der Fahrzeuge 118: auf- 
klappbare Aufgangstreppe für Eisenbahn- 
wagen; selbstthätige Vorrichtung zum 
Oeffnen und Schliefsen der Wagenthüren 
unter Anzeigen der Stationen 119; techn. 
Angelegenheiten des Vereins deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen: Wagengestelle 
usw. 287; Busse's Laufachseneinrichtung 
für Schienenfahrzeuge 465; s. a. Dreh- 
gestell, Eisenbahnwagen-Theile. 

Elsenbahnwagen- Buffer, bewegliche Buffer 
und Zughaken für Einstellung der Fahr- 
zeuge in Gleisbögen 119. 


Eisenbahnwagen - Kuppelung, selbstthätige 
und Seiten-— nach Robinsohn 287, 461; 
selbstthitige —; Schlauchkuppelungen 


der Hardy - Saugbremse 287; Verbesse- 
rungen an Zug- und Stofsvorrichtungen 
der Eisenbahnwagen 461; selbstthitige 
— von Biedermann; neue Schrauben- 
kuppelung für Eisenbahnwagen; wichtige 
Fragen aus dem Eisenbahnbetriebe; 
Verbesserung der Zugvorrichtungen für 
Eisenbahnwagen 660. 

Eisenbahnwagen - Räder, Griffin’s Schalen- 
gussräder 119, 129, 462; Ergebnisse der 
Radreifenbruch-Statistik 288. | 

Eisenbahnwagentheile, Untergestell und 
Wagenbau für einen elektrischen Motor- 
wagen mit Velocipedrädern 118. 

Eisenbahn-Werkstütte zu Oberhausen 291. 

Eisenbahnwesen, Eisenbahn - Technik der 
Gegenwart von Blum und Genossen (Rec.) 
311; Handbuch der Ingenieurwissen- 
schaften, Bd. V: Eisenbahnbau (Rec.) 313 ; 
Betriebssicherheitund Wirthschaftlichkeit 
im — 433; Bauwürdigkeit von Neben- 
bahnen; Wirthschaftlichkeit beim Bau 
leichter Bahnen; mechanischer Betrieb bei 
den amerikanischen Eisenbahnen und all- 

emeine Betrachtungen 435; Studien zur 
eschichte des preufsischen —s 632. 

Eisenhüttenwesen, Aluminium-Zusatz zum 
Gusseisen; wesentliche Verbesserungen 
beim Puddelverfahren; elektrische Ent- 
härtung von Stahl nach Thomson; Blech- 
schweilserei; Wiederangiefsen gebroche- 
ner Walzen; Neuauswalzen alter Eisen- 
bahnschienen 127; Kleingefüge-Bestand- 
theile im Eisen 128, 300; Härtebildung 
beim Ablöschen des Stahls 128; Nickel- 
stahl 128, 298; anomale Längenänderun- 
gen des Stahls bei den kritischen Wärme- 
He Hartguss für Wagenräder 129; 

chalengussräder nach Griffin 119, 129, 
462; Centrifugalguss 296, 298; Temper- 
guss; schmiedbares Gusseisen; central 
geblaseneKupolöfen ; Härte-und Schweils- 
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mittel für Stahl; Bedingungen für Bau- 
werkstahl 298; Einfluss fremder Bestand- 
theile im Eisen und Stahl; Einfluss des 
Phosphors auf Kaltbruch; vergleichende 
Versuche mit Molybdänstahl und Wolf- 
ramstahl 300; Abschrecken von reinem 
Eisen 300, 475; Menge des Abbrandes 
beim Thomas-Verfahren 473; Neuerungen 
in der Weifsblech-Erzeugung; unmittel- 
bare Presshärtung von Stahlplatten; 
Haberland's Schmiedeisen-Formguss; mi- 
kroskopische Untersuchung von Eisen 
und Stahl 474; Kohlenstoff im Eisen 475; 
Neuerungen im —; dichte Metallgüsse; 
Giefserei - Roheisen -Masseln 671; Klein- 
gefüge des Stahls und seine Beziehungen 
zum Härten; Erzeugung von Chromeisen; 
Nickeleisen 672. 

Eiskeller und Cementdielen 421. 

Elasticität s. Festigkeit, Formänderung. 

Elektricität, elektrische Heizung der Nia- 
gara-Kraftstation 86; elektrische Fern- 
zündung von Oellampen 87;  Ver- 
wendung des elektrischen Stromes in 
Bergwerken zu Pumpen usw.; elektrisch 
betriebene Seilwinde für Bergwerke 114; 
elektrische Hebevorrichtungen 115; — 
als bewegende Kraft bei Stadtbahnen 
117, 264; Vorrichtungen mit elektrischem 
Antriebe für die französ. Nordbahn 117; 
elektrische Druckluftbremse von Chap- 
sal 119, 461, 661; elektromagnetische 
Reibungsbremse für Eisenbahn- und 
Strafsenbahn-Fahrzeuge 119; Heilmann's 
neue elektrische Lokomotive 120, 288, 
289, 464, 663; Versuche mit ihr 663; 
Lokomotiv- Drehscheibe mit elektrischem 
Antriebe 122; elektrische Enthärtun 
von Stahl nach Thomson 127; elektrisc 
betriebene Kabelbahn in Kansas City; 
elektrische Blockanlagen uud Zusammen- 
hang der Strecken- und Stations- 
blockirung; Weichen- und Signalwerk 
mit elektrischem Betriebe auf dem Cen- 
tralbahnhofe München 265; Prokow’s 
pneumatisch - elektrische Signalvorrich- 
tung für Eisenbahnen 266; elektrische 
Krähne für den Hafen von Magdeburg 
277, elektrische Bewegung der Thore 
der neuen Schleuse bei Ymuiden 279; 
dreistiefelige Pumpe mit unmittelbarem 
elektrischen Antriebe 280; elektrischer 
Differential-Flaschenzug nach Harring- 
ton; Wellmann's Hebemagnete im Blech- 
walzwerke der Illinois-Stahl-Co. 281; 
Motoren und Hülfseinrichtungen für elek- 
trische Hebezeuge 281, 295, 456; elek- 
trische Capstans der französ. Nordbahn; 
elektrische Hebezeuge von Gebr. Burg- 
dorf; elektrische Schiffskrähne der 
„Bremen“; Hebevorrichtungen mit elek- 
trischem Antriebe von Oerlikon; 
elektrische Portalkrähne im Hafen von 
Hävre 282, elektrischer Gerüstlaufkrahn 
von 61™ Spur 114, 282; elektrischer 
Motorwagen „Columbia“ 287; elektrische 
Droschken in London 287, 459; elek- 
trischer Wagenbetrieb in Frankreich 287; 
Déri’s elektromagnetische Wirbelstrom- 
und Reibungsbremse 287; elektrische 
Lokomotive zur Zustellung von Gtiter- 
wagen fiir Fabriken; elektrische Loko- 
motive von Baldwin-Westinghouse 289; 
elektrische Vollbahn - Lokomotive für 
gemischten Dienst, gebaut von der All- 
gemeinen Elektricitäts- Gesellschaft in 
Berlin 289, 465, 664; Leistungen der 
elektrischen Lokomotive der Baltimore 
Ohio r. 290; „Anwendung der — beim 
Bau desSimplon-Tunnels 447 ; elektrischer 
Schiffszug 450; elektrische oder Druck- 
wasser-Aufzüge; — am Bord von 
Handelsdampfern; elektrische Ausrüstung 
von Beschickungsvorrichtungen; elek- 
trische Personenaufztige von Schelter & 
Giesecke 456; öffentliche elektrische 
Personenaufzüge von Siemens & Halske; 
elektrischer Aufzug auf den Montblanc 
457; elektrische Heizung der Eisenbahn- 

46* 
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und Strafsenbahnwagen 458; elcktrische 
Zugkraft auf den Linien von La Madc- 
laine nach Courbevoie; Wechselstrom- 
Gleichstrombetrieb nach Döri für elek- 
trische Bahnen 460; neue Anwendungen 
des dreiphasigen Stromes bei den Tram- 
bahnen und Eisenbahnen der Schweiz; 
elektrische Bremse von Siemens & Halskc 
461; 3/3-elektrische Bergwerks - Loko- 
motive im Bergwerke bei Elkhorn; 
elektrische Lokomotive der Bergwerks- 
baho der Golden Sceptre - Burgbau-Ge- 
sellschaft 465: Maschinen und Kessel 
einer elektrischen Kraftstation in Paris; 
Maschinenanlage der elektrischen Cen- 
trale in Bradford 468; elektrischer Gas- 
zünder nach Boese 626; elektrischer 
Strafsen -Sprengwagen 631; Telephon- 
und Telegraphen-Störungen durch elek- 
trische Bahnen 637; elektrische Zug- 
förderung mittels einer 3. Schiene auf 
der Newyork, Newhaven & Hartford r. 
635, 658; Entwickelung der elektrischen 
Eisenbahn-Einrichtungen in Ocsterreich- 
Ungarn 637; Zwillingsramme für Buhnen- 
bauten mit elektrischem Antriebe; elektr. 
betriebene Krähne; elektrischer Krahnzur 
Bedienung des Druckwasser-Nieters der 
Kolomnaer Maschinenfabrik; elektrisch 
betriebener 150t- Laufkrahn in den 
Werken von Creuzot 655; elektrischer 
Gerüstkrahn im Arsenal von Woolwich; 
Spille und Schiffswinden mit elektrischem 
Antriebe nach Siemens & Halske; Ver- 
wendung elektrischer Spille auf Bahn- 
höfen; elektrisch betriebener Aufzug mit 
Druckwasserbremse nach Guyenet und 
de Mocomble 656; elektrische Heizung 
der Eisenbahnzüge 658; elektrischer 
Strafsenbahnbetrieb in Paris; elektrische 
Zugkraft auf langen Linien und die Loko- 
motive; elektrischer Betrieb für Hoch- 
bahnen 659; elektrische Zahnradloko- 
motive für die Jungfraubahn; vierachsige 
elektrische Lokomotive der Londoner 
Centralbahn 463; elektrische Lokomo- 
tiven von Ganz & Co. für Kohlenberg- 
werke; elektrische Lokomotive für die 
Gornergratbahn; elektrische 1/,-Güterzug- 
Lokomotive für die Bahn in Hoboken; 
Koppel’s elektrische Lokomotive für 
Feldbahnen 664. 

Elektricitätswerk, kleinere —e der Ma- 
schinenfabrik Esslingen 89; neuere An- 
schauungen im Dynamobau 123; Ma- 
schinenanlage der elektrischen Kraft- 
station auf Malta; Whitelead's Dampf- 
maschinen-Regler für —e 124; Einrichtung 
und Bau des städtischen —es Nürnberg 
255; Kraft- und Lichtanlage des Newyork 
Life Building; elektrische Anlage des 
Bowling Green Building in Newyork; 
Ausnutzung der Wasserläufe im bairischer 
Hochlande zur Vertheilung elektrischer 
Energie 256; Fernheiz- und — in Dresden 
624; Anlagekosten deutscher —e 627; 
Maschinenanlage des —s an der Zoll- 
niederlage in Hamburg 666. 

Elektrische Beleuchtung, elektrische Strom- 
zuführung zu Wohngebäuden; — der 
Anstalten in Wuhlgarten und Herzberge 
87; wirthschaftlicher Vergleich elek- 
trischer Glühlampen mit Auerlicht; 
Leuchtmasse für elektrische — Glüh- 
lampen;  hochvoltige Glühlampen ; 
Verwendung von elektrischem Bogen- 
licht 89; — von Eisenbahn - Personen- 
wagen 89, 117, 256, 285, 458, 627, 657, 
658; — im Alexander - Kadettenkorps 
zu St. Petersburg; — zu Bolton 255; 
Lichtmessungen an elektrischen Lampen 
mit abgeschlossenem Lichtbogen 256; Ein- 
wirkung des elektrischen Lichtbogens 
auf die Augen 257; elektrische Personen- 
wagen - Beleuchtung der Kaiser Ferdi- 
nands - Nordbahn 116; elektrische dgl. 
nach Moskowitz 117, 285; elektrische dgl. 
mit einer von der Achse getriebenen 
Dynamo; elektrische dgl. auf der Italie- 





Elektricititswerk — Erddruck. 


nischen Mittelmeerbahn 117; elektrische 
dgl. der au vama r. 285; Hansen's 
Bogenlampe für kleine Stromstärke; 
Elektricitáit an Bord von Handels- 
dampfern; Wechselstrom - Bogenlampen 
mit Kondensator; Bogenlampen mit ab- 
eschlossenem Lichtbogen 429: — mit 
ammelzellen bei der französ. Nordbahn 
458, 657; Kostenvergleich für elektrisches 
Bogenlicht und Acetylenlicht 625; Glüh- 
lampen von 250 Kerzen 626; Howard's 
regenerirbare Glühlampe; Maxim’s Glüh- 
lampe 627; elektrische Zugbeleuchtung 
627, 657, 658; Dick's — von Eisenbahn- 
wagen 658; s. a. Personenwagen - Be- 
leuchtung, Strafsenbeleuchtung. 


Elektrische Eisenbahn, gröfste Fahrgeschwin- 


digkeit auf —n —en; elektrische Strafsen- 
bahnen inZürich ; Kraftanlagen, Leitungen 
und Fahrzeuge der Jungfraubahn 97; 
Fahrzeuge der Jungfraubahn 285; Ober- 
bau der Jungfraubahn 265; Elektricitit 
als bewegende Kraft bei Stadtbahnen 
117, 264; neuere Arten —r —en 117; 
elektrischer Betrieb der Strafsenbahnen; 
elektrische Strafsenbahn in Lausanne 
118; elektrischer Betrieb einer Stufen- 
bahn für die Pariser Ausstellung 1900, 
118, 286; geschlossene unterirdische 
Stromzuführung von Bersier in Hävre 
118, 436, 460; elektromagnetische 
Strafsenbahn von Cirla 118; Sammel- 
zellenbetrieb auf Strafsenbahnen 118, 
286, 460; Bau und Betrieb elektrischer 
Bahnen, von Schiemann (Rec.); elek- 
trische Fernschnellbahnen der Zukunft, 
von Schiemann (Rec.) 185; elektrische 
Stadtbahn in Berlin von Siemens & Halske 
286, 436, 660; dgl, von Baltzer (Rec.) 
187; Betriebsmittel dieser Bahn 284; 
unterirdische Stromzuführung dieser Bahn 
286; Viadukt dieser Bahn 440; Muster 
für Wagen dieser Bahn 459; —en in 
Oesterreich i. J. 1895, 264; —en mit 
Unterleitung 264, 286; elektrische ۰ 
bahnen in Europa 264; — Mecklen- 
beuren-Tettnang 264, 286; elektrische 
Strafsenbahn in Hannover; elektrische 
Untergrundleitung in Budapest 264; neue 
elektrische Tiefbahn für den Schnell- 
verkehr unter der London Metropolitan 
District r. 94, 264; Anlage und Betriebs- 
kosten von —n —en gemischter Ordnung 
964;  wirthschaftliche Ergebnisse der 
Seilbahnen und der elektrischen Bahnen 
in den Vereinigten Staaten seit 1882; 
elektrisch betriebene Kabelbahn in 
Kansas City 265; Wagen der elektrischen 
Stralsenbahn in Lugano 285; — ohne 
Kraftanlage in einem Grubenwerke in 
Michigan; Nebenschlussmotoren für elek- 
trischen Strafsenbahnbetrieb; elektrischer 
Betrieb auf Vollbahnen; dgl. auf der 
Metropolitan Hochbahn in Chicago 286; 
Erfolge des elektrischen Betriebes mit 
der Dreischienen-Anordnung in Newyork 
118, 286; elektrischer  Strafsenbahn- 
betrieb mit unterirdischer Stromzuleitung 
in Newyork; Sammelzellenbetrieb nach 
Rottsieper; Strafsenbahnwagen in Rouen 
286; Schneepflug mit elektrischem Be- 
triebo fiir elektrische Strafsenbahnen 
291: — nach Sprague 436, 460; zwei- 
stöckiger elektrischer Stralsenbahnwagen 
von Pullmann für Chicago 459, 658; 
zweckmälsigste Form der elektrischen 
Stralsenbahnwagen; Wagen der Baseler 
Strafsenbahn 459; Motorwagen der elek- 
trischen Strafsenbahn Zürich - Oerlikon- 
Seebach ; Motorwagen der Gornergrat- 
bahn 460: Lokomotive dieser Bahn 664; 
Versuchsfahrten auf dieser Bahn 659; 
Motorwagen der Omaha & Council 
Dluffs r.; — auf den Mont Saléve; elek- 
trische Zugkraft auf den Linien von 
La Madelaine nach Courbevoie; Wechsel- 
strom-Gleichstrombetrieb nach Deri für 
—en 460; elektrische StrafBenbahn nach 
Adridge 460, 659; neue Anwendungen 
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des dreiphasigen Stromes bei den Tram- 
bahnen und Eisenbahnen in der Schweiz 
461; Preisbewerbung zur Ausgestaltung 
der elektrischen Hochbahn in Berlin 614; 
Statistik der österreichischen —n —en 
für 1896, 634; Weichen und Kreuzungen 
von Schlitzkanälen —r —en 635; Ver- 
bindung von Einphasen- mit Mehrphasen- 
strom 635, 660; Strafsenbahnen in Buda- 
est 635; elektrische 'Trambahn auf die 
öhe St. Marie bei Hävre 635, 659; 
elektrische Strafsenbahn Paris-Romain- 
ville 635, 659; elektrische Zugfürderung 
` mittels einer 3. Schiene auf der New- 
ork, Newhaven & Hartford r. 635; 
agen dieser Bahn 658; elektrische 
Zahnradbahn in Barmen 635; Wagen 
dieser Bahn 658; elektrische Drahtseil- 
bahn Gossensass-Amthorspitze 636, 660; 
Telephon- und Telegraphen - Störurgen 
durch —en 637; Drehgestelle und Achs- 
büchsen für elektrische Strafsenbahn- 
wagen; Sammelzellen-Wagen der —n — 
Englewood-Chicago; Wagen der elek- 
trischen Strafsenbahn Herne - Reckling- 
hausen 658; elektrischer Strafsenbahn- 
betrieb in Paris; elektrische Zugkraft 
auf langen Linien und die Lokomotive: 
elektrischer Betrieb für Hochbahnen; 
Versuchsfahrten mit einem neuen Sammel- 
zellenwagen 659; elektrische Strafsen- 
bahnen mitunterirdischerStromzuführung; 
elektrische Strafsenbahnen in Belgien; 
Führerschutz bei elektrischen Strafsen- 
bahnwagen in Amerika; unterirdische 
Stromzuführung nach Siemens & Halske 


Elektrische سا‎ der Niagara - Kraft- 
station 86; Fernheiz- und Elektricitits- 
werk in Dresden 624; — der Eisenbahn- 
züge 458, 651. 

Elektrotechnik, Sonder - Ausstellung ^ der 
sächsischen Staatsbahnen für Signal- und 
— 265; Dampfmaschinenbau und seine 
Beziehungen zur — 469; Material für 
olektrotechnische Zwecke 672; Isolir- 
stoffe für Dynamomaschinenbau 673. 

Elevator, Druckluft-Schiffs-— von Garry- 
owen 116; Getreide- — für die Donau 283. 

Empfangsgebäude s. Bahnhof, Eisenbahn- 
ochbauten. 

Entwässerung, Verunreinigung eines Mühl- 
rabens beiBiebrichdurch dieWiesbadener 
läranlage; — von Paris 91; Sammel- 

kanal bei Clichy 91, 629; Bedeutung der 
Berliner Rieselfelder; Drucklinie in —s- 
röhren; Beseitigung der schädlichen 
Keime des Kanalgases 91; —s-Tunnel 
bei Clichy 105; —s- und Kulturarbeiten 
im fiskalischen Kehdinger Moor 108; 
Schöpfrad von H. Paul 108, 114; Tren- 
nungsverfahren bei der — von Köln; 
Haus-— in Amerika; Stadt-— nach 
Metzger, Bekleidungsplatten in —skanä- 
len 258; selbstthatige Rückstauventile 
fiir Ausgiisse von Eicke 259; Be- und 
— eines Villengrundstücks mittels einer 
Windrad-Wasserleitung 259; Klärung der 
Abwässerung von Köln; Pumpmaschinen 
der —sanlagen von Budapest; -— von 
Rom in alter und neuer Zeit; — von 
Marseille; — von Rhyl; selbstthátige 
Rückstauklappe von Breil 430; Grófsenbe- 
stimmung von (landwirthsch.) —skanälen 
448: Kläranlagen in Potsdam nach 
Röckner-Rothe; Einleitung der Abwässer 
von Stuttgart in den Neckar; Haupt- 
sammelkanal für Abwässer neben dem 
Donaukanale in Wien 628; sekun- 
däre Entlüftungsrohre für Haus-—en; 
Ausführung von Kanalisationsarbeiten 
im Sandboden; Lüftung der Strafsen- 
kanäle durch die Laternenpfosten; Be- 
hälter für Abwässer; doppelte Filterung 
und Lüftung von Kanalwasser in Reading 
629; 8. a. Kanalisation, Melioration, 
Pumpe, Schöpfwerk. 

*Erddruck, Gleitflächen des — -Prismas 
und der —, von Cramer 405. 
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à — — — von Cramer 609. 

Erdgrabemaschinen s. Bagger. 

Erdöl s. Beleuchtung. 2 

Erdöl - Kraftmaschine, neue — „Hornsby. 
Akroyd“ 124; fahrbarer Petroleummotor- 
Krahn für den Hafen von Oldenburg 115, 
282, 456; — von Blackstone & Co. 294; 
—n von Clayton, Shuttleworth & Co.; 
—n und Gaskraftmaschinen von Ganz & 
Co. 295; Petroleum-, Gas- und Naphtha- 
Motoren der Ausstellung in Nischnij- 
Nowgorod 1896; Petroleummotor „Ideal“ 
von Harely & Padmore; Petroleum- und 
Gasmotor von Tangyes; feststehende 


Petroleum-Lokomobile von Saigle 470; | 


Gas- und Petroleummotor von Niel 668. 

006 Lehrerheim in Schreiber- 
hau 79. 

Exkavator s. Bagger. 

Expansion s. ampfmaschine , 
maschinenbau. 

Explosion s. Dampfkessel-Explosion. 


Dampf- 


F. 


Faber, R., Schulhäuser flir Stadt und Land 
(Rec.) 677. 

Fabrik, Gebäude der Quell-Verwaltung in 
Vichy-St. Yorre; Kellergebäude für 
Champagner in Luxemburg 421. 

*Fachwerk, statische Untersuchung räum- 
licher und ebener —e, von Rascher 399. 

* Fachwerk, statische Berechnung räum- 
licher —e, von Rascher 593. 

Fachwerk, räumliches —; graphische Er- 
mittelung der Spannkräfte eines be- 
lasteten —ringes 132; Some fundamental 
propositions relating to the design of 
frameworks, von Cilley (Rec.) 136; Er 
mittelung der Spannkräfte in den Wand- 

liedern eines ebenen —- Trägers; Ein- 
flussfláche der Spannkraft eines Zwischen- 
stabes für ein einfaches — 304; — mit 
halben Schrügstüben 644; Einfluss fehlen- 
der Stäbe in —-Balken; Berechnung 
der Durchbiegung und der  Neben- 
spannungen der — - Träger; Berechnung 
der Ständer eiserner Wand-—e 674; 


8. a. Brückenberechnung, Festigkeit, 
— statische Untersuchung, 
räger. 


Fähre, Eisenbahn-Fährverbindung Stralsund- 
Rügen 265; Eisenbahn-Schiffe-— der 
transsibirischen Eisenbahn auf dem 
Baikalsee 271, 644; Plan einer Dampf- 
— zwischen Warnemiinde und Gjedser; 
fliegende Dampf- — iiber den Itchen 445. 

Fahrgeschwindigkeit, gröfste — auf elek- 
trischen Eisenbahnen 97; — der Schnell- 
züge 116; Versuche über — der Berliner 
Stadtbahnzüge 291; schnellste Züge 
Europas 437; schnellster Zug der Ver- 
einigten Staaten 658; s. a. Eisenbahn- 
Betrieb. 

Fahrrad, neuere Werkzeugmaschinen für 
—-Bau 296; Maschinen und Geräthe 
zur Herstellung von Fahrrädern 471, 669. 

Fahrradschuppen für Fabriken und Ver- 
ول سا ری ان اد‎ 617. 

Fahrstuhl s. Aufzug. 

Farben, Prüfung von — 302; Rostbildung 
unter Oel-—- Anstrich 302, 644; Halt- 
barkeit von Anstrich- — 477; s.a. Anstrich. 

Festhalle für das Sängerfest in Elbing 417. 

Festigkeit, Versuche über ELlasticitit des 
Erdbodens 132; die Knick- — in Theorie, 
Versuch und Praxis 303, 674; — des 
Holzes; — der Balkenverbindungen 472; 
zulässige Beanspruchung von Stampf- 
beton 473; Biegungs - Elastieität bei 
Körpern von ungleichem Verhalten 

egen Zug und Druck; Träger aus 
Materialien von veränderlichem Form- 
änderungs-Beiwerthe 478; Berechnung 
der — loser und fester Röhrenflantsche 
480; Elasticität und —, von C. v. Bach 
(Rec.) 492; EE des Gusseisens 
durch Erschüttern 475, 671; Eintluss der 
"Wärme auf die Widerstandsfähigkeit der 


Erddruck — Gaskraftmaschine. 


Metalle; — der Baustoffe 672: Ver- 
längerung der Abbindezeit von Port- 
landcement unter Erhöhung der — 673; 
Knick -— der Träger; Knickwiderstand 
der Wandstäbe eines Gitterträgers bei 
ungleichmälsiger Beanspruchung; Elasti- 
eität und — doppelt gekrümmter Träger 
und Statik der freien Treppen 674: 
Stand - — eines Schornsteins 675; 
Schwungrad-Explosionen 667, 676; 8. a. 
Fachwerk, Spannung, statische Unter- 
suchung, Träger. 

Festigkeitsversuche mit Lokomotiv -Steh- 
bolzen 121, 290; Biegeproben bei niede- 
ren Wärmegraden 128, 299; Belastungs- 
versuche mit erhitzten Stützen 128, 250, 
310; — über Druck- und Knickfestigkeit 
schmiedeiserner Stäbe 131; Lochstanzen 
als Prüfungsverfahren für Metallfestig- 
keit 299; vergleichende Versuche mit 
Molybdänstahl und Wolframstahl 300; 
— mit sechsjährigen mit verschiedenen 
hydraulischen Bindemitteln hergestellten 

örteln 301; vergleichende Versuche 
über die Feuersicherheit gusseiserner 
Speicherstützen (Rec.) 310; Belastungs- 
probe der Erlenbach-Brücke bei Bibe- 
rach-Zell bis zum Bruch 444; Prüfung 
der Baustoffe auf Abnutzung 473; Biege- 
versuche mit Monierplatten 473, 480; 
Untersuchung einer Bessomerstahl- 
Schiene; Härteprüfung von Stahlkugeln 
für Lager 474; Einfluss des Erschütterns 
auf Gusseisen 475, 671: Prüfung von 
Trass 475: Versuche über Einwirkung 
der Kälte auf die Biegbarkeit von 
Schmiedeisen 672; Abweichungen bei 
—n mit Cement 673; Ermittelung der 
Zug- und Druckelasticitiit an den gleichen 
Versuchskörpern 676: s. a. Brücken- 
untersuchung, Materialprüfung. 

Festplatz, die deutschen Nationalfeste und 
der Kyffhäuser als Feststätte 83. 


Feuersicherheit, Feuerbeständigkeit natür- 
licher Bausteine 126; Belastungsversuche 
mit erhitzten Stützen 128, 250; verglei- 
chende Versuche über die — gusseiserner 
Speicherstlitzen (Rec.) 310; Lehren des 
Brandes der Borsigmiihle in Berlin 611. 


Feuerspritze, Dampf-—n der Waterous En- 
gine Works in Brantford 113; Flaeder's 
Hydrophor 114; — von Grether & Co. 
280; —n von Merry weather 455. 


Feuerung s. Dampfkessel-Feuerung, Heizung, 
Lokomotiv Feuerung. 

Fouerwehrgebäude, neue Feuerwache in der 
Wilmsstrafse in Berlin 415 

Filter, Winter-Reinigung der Hamburger — 
92; — für Reinigung der Abwässer in 
Altona (N. A.); dgl. in Paris 258; — 
bei den Wasserwerken in Hamburg 260; 
Sandfilterung und mechanische Filterung 
zur Reinigung des Trinkwassers; bakte- 
riologische — der mecha- 


nischen Trinkwasser-— in Lorain 
431; Sand-— der Wasserwerke von Al- 
bany 630. 

Flaschenzug, elektrischer Differential - — 


von Harrington 281; deutsche Schrauben- 
flaschenziige; Laufkatze mit — nach 
Winnard & Bedford 455; Lane’s Seil- — 
wit selbstthätiger Feststellung; drei- 
facher Ketten-— nach Jale-Weston 655. 


Flussbau, Maísregeln zur Abwendung der 
Hochwassergefahren 106; Verwendung 
von Gehängebauten bei der Regelung 
der Glatzer Neifge 108; Flusskorrektionen 
an der Maas; Regelung der Thaya; 
flussbautechnische Arbeiten an dem 
Mississippi seit dem Sklavenkriege; Nor- 
malisirung der Donau bei Linz für Nie- 
drigwasser 275; Baggerungen am Missis- 
sippi 276, 449; Vorschläge zur Erschlie- 
{sung kleiner Wasserliiufe fiir die Grols- 
schifffahrt 276; mathematisch - nivelliti- 
Grundlagen der Wasserbau-Technik 447: 
statische Sicherheit der Doell’schen 
Gitterwerke für Wasserbauten 448. 


' 
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Flüsse, der Oderstrom, sein Stromgebiet 
und seine Nebenfliisse 106; Wassermengen 
der Weichsel, Nogat und Brahe 1896, 
108; l'Adige, sue condizioni idrografiche 
e lavori di sistemazione nel suo alveo, 
von G. Crugnola (Rec.) 188; Abfluss- 
mengen der hauptsächlichsten französ. 
eege 274; Unterrhein und Waal 
275; Grundrissform und Profilgestaltung 
des Elbstromes 448; Statistik der nicht 
tlöfs- und schiffbaren — in Frankreich 
651; s. a. Deichbau, Flussbau, Kanali- 
sirung, Regelung. 

Föppl, Mittheilungen aus dem mechanisch- 
technischen Laboratorium der Tech- 
nischen Hochschule zu Miinchen, Heft 25 
(Rec.) 491. 

—, Vorlesungen über technische Mechanik 
(Rec.) 494, 678. 

Förderanlage, Transportbänder zum Fördern 
von Erzen u. dgl. auf geneigter und 
wagerechter Bahn; Thompson’s „Uni- 


versal - Conveyor 115; Material- 
Bewegung bei Hochöfen; Koch's 
Kohlen - Conveyor; mechanische Ein- 


richtungen zum Lösen und Fortbewegen 
von Boden beim Chicagoer Entwässerungs- 
kanale; Sandpumpen und Dampfschaufel 
daselbst; Conveyor daselbst 283. 

Formänderung, Träger aus Materialien mit 
veründerlichem —s - Beiwerthe 478; 
—en und Anstrengung flacher Böden 480. 

* Francke, Ad., Berechnung mehrfach statisch 
unbestimmter Systeme 173, 481. 

* Frentzen, G., und A. Rieppel, Konstruktion 
und Architektur neuerer deutscher 
Brückenbauten 561. 

Fricke, Hauptsätze der Differential- und 
Integralrechnung (Rec.) 192. 

Friedhof, Grabkapellen 80; —skapelle in 
Kahla 2 

Fundirung s. Gründung. 

Futtermauer, Querschnittsberechnung trapez- 
fórmiger Stützmauern 132; s. a. Stützmauer. 


od e 


G. 
Garnisonbauten, Bam lieh Ansprüche 
an militärische Bauten, von Helbig 
(Rec.) 182. 


Gartenanlage, gärtnerische Schmuckplätze 
in Städten, von Hampel (Rec.) 182. 

Gasbeleuchtuug, Hydro - Press - Gaslicht ; 
Gasdruck und Gasverbrauch bei ver- 
schiedenen Gasbrennern 87; neueste Ver- 
suche mit Acetylen 88, 116, 255, 285, 625; 
Strafsenbeleuchtung mit Gasglühlieht in 
Charlottenburg 88, 428; Jeraer Gas- 
glühlicht - Cylinder mit seitlicher Luft- 
zuführung 88 ; wirthschaftlicher Vergleich 
elektrischer Glühlampen mit Auerlicht 
89; mittelbare Beleuchtung von Schul- 
zimmern, Hörsälen und Werkstätten mit 
Auerschem Gasglühlicht 257; Gasglüh- 
lichtbrenner; Feuergefährlichkeit der 
Gasglühlichtlampen; Theorie des Gas- 
gliihlichtes; —s- Anlagen; neue Fort- 
schritte in der Beleuchtung mit Wasser- 
gas; Wasserkochvorrichtung an Laternen 
428; Beleuchtung der Eisenbahn - Per- 
sonenwagen mit Mischgas 458, 625, 657; 
Fortschritte der Acetylengas-Beleuchtung 
in Ungarn; Acetylen-Brenner und. ihr 
Einfluss auf die Beleuchtungsfrage; 
Kostenvergleich für elektrisches Bogen- 
licht und Acetylenlicht 625; Neuerungen 
am  Gasglühlichte; Gasglühlicht - Be- 
leuchtung mit Kleinstellvorrichtung nach 
Haag ; Dauerhaftmachung der Glühkörper 
für Glühlicht; elektrischer Gaszünder von 
Boese 626; Eisenbahnwagen-Beleuchtung 
mit Acetylengas in Preufsen 657; 8. a. 
Beleuchtung, Gas. 

Gasflasche, schraubenfürmig gewollte Stahl- 
flasthe 301. 

Gaskraftmaschine, wirthschaftliche Betrach- 
tungen iiber Dampfmaschine und —; 
Borsig’s Gasmotor; Kraftgas und Kraft- 
gasmaschinen 124; Strafsenwagen mit 
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Acetylengas-Motoren 286; vierpferdige — 
der National Gas Engine Comp.; Gas- 
maschinen in französ. Mühlen; — von 
Ruston; neue —n 294; Erdól-— und —n 
von Clayton, Shuttleworth & Co. 295; 
neuere Messinstrumente für —n 296; Pa- 
riser Tramwaywagen mit Gasbetrieb 
nach Lührig 459; Petroleum-, Gas- und 
Naphtha - Motoren der Ausstellung in 
Nischnij-Nowgorod 1896; Petroleummotor 
und — von Tangyes; 100pferdige — von 
Fielding & Platt; Gaserzeugungsmaschine 
der —n-Fabrik in Amberg; neue —n; — 
von Donaldson; 140pferdige zweicylin- 


drige — von Hartley & Petyt; 200pferdige | 


— „Premier“ von Gebr. Wells 470; Ver- 


wendung vou Hochofengasen zur un- | 


mittelbaren Krafterzeugung; Gas- und 
Petroleummetor von Niel 668. 

Gasthaus, neue Geschäfts- und Hötelbauten 
in St. Louis 249; neues königliches Hof- 
bräuhaus in München 418; Köcherts- 
zwinger in Nürnberg; Wirthschaftssaal 
in der Rue Boccador in Paris 618. 

Gefängnis, neues Amts-— in Karlsruhe 418. 

Gemeindehaus s. Rathhaus. 

Gerichtsgebáude, neues Land- und Amts- 
gericht in Glatz 75; neues Justizgebäude 
in München 75, 242, 614; Amts- — in 
Charlottenburg 241; das Reichs- — in 
Leipzig, von H. Rückwardt (Rec.) 309; 
neues Amts -— in Ratzeburg 614. 

Gerüst s. Baugerüst. 

Geschäftshaus, Kaufhaus in Berlin; — und 
Wohnhaus Kröber in Altenburg 81; 
Kaiserhaus in Bromberg 82; Berliner 
Neubauten, von Rückwardt (Rec.) 178; 


Neubauten in Nordamerika, von P. Graef 


(Rec.) 180; Jacobshof in Berlin; — von 
d. Raven Söhne & Co. in Berlin 247; 
Wohnhaus und — Loewe in Deutsch- 
Krone; Verkaufsgebäude der Siegel 
Cooper Co. in Newyork 248; neue Ge- 
schäfts- und Hötelbauten in St. Louis; 
Waarenhaus in Rhodesia 249; — von 
Raddatz & Co. in Berlin; — und Wohn- 
haus Jerusalemerstrafse 11/12 in Berlin; 
Wohnhaus und — in Oppeln 420; Harri- 
songebäude in Philadelphia 421; s. a. 
Wohnhaus. 

Geschwindigkeit s. Fahrgeschwindigkeit. 

Geschwindigkeitsmesser von Metcalfe für 
Kriegsschiff-Maschinen 469; s. a. Fahr- 
geschwindigkeitsmesser. 

Gesundheitspflege, Rauchplage in Städten, 
besonders in Philadelphia 90; die Ber- 
liner Rieselfelder in ihrer gesundheit- 
lichen und wirthschaftlichen Bedeutung; 
Beseitigung der schädlichen Keime des 
Kanalgases; gesundheitliche Vortheile 
der Wasserleitungsanlagen; Beurtheilung 
des Trinkwassers und der Wasserfassungs- 
anlagen; Reinigung des Leitungswassers 
durch metallisches Eisen; Enteisenung 
des Grundwassers;  Enteisenung des 
Wassers in Worms; Keimtödtung im 
Wasser 91; Keimgehalt des Londoner 
Leitungswassers 92; gesundheitliche An- 
sprüche an militärische Bauten, von 
Helbig (Rec.) 183; gesundheitliche Ein- 
richtungen der modernen Dampfschiffe 
253; Feuchtigkeitsgehalt der Luft; Ein- 
fluss der Feuchtigkeitsschwankungen un- 
bewegter Luft auf den Menschen während 
körperlicher Ruhe 254; künstliche Be- 
leuchtung vom augenärztlichen Stand- 
unkte; Einwirkung des elektrischen 
Lichtbogens auf die Augen; Hygiene im 
Städtebau; Wohnungsinspektion in der 
Stadt Posen; gesundheitlicher Werth der 
Hohlziegel und der stark durchlässigen 
Backsteine 257; bakteriologische Klärung 
der Abwässer in England 258; Verbesse- 
rung der gesundheitlichen Zustände eines 
Polders 275; Versorgung der Schulen 
mit Wasser; Entseuchungsstationen in 
Paris 430; Sandfilterung und mechanische 
Pr zur Reinigung des Trinkwassers; 
bakteriologische Üntersuchung der me- 


Gasthaus — Heizung. 


chanischen Trinkwasser-Filter in Lorain; 
Reinigung des Wassers bei der Süd- 
Pacific-Bahn 431; bakteriologische Unter- 
suchung eines städtischen Kehrichtplatzes 
432; tragbare Vorrichtung für gesundheit- 
liche Luftuntersuchung; schwimmende 
Entseuchungsanstalt in Newyork; Ver- 
breitung von Milzbrand durch Lohgerbe- 
rei-Abwässer; Bleivergiftung durch einen 
Hausbrunnen 628; Selbstreinigung der 
Flüsse 629; Kehricht- und Kanalschlamm- 
Analysen aus Stuttgart 632. 


Getreideheber, Druckluft - Schiffselevator 
Garryowen 116; Getreide-Elevator für 
die Donau 283; Entladen von Getreide- 
schiffen mittels Luftsauge-Leitungen 450; 
Druckluft-Elevatoren 457. 

Getreidespeicher, Getreidesilo in Greenwich 


Gewölbe, Berechnung kleiner — von Eisen- 
bahnbrücken; Einfluss von Wärme- 
schwankungen auf —; Hohl-— im 
Brückenbau; Verwendung über dem — 
liegender und schwimmender Lehrgerüste 
beim Hafenbau in Bordeaux 100; Be- 
rechnung des Seitenschubs von —n 132; 
Festigkeits - Untersuchung gewölbter 
Brücken 267; Einfluss geneigter Ueber- 
schüttungs - Oberfläche auf symmetrische 
— 304, s. a. Beton, Brücken (steinerne), 
Brückenbau. 

Girndt, Raumlehre für Baugewerkschulen 
und verwandte gewerbliche Lehran- 
stalten (Rec.) 192. 

Glas, Lagerschalen aus — 301, 476; Eigen- 
schaften des —es 673. 

Graef, P., Neubauten in Nordamerika (Rec.) 


Graphostatik, Summen -Einflusslinien und 
A-Polygone; graphische Ermittelung der 
Spannkräfte eines belasteten Fachwerk- 
ringes 132; Einflussfläche der Spann- 
kraft eines Zwischenstabes für ein ein- 
faches Fachwerk; Zeichnen eines Seil- 
ecks durch 3 gegebene Punkte 304. 


Gründung der neuen East River-Brücke in 
Newyork 99, 439, 639; Fangdamm zur 
Pfeiler-— bei der Androscaggin-Brücke 
99; Ermittelung der Tragfähigkeit des 
Baugrundes durch „Fundamentprüfer“ 
von Mayer 99, 439; Tragfähigkeit ge- 
rammter Pfihle 99; Versuche über 
Elasticitit des Erdbodens 132; neue — 
für lockere Bodenarten 266; — der 
Widerlager und Pfeiler der Brücke 
Alexander III. in Paris 439, 639; Aus- 
schleusezeit aus höherem Luftdruck 439; 
— in Baugruben, deren Grundwasser- 
spiegel durch Rohrbrunnen abgesenkt 
ist 638; — durch Einpumpen von Cement 
in Kiesschichten; — durch Zusammen- 
pressen des Bodens und Einschüttung 
von Kalkmilch und Eisenschlacke in 
die Vertiefungen; Beton-Schüttungen für 
den 5. Pfeiler der Charlestown-Brücke 
in Boston; — des Singer-Baues in New- 
york; Ausbesserung des Grundmauer- 
werks eines Pfeilers der Missouri-Eisen- 
bahnbrücke bei Bismark 639. 


Grundwasser, Enteisenung des —s 91; —- 
Fassungen 430; — - Versorgung von 
Schweinfurt 431; künstliche Erzeugung 
von — 629. 


Gummi, — -Untersuchungen für technische 
Zwecke 673. 
Güterwagen, neuere — 


der Nordgesell- 


schaft; Baggergut-Wagen beim Bau des | 


Entwässerungskanales in Chicago 118; 
offene 15* — der preuís. Staatsbahnen; 
Gastransportwagen mit Kompressions- 
pumpe; Dampfwagen für Beförderung 
von Hauskehricht; Kohlenförderwagen 
für eine Seilbahn 287; — von 20t Ge- 
wicht; offene eiserne —; geheizte — auf 
den bairischen Staatsbahnen 461; offener 
vierachsiger — aus gepresstem Fluss- 
issnblech: Oelwagen für die indischen 
Staatsbahnen 660, 
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Hafen, neue — -anlage bei Breslau; Er- 
weiterung des — -gebietes und Bau 
eines Fischerei-—s bei Geestemünde; 
Hochbauten des König Albert-—s in 
Dresden - Friedrichstadt 110; Entwicke- 
lung des Verkehrs in diesem — 279; 


— von Dünkirchen; — von Rouen 112; 
Häfen und Wasserwege 112, 279, 452, 
653; — zu Constanza 118; Erbauung 


neuer Weserhäfen; elektrische Krähne 
für den — von Magdeburg 277; Ver- 
mehrung und Verbesserung der Weser- 
häfen von Münden bis Bremen 449; neue 
— -Anlagen zu Bremen und Bremer- 
haven 451; Vergrifserung des —s von 
Marseille; — von Plymouth; — von 
Sfax 453; — von Colombo; — von 
Veracruz 454; neue —- und Werft- 
anlagen in Kiln 651; — von Colombo 
653; s. a. Dock, Hafenbau, Wellen- 
brecher. 

Hafenbau, iiber dem Gewölbe liegende und 


schwimmende Lehrgeriiste zum Ein- 
wölben von Kaimauern in Bordeaux 
100; beweglicher Kasten zum Aus- 


bessern von Kaimauern in Calais 453, 
639. 

Hammer, Lehrbuch der ebenen und sphäri- 
schen Trigonometrie (Rec.) 320. 

Hampel, C., GER Schmuckplätze in 
Städten (Rec.) 182. 

Handbuch der Ingenieurwissenschaften, 
Bd. V (Rec.) 313; — der Materialien- 
kunde für den Maschinenbau, I. Theil: 
Materialprüfungswesen, Probirmaschinen 
und Messinstrumente, von A. Martens 
(Rec.) 678. 

Hängebrücke, Schwurplatzbrücke in Buda- 
pest 102, 442; — über den Ohio zu 
Rochester; — iiber den Ohio bei East 
Liverpool 102; —n der Neuzeit 102, 
38, 642; neue Eastriver-— zwischen 
Newyork und Brooklyn 269, 643; Grün- 
dung dieser Brücke 99, 439; leichte 
Fufsgünger- —; Tower-— in London 
269; — über den Hudson zwischen New- 
york, Jersey und Hoboken; Strafsen- — 
über den Ohio in Bellaire 443; Um- 
bauten und Neubau der alten Niagara- 
—; versteifte — über die Argen; — mit 
natürlichen Felspfeilern in den Buttes 
Chaumont in Paris 642; —n über den 
Eastriver 643. 

Hartmann, K, und J. O. Knoke, die Pum- 
den (Rec.) 490. 

*Hasak, Neubau der Reichbank in Hannover 
321, mit BL. 9. 

Haus s. Geschiftshaus, Villa, Wohnhaus. 
Hauser & Stöckl, Hülfstabellen für die Be- 
rechnung eiserner Träger (Rec.) 315. 
Hebezeuge, Pearson’s Hebebock 114; elek- 
trische Hebevorrichtungen115; Ridgway': 
unmittelbar wirkendes Luftdruck-Hebe- 
zeug 115, 281; Wellmann's Hebemagnetc 
in dem Blechwalzwerke der Illinois- 
Stahl:Co. 281, 655; Motoren und Hülfs- 
einrichtungen für elektrisch betriebenc 
— 281, 295, 456; elektrische -— von Gebr. 
Burgdorf 282; 8.a. Aufzug, Flaschenzug, 

Krahn. Winde. 

Heilanstalt s. Krankenhaus, 

*Heintze, Beitrag zur Geschichte der 
europäischen Porzellanfabrikation 387. 


| Heinzerling, Brücken derGegenwart, Abth.], 


Heft 3: eiserne Balkenbrücken mit ge- 


gliederten Polygonalträgern einschl. 
der Auslagerbrücken (Rec.) 489. 
Heinzerling & Intze, deutsches Normal- 


profilbuch für Walzeisen, 5. Aufl. (Rec.) 
493. 

Heifsdampfmaschine, —n 469. 

Heifsluftmaschine, neue Luftmaschinen 294; 
— von Polsounow 470; — von !/; PS. 668. 

Heizung, Siemens' Regenerativ - Gaskamin- 
ofen; Heizkórper-Verkleidung aus Rohr- 
geflecht; Dampfkessel-Feuerungsanlagen 
mit  Rauchverzehrung 84; rauchfreie 
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Dampfkesselanlagen in Sachsen 85; — : 
ohnräumen 85, 253; Lüftung und | Hospital s. Krankenhaus. 


von 
— im neuen Abgeordnetenhaus zu 
Berlin 8; Lüftung und -- im 
Reichstagshause in Berlin; Schul- 


—; elektrische — der Niagara-Kraft- ` 


station 86; Schramm’s Patent-Dreieck- 
Element; Etagen-Warmwasser-— von 
E. Hicke 252; Neuerungen an Kohlen- 
staub-Feuerungen 122, 252, 293; Fort- 
schritte auf demWege zur Russbeseitigung 
252; Bestimmung der Rauchdichte nach 
der Farbe; 


staub-Feuerung von Friedeberg 293; Aus- 
stellung und Wettbewerb von —s und 
Lüftungsanlagen bei der Baufachaus- 
stellung in Düsseldorf; Gesichtspunkte 
für die beste Heizanlage Erwerbszwecken 
dienender Gewächshäuser und Treibbeete 
425; isolirende Wirkung von Luftschichten 
425, 622; Anordnung von Luftisolir- 
schichten421; Beraneck’s Wärmeschreiber 
426; elektrische — der Eisenbahn- und 
Stralsenbahnwagen 458; Berechnung des 
Heizwerthes; Warmwasser - Bereitung 
mittels des Houten'schen Central-Wasser- 
heizofens; Berliner Gasbadeofen von 
Funk 623; Berechnung von Wasserhei- 
zungs- und Wasserleitungs-Anlagen auf 
elementarem Wege 623, 629; Rippenheiz- 
kürper; Niederdruckdampf - — mit Ventil- 
Luft-Regelung nach Polle; Fernheiz- und 
Elektricititswerk in Dresden 624; Warm- 
wasser-— der internat. Schlafwagen- 
Gesellschaft; Dampfheizschläuche für 
Eisenbahnwagen 637, s. a. elektrische 
Heizung, Güterwagen - Heizung, Ofen, 
Personenwagen-Heizung. 

Heizversuch, —e mit einem Dürr’schen 
Röhrenkessel für „Bayern“ 467; s.a. Ver- 
dampfungsversuch. 

Helbig, gesundheitliche Ansprüche an mili- 
tärısche Bauten (Rec.) 183. 

Hemmschuh von Hochstein 98. 

Herr, Handbuch für Stationsbeamte (Rec.) 187. 

* Herrmann, 0., Steinbruchbetrieb und 
Schotterwerk auf dem Koschenberge bei 
Senftenberg 137, mit Bl. 2. 

Hervieu. traité pratique de la construction 
des égouts (Rec.) 183. 

Hirth, G., der Formenschatz 1897 (Rec.) 183. 

Hochbau-Konstruktionen, Kuppel des Magasin 
Dufayel 583; Widerstandsfühigkeit guss- 
eiserner Säulen und ihrer Schutzmittel 
gegen Feuer und Wasser 128, 250, 310; 
Xylolith als Baustoff 250; Häuserbau 
in Nordamerika 251; Papyrolith 302; 
vergleichende Versuche über die Feuer- 
sicherheit  ;usseiserner Speicherstützen 
(Ree.) 310; Eiskeller und Cementdielen ; 
rationelle Ermittelung des Ziegelver- 
bandes für  reiehgegliederte auer- 
körper; Anordnung von  Luftisolir- 
schichten 421; neue Wand- und Decken- 
arten 422; Lehren des Brandes der 
Borsigmühle in Berlin; Läutevorrichtung 
für Glocken 621. 

Hochschule, unsere —n und die Anforde- 
rungen des 20. Jahrhunderts, von Riedler 
(Rec.) 494. 

Hochwasser s. Hydrologie, Niederschläge, 
Ueberschwemmung. 

Holde, Untersuchung der 
( Rec.) 317. 

Holz, — -Pflaster in Bremen 93; dgl. in 
Paris 93, 260; hartes australisches — zu 
Pflaster 93; technische Eigenschaften 
des Kiefern- —es 125; blaues Kiefern- — 
126; Xylolith als Baustoff 250; unver- 
brennbares — 297; — - Pflaster 297, 472; 
Verwendung von hartem und weichem 
— zum Strafsenbau 432; Festigkeit des 
—es 472; geräuschlose Pflasterungen 
aus — und Asphalt 631; Bewährung 
von Buchenschwellen 670. 

BONE SEDR neue — 125; 
Holzfräsmaschine der Defiance Machine 
Works 297. 


Schmiermittel 


— und Lüftung auf den. 
modernen Dampfschiffen 253; Kohlen- ` 


Heizversuch — Kanalisation. 


Holzpflaster s. Holz, Strafsenpflaster. 


Hospiz s. Krankenhaus. 

Hötel s. Gasthaus. 

Hoyer, Egbert von, Lehrbuch der ver- 
gleichenden mechanischen Technologie, 
Bd.I: Verarbeitung der Metalle und des 
Holzes (Rec.) 190. 

Hrabak, Hülfsbuch für Dampfmaschinen- 
techniker (Rec.) 136. 

Hubbrücke in der Michiganstrafse in Buffalo 
27V; Antriebmaschinen für die — in der 
Nord Halstead - Brücke in Chicago 271; 
— {iber den Murray bei Swanhill; Eisen- 
bahn-— iiber den Chicago 443. 

Hydraulik, Bestimmung der Wasserge- 
schwindigkeit in Druckleitungen 107; 
Bazins neue Formel für Wasserge- 
schwindigkeit in offenen Kanälen 272, 
480, 646; Untersuchungen an beweglichen 
Wehren mit Schützentafeln und Böcken 
276; Widerstaud eingetauchter Körper 
in tlielsendem Wasser 448; Bestimmung 
der giinstigsten Wassergeschwindigkeit 
in Druckleitungen 480. 

Hydrologie, Wasserkatastrophe im König- 
reiche Sachsen im Juli 1897; Wolken- 
bruch im Riesengebirge im Juli 1897, 
105; aulserordentliche Niederschläge in 
Oesterreich im Juli 1897; Wolkenbrüche 
in Japan 1893; Mafsregeln zur Abwendung 
der Hochwassergefahren; der Oderstrom, 
sein Stromgebiet und seine Nebentliisse 
106 ; Wasserstandsvorhersagung 106, 447; 
Eirtluss von Wind und Luftdruck auf 
die Gezeiten 108, 274, 454; Wassermenger 
der Weichsel, Nogat und Brahe 1896, 108; 
Todtwasser 111; L’Adige, sue condizioni 
idrografiche e Lavori di sistemazione nel 
suo alveo, von G. Crugnola (Rec.) 188; 


Bazins neue Formel für Wasser- 
bewegung in offenen Kanälen 272, 
480, 646; Veränderung der Ge- 


schwindigkeiten im Querschnitte eines 
Stromes, insbesondere bei Behinderung 
an der Obertliche und bei Eisstand; 
Hochwasser - Meldedienst an der Saale 
272, tortschreitende Geschwindigkeit der 
Wellen mit einer longitudinalen Schwin- 
gung der Elemente; Gezeitenwellen 273; 
Eigenthümlichkeiten verschiedener Ge- 
zeitenwellen mit Bezug auf die holländi- 
sche Küste; allgemeine atmosphärische 
Vorgänge bei den Uebertluthungen in 
Schlesier, Sachsen und Nordböhmen im 
Juli 1897; Abtlussmengen der haupt- 
sächlichsten französischen Flussgebiete; 
Wasserstände der Donau am Pegel der 
Reichsbrücke bei Wien; Erklärung der 
Mistpoeffers; Farbe der natürlichen Ge- 
wässer; Grundeis im Seewasser 274; Be- 
kämpfung der Hochwassergefahren durch 
Sammelbecken 275; Niveau des Mittel- 
meeres 280; Sommerhochwasser vom Juli 
und August 1897 im Oderstromgebiete; 
Hochwassermengen der Nordseite des 
Riesen- und Isergebirges Ende Juli 1897; 
Vorbeugung gegen Hochwassergefahr im 
Oderstromgebiete; hydraulische und 
hydrologische Versuchsanstalten 447; 
Nutzen hydrologischer Versuchsanstalten 
für den Schiffbau; Programm der — 448; 
registrirender Regenmesser von Hell- 
mann-Fuefs 447; neuer aufzeichnender 
Regenmesser 629; Wassermengen der 
Weichsel und Nogat 1897, 645; Berech- 
nung der Abtlussmengen in Flüssen; 
Wasserverhältnisse der Gebirgsflüsse, 
ihre Verbesserung und Ausnutzung 646; 
Beiträge zur Hydrographie Oesterreichs; 
Hochwasser des Jahres 1897 (Rec.) 678; 
s. a. Niederschläge, Ueberschwemmung. 
Hydrometrie, Rollbandpegel nach Seibt- 
Fuels; selbstthätiger Lichtbild-Pegel nach 
Seibt-Fuefs; Beitrag zur Wasserstands- 
vorhersagung; Umlaufwerthe vonWasser- 
messungsflügeln 106;  bauwissenschaft- 
licheVersuche, über Pegelwesen usw. 273; 


selbstthätige Gezeitenpegel nach Seibt- ! 
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Fuels 274; mathematisch - nivellitische 
Grundlagen der Wasserbautechnik 447; 
wissenschaftliche und wirthschaftliche 
Bedeutung der Feinhöhenmessungen und 
Wasserstandsbeobachtungen 646; neue 
Geschwindigkeitsformel von Bazin 272, 
480, 646; Umlaufwerthe Woltmann’scher 
Flügel; Berechnung der Abtlussmengen 
von Flüssen; graphische Ermittelung 
der Grófse der Stauweiher 646; s. a. 
Niederschläge. 


Indikator, Mitteldruck-— für hohe Ge- 
schwindigkeiten 468, 469: ununterbrochen 
arbeitender — 46%. 

Ingenieurwissenschaften, Handbuch der —, 

d. V (Rec.) 313; Fortschritte der —, 
Heft 5 und 7 (Rec.) 314. 

Intze & Heinzerling, deutsches Normal- 
profilbuch für Walzeisen, 5. Auflage 
(Rec.) 493. 


J. 


Joelys technisches Auskunftsbuch für 1898 
(Rec.) 193. 

*Jordan, Eisenbahn-Vorarbeiten 329. 

Jung & Wolff, Baudenkmäler in Frank- 
furt a. M. (Rec.) 134. 


DW 


Kalender, technische — für 1899, 680. 

Kalk, Erhärtung des natürlichen und künst- 
lichen hydraulischen —es 672; Cement- 
— - Mörtel 673; s. a. Mörtel. 

Kamin s. Kleinarchitektur. 

Kanal, Rhein- Weser-Elbe-— 109; militä- 
rische Bedeutung desselben; Stand der 
Bauarbeiten am Elbe-Trave-—e 110; 
wirthschaftliche Bedeutung des Rhein- 
Weser-Elbe- —s 111; Kaiser Wilhelm- — 


112; See-— von der Ostsee nach dem 
Schwarzen Meere 112, 277, 219, 451; Be- 
wüsserungs-— bei Kioto 275; der Ma- 


surische — und die Pregel-Regelung 275, 
449 ; Schifffahrts- — der unteren Loire 277, 
280; See- — nach Manchester 279, 451; 
Panama-— 279; Ueberfallwehre in 
Indien und der Ochoa-Staudamm für den 
Nicaragua- —; Ausbau des Hunte-Ems- 
—8 449; See-— von den kanadischen 
Seen nach dem Atlantischen Oceane 
448, 451; See-— durch Florida 451; 
a a. Binnenschifffahrt, Schifffahrt, Schiff- 
fahrtswege. 

Kanalbau, gegenwärtiger Stand der Mittel 
zur Ueberwindung grofser Gefälle; 
Hebewerke und geneigte Ebenen; ge- 
neigte Ebenen; wirthschaftliche Seite der 
Stutendoppel -Schleuse 277; Uferschutz 
der Kanäle 449; mechanische Einrich- 
tungen zum Bau des Chicagoer Ent- 
wässerungskanales 283, 457; Dichtungs- 
arbeiten an Kanälen 648; künstliche 
SE des Speisewasser eines Kanales 

9 


Kanalbrücke, eiserne —n 444. 


Kanalisation, Schwemm -— von Buenos 
Ayres; Beseitigung der schädlichen 
Keime des Kanalgases 291; traité 


Prague de la construction des égouts, 
von J. Hervieu (Rec.) 183; Gasexplosion 
in einem Strafsenkanale in Leeuwarden; 
Anlage städtischer Kanalnetze; Beitrags- 
pflicht der Hausbesitzer zu den Kosten 
der Stadtreinigung; Kanal - Abzweig- 
Priifungsvorrichtung von Kessler; Kanal. 
gestinge von Kessler; Bekleidungs- 
platten in Entwässerungskanälen 258; 
Pumpanlage der — von Charlotten- 
burg 430, 455; — von Harburg 430; 
Pumpmaschinen der Entwässerungs-An- 
lagen von Budapest 430, 455; — von 
Pópelwitz und Kleinberg bei Breslau; 
Hauptsammelkanal neben dem Donau- 
kanal in Wien 628; Pariser Entwässe- 
rungskanäle von Clichy und Achéres 91, 
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629; Ausführung von —sarbeiten in Sand- 
boden; ا‎ der Stralsenkanäle durch 
die Laternenpfosten 629; s.a. Abwässer, 
Entwässerung. 

Kanalisirung der Moldau und Elbe, Stufe 2, 
275; Pläne zur — der Lippe 276; Oder- 
—; Ausnutzung der Wasserkräfte an 
den Wehren einer — Fluss - — 
448; s. a. Flussbau, Fliisse, Regelung. 

Kanalwasser s. Abwässer, Kanalisation. 

Kapelle, Grab-—n 80; Friedhofs-— in 

ahla ; aus Cementkunststein in 
Michalkowitz 240; katholische in 
Allendorf a. Werra 414; Grabdenkmäler 
und Grab-—n 423; Apollonien-— in 
Stralsund 611. 

Kaserne, Nachweisung der 1891 bis 1895 
vollendeten Bauten der deutschen Gar- 
nison-Bauverwaltung 418. 

Kasino, stidtisches — zu Tréport 417; s.a. 
Vereinshaus. 

Kehricht, Müllbeseitigung in Budapest 93, 
259; staubfreies Verladen von Hausmüll 
in Schiffe 111; Verbrennung der mensch- 
lichen Auswurfstoffe nach Arnheim; Ab- 
fuhr der Abfallstoffe, Abführung und 
| der Schmutzwässer in mitt- 
leren und kleinen Städten; staubfreies 
Verladen des Hausmülls in Wagen in 
Berlin; städtische Verbrennungsanstalt 
für Abfallstoffe am  Bullerdeich bei 
Hamburg; Behandlung des Haus-—s in 
Newyork 259; Dampiwagen für Beför- 
derung von Haus-— 287; Beseitigung 
des —s in nordamerikanischen Städten 
432; Müll-Verbrennung in Berlin 432, 
632; Müll-Verbrennungsofen in Bath; 
Behandlung des —-s durch Wasserdampf 
unter Druck; bakteriologische Unter- 
suchung eines städtischen — - Platzes 
432, städtische Müllabladeplätze in 
Berlin; — - und Kanalschlamm-Analysen 
aus Stuttgart 632. 

Keller, 0, Bau kleiner und wohlfeiler 
Häuser für eine Familie (Rec.) 

Kesselstein s. Dampf kessel-Speisung. 

Kette, SE Aufhängung von —nhaken 


I : 

Kettenbrücke s. Brücke (eiserne), Hünge- 
brücko. 

Kick, Fr, Vorlesungen über mechanische 
Technologie der Metalle, des Holzes, 
der Steine und anderer formbarer Mate- 
rialien (Rec.) 190. 

Kinematik, angenäherte Goradführung mit 
Hülfe eines ebenen Gelenkvierecks 616, 

Kirche,. — und Kreuzgang des ehemaligen 
Cisterzienserklosters in Pforta 71, 239; 
Kloster -— auf Huyseburg 72; „Central- 
bau oder Langhaus?“ Erörterung der 
Schallverhältnisse in —n 73; neue katho- 
lische Garnison -— in Berlin; protestan- 
tische St. Lukas-— in München; Wett- 
bewerb für die protestantische St. Paulus- 
— in Basel 74; dgl. für eine refor- 
mirte — in Aufsersiel bei Zürich 74, 241; 
Stifts— zu Wimpfen i. Thal und ihre 
Vorgeschichte 239, 419; Herz-Jesu- — in 
Berlin 239; neue evangelische — in Kun- 
zendorf 240; evangelische — in Garzigar 
241; katholische Kapelle in Allendorf 
a. Werra; Kloster-— der Töchter vom 
Hl. Erlöser in Würzburg; Franz von 
Sales- — in St. Louis 414; St. Bernwards- 
Gruft in Hildesheim 611; Inneres der 
neuen Garnison -— in Berlin; neue luthe- 
rische — in Cassel; neue evangelische 
— in Drachhausen 612; neue evangelische 
— in Conz-Karthaus; neue evangelische 
Garnison- — in Strafsburg; 1896 vollen- 
dete staatliche Hochbauten: —n; neue 
— zu Le Teil 613; Abtei-— von Maurs- 
münster im Unter-Elsass, von F. Wolff 
(Rec.) 615. 

Klappbrücke, neue — in der Huronstrafse 
in Milwaukee 102, 443; Schmiedebricke 
in Königsberg i. Pr. 443. 

Kleinarchitektur, alte Original-Möbel 72; 
der Formenschatz, von G. Hirth, Jahrg. 


Kanalisirung — Kupfer. 


1897 (Rec.) 183; Ausschmückung der Hof- 
seite am Friedrichsbau des Heidelberger 
Schlosses 239; Bibliothekzeichen; deko- 
rative Ausstattung des Münchener Justiz- 
palastes 251; Kleinkunst auf der 7. inter- 
nat. Kunstausstellung in München; alte 
Gleise, neue Pfade; Scherrebecker 
Kunstwebereien 424; Hans Thoma-Rahmen 
621; neue Gliihlicht-Ltister: Schmiede- 
eisen im Kunstgewerbe 622; s. a. Brunnen, 
Denkmal, Ornamentik. 


ı Kleinbahn s. Nebenbahn, Nebenbahnen. 


Kloset s. Abort. 

Kloster, Kirche und Kreuzgang des ehema- 
ligen Cisterzienser-—s in Pforta 71, 329: 
—-Kirche auf Huyseburg 72. 

Klubhaus s. Vereinshaus. 

Knickfestigkelt s. Festigkeit. 

Knoke und Hartmann, die Pumpen (Rec.) 4%. 

Koch und Brosius, Schule des Lokomotiv- 
führers (Rec.) 136. 

Kohlenladevorrichtung, selbstthütige Aus- 
ladevorrichtung der Duisburger Maschi- 
nenfabrik 115; — für das Northumberland- 
Dock am Tyne; Kohlenkipper im Hafen 
von Cosel; Koch’s Kohlen-Conveyor 283; 
neue —en am Erie-See; Kohlenlósch- 
vorrichtung 457; Bekohlen von Schiffen 
mittels Rollenzüge 656; — nach Brown 
457, 656; —en im Gebiete der grofsen 
Seen von Nordamerika; Verladen von 
Kohlen aus Schiffen nach Brown; dgl. 
nach Hunt; Fortschritte in —en 656. 

Kohlenstaubmühle von Schütze; Centrifugal- 
Walzengang von Propfe 293. 

Kraftübertragung für Transmissionsanlagen 
durch senkrechte Wellen 125; Versuche 
mit Reibrädergetrieben 471; stählerne 
Riemenscheiben der Niles Tool Works 
und der American Pulley Co. 472; Er- 
mittelung der Kräfte in Riemen- und 
Seiltrieben ; Riemenscheiben aus Holz 669. 

Krahn, 90:-Scheeren-— im Haulbowline- 
Dock; Derrick- — für ein 12stöckiges 
Gebiude; fahrbarer Dreh-— „Titan“ für 
den Hafen von Veracruz 114; Briicken- 
Lauf-— von 60™ Spannweite 114, 282; 
fahrbarer Brückon-Lauf-— von 65t für 
eine Kanonenwerkstatt 115; fahrbarer 
Petroleummotor-— am Hafen von Olden- 
burg 115, 282, 456; fahrbarer — in der 
Personenhalle der Victoriastation in 
Manchester 115, 456; elektrische Krähne 
für den Hafen von Magdeburg 277; Bau- 
krähne zur Aufstellung des Eisengerippes 
amerikanischer Häuser 281, 456; Druck- 
wasser-80t-Scheeren-— im Hafen von 
Bordeaux 281; elektrische Schiffskrühne 
der „Bremen“; fahrbarer Dreh-—; 
Dreh- — und Lauf-— mit elek- 
trischem — Antriebe von Oerlikon; 
Druckwasser -Krähne im Hafen von 
La Plata 282; fahrbarer 25t- Dampf- 
dreh-— mit kippbarem Ausleger und 
Selbstbewegung 282, 456, 655; elektrische 
Portalkrähne im Hafen von Hävre 282; 
schwimmender 70t-Scheeren-— 283; 
fahrbarer Dampf-— für Stahlwerke; 
10t-Lokomotiv-— ; 100t-Goliath-— für 
die Geschützfabrik in Sheffield; 150 :- 
Dampflauf- — mit 26m Spannweite 456; 
elektrisch betriebene Krähne; fahrbarer 
Dampfdreh-—; fahrbarer Dreh-— mit 
festem Ausleger; fahrbarer Dreh -— 
mit selbstthätig sich einstellendem Gegen- 

ewichte; elektrischer — zur Bedienung 

es Druckwasser-Nieters der Kolomnaer 
Maschinenfabrik; elektrisch betriebener 
150 t-Lauf-— in den Werken zu Creuzot 
655; fahrbares Gerüst mit 4 Ausleger- 
krahnen zum Bau von Schiffen; elek- 
trischer Gerüst-— mit Laufkatze für 
das Arsenal in Woolwich; elastisch ge- 
lagerte Auslegerrolle bei Krähnen 656. 

* Krankenhaus, Bürgerhospital und Armen- 
bauten in Stuttgart, von A. Pantle 507. 

Krankenhaus, polizeiliche Anforderungen an 
Bau und Einrichtung von Krankenhäusern 
in Preufsen 77; Neubauten der Charite 
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in Berlin 78; Gebäude der neuen Herzogl. 

Krankenanstalt in Braunschweig, von 

H. Pfeifer (Rec.) 177; chirurgische Klinik 

in Marburg 244; Bauanlage des kleinen 

—es (mit Beispielen) 245, 257; Neubau 

der medizinischen Klinik der Universität 

in Strafsburg 416; — der Gemeinde Za- 
lenze 416, 430; Direktorialgebüude des 
städtischen Krankenhauses links von 
der Isar in München; — und Pflegehaus 

zu Ville-Evrard; dgl. in Aurillac 416; 

Heilstätte Oderberg bei St. Andreas- 

berg 615. 

—nanlage im Reichstagshause in 
Berlin 83. 

* Kunstgeschichte, Domenico Fontana und 
der ‘Transport des Vatikanischen Obe- 
lisken, von Th. Beck 359. 

Kunstgeschichte, aus dem Lüneburger Rath- 
hause; das Demmer’sche Haus in Braun- 
schweig 71; Kirche und Kreuzgang des 
ehemal. Cisterzienserklosters in Pforta 
71, 239; Klosterkirche auf Huyseburg; 
Sternthor in Bonn; Wiederherstellung 
des ehemal. Kurtürstlichen Schlosses in 
Mainz; Beiträge zur Geschichte der spät- 
romanischen und früligothischen Bau- 
kunst in Süddeutschland; Landshut und 
die Trausnitz; Pariser Thor in Lille; 
alte Original-Möbel 72; Randverzierungen 
der Buchmalerei d. 15. Jahrh.; Pompeji 
73; Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, 
von P. Lehfeldt, Bd. 24 u. 25 (Rec.) 133; 
Baudenkmäler in Frankfurt a. M., von 
Wolff u. Jung (Rec.) 134; Bau- und 
Kunstdenkmiüler der Provinz Ostpreuf&en, 
von A. Boetticher, Heft VII (Rec.) 115; 
architektonische Ordnungen der Griechen 
und Römer, von K. Borrmann (8. Aufl. 
des Mauch’schen Werkes) (Rec.) 176: 
Schloss „Fröhliche Wiederkunft“, von 
Silber (Rec.); Schloss Wilhelmsthal bei 
Cassel, von Silber (Rec.) 178; das Bauern- 
haus in Niederösterreich und sein Ur- 
sprung, von Dachler (Rec.) 180; Archi- 
tektonik der Frührenaissance, von R. 
Adamy (Rec. 182; der Formenschatz, 
von G. Hirth, Jahrg. 1897 (Rec.) 183; 
Stiftskirche in Wimpten i. Thal und ihre 

Vorgeschichte 239, 413; Ausschmückung 

der Hofseite am Friedrichsbau des Heidel- 
berger Schlosses 239: frühmittelalterliche 
Kunst der germanischen Völker, von 
Fr. Seefselberg (Rec. 305; ein Jahr- 
hundert nordgermanischer Kunstblüthe, 
von Fr. Seeiselberg (Rec.) 308; be- 
schreibende Darstellung der älteren Bau- 
und Kunstdenkmäler des Fürstenthums 
Schaumburg-Lippe, von G. Schönermark 
(Rec.) 309; der deutsche Cicerone, von 
G. Ebe (Rec.) 310; ehemaliges Glocken- 
haus des Domes in Schleswig; der „grüne 
Hut“ des Königlichen Schlosses in Berlin 
413; Nepomuk-Denkmal in Breslau; Denk- 
mal Ludwigs XV. in Rennes; Ausflüge 
in Belgien 423; Hauptseite des Rath- 
hauses in Bocholt; Apollonienkapelle 
in Stralsund; Chor des Münsters in 
Alt-Breisach 611; Arbeitsweise bei den 
Meistern der italienischen Renaissance 
622; Abteikirche von Maursmünster im 
Unter-Elsass, von F. Wolff (Rec.) 675; 
s. a. Architektur, Brunnen, Chorgestiihl, 
Denkmal, Dom, Kapelle, Kirche, Klein- 
architektur, Kloster, Ornamentik, Schloss. 

Kunststein, Cementbausteine 126; Kapelle 
aus Cement-— in Michalkowitz 240; 
Xylolith als Baustoff 250; Schlacken- 
steine aus Kupferhochofenschlacke; Meu- 
rer’s Schlackensteine 297; Cementdach- 
platten 298; Papyrolith 302; Mauersteine 
aus granulirten Schlacken 473; Her- 
stellung farbiger und gemusterter Ce- 
mentplatten; Herstellung künstlicher 
Mosaikplatten nach Müller; Herstellung 
künstlicher Steine; Schlackensteine 670; 
Schornstein-Bausteine von Zumbroich 671. 

Kupfer, Feuerbuchs-Stehbolzen aus 
grofse getriebene —pfannen 127; Brüniren 
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von Eisen und —; Patina-Bildung auf 
Bronze und — 474. 

Kup elung, Vivier’s Sicherheits -— mit 
selbstthätiger Ausrückung 125, 471; 
Spiralfeder- — von Lindsay 2%. 

Kurhaus, Wiesbadener Ideen -Wettbewerb 
zu einem — - Neubau 616. 


L. 


* Laboratorium für Kraftmaschinen an der 
Technischen Hochschule zu Dresden, von 
E. Lewicki 537. 

Ladevorrichtungen, Entladevorrichtung für 
Güterwagen; Thompsons „Universal 
Conveyor“ 115; Warttinger’s Schiffs-Ent- 
ladevorrichtung für steile Ufer 279; Ent- 
laden von Getreideschiffen mittels Luft- 
sauge- Leitungen 450; Druckluft - Ele- 
vatoren; Brown's Hebe- und Befórde- 
rungs-Einrichtung für Erze 457; Tyzuck’s 
Vorrichtung zum Ent- und Beladen von 
Schiffen 656; Smethwick’s Einrichtunger 
‘zum Entladen von Wagen und Schiffen 657. 

er (Brücken-), Verhinderung des Rostens 
er beweglichen Brücken - -- 445. 

Lager (Maschinen-), Kugel- — für Eisenbahn- 
wagen 119; Eisenbahnachs- — der Roller 
Bearing Comp. 119, 287, 462, 661; Ma- 
schinenelemente (—) 297; Rollen- — und 
ihre Reibungsersparnis 471, 661; —- 
Schalen aus Glas 301, 476; mittleres 
drittes — bei gekröpften Kurbelachsen 
465; Busse's nachstellbares Achs- — für 
Lokomotiven 465, 664; Härteprüfung von 
Stahlkugeln für — 474; Aluminium- 
bronze - —schalen 475; Rollen -— 668. 

erhaus, vergleichende Versuche iiber 
ie Feuersicherheit gusseiserner Speicher- 
stützen (Rec.) 310. 

Landebrücke, gedeckte — in Newyork 271; 
Ponton -— im Hafen von Glasgow 445. 

Landhaus s. Villa. | 

Landstrafsen s. Strafsenbau. 

Landwirthschaftliche Gebáude, neuere staat- 
liche Gebäude in Preufsen; Scheune des 
Rittergutes Koslitz; Brennerei des Ritter- 

utes Kutzborn 82; das Bauernhaus in 

iederösterreich und sein Ursprung, von 
Dachler (Rec. 180; Entwürfe zumeist 
ausgeführter landwirthschaftlicher Ge- 
bäude, von A. Schubert (Rec.) 181; 
Försterwohnhaus in Vorderheide 250; 
Platzgebäude im Heinitzpolder; Eiskeller 
und Cementdielen 421; Wohnhausspeicher 
in Ruederswyl 620. 

Läutewerk, Dampf-— nach Latowsky 
& Dunkel 466; selbstthätige —e an un- 
bewachten Wegeübergängen 637. 

Lazareth s. Krankenhaus. 

Lehfeld, Bau- und Kunstdenkmäler Thürin- 

ens, Bd. 24 u. 25 (Rec.) 133. 

Leichenhaus, Leichenhalle in Treuchtlingen 
617; s. a. Friedhof. 

Leichenverbrennung s. Friedhof. 

Leuchtthurm auf Formosa: — zu Raz Tina 
bei Sfax 280; Eckmühl - — 454, 653; neues 
Leuchtfeuer auf der Lundy-Insel 454, 653; 
Ersatz des —s von Hatteras durch ein 
Leuchtschiff; optische Vorrichtungen der 
Leuchtfeuer 454; — auf der Insel Ry- 
vingen 653. 

*Lewicki, E., Laboratorium für Kraft- 
maschinen an der Technischen Hochschule 
zu Dresden 537. 

Lexikon der gesammten Technik und ihrer 
Hülfswissenschaften, von Lueger und Ge- 
nossen, Abth. 26 bis 30 (Rec.) 319. 

Litteratur, Repertorium der technischen 
Journal -—, Jahrg. 1896 (Rec.) 192. 

Linoleum, Herstellung des —s; — als Fufs- 
bodenbelag 131; Maschinen zur Her- 
Lu, von — von Urquhart, Lindsay 
& Co. 296. 

Lokalbahn s. Nebenbahn, Nebenbahnen. 

Lokomotivbau, Eisenbahnen und — in Japan 
120; Lokomotiv-Feuerkisten von Fluss- 
eisen 121, 128, 290, 299, 664; Stehbolzen- 


Kuppelung -— Lokomotiven. 


brüche 121, 664: Festigkeitsversuche mit 
Stehbolzen 121, 290; Bell’s Funkenfänger; 
Palla’s Rauchverzehrer 121; Beurtheilung 
der Luftkondensatoren an Lokomotiven; 
Diagramm der Achsbelastungen und seine 
Anwendung bei drei- und mehrachsigen 
Lokomotiven 122; Ausgleichen der Massen 
bei Lokomotiven und ihre Wirkungen 122, 
665; Dampfverbrauch einer Lokomotive; 
Nutzen der gelenkigen Lokomotiven und 
Wagen; Verwendung der Druckluft in 
der Werkstätte Topeka 122; Fairbank’s 
Lokomotivwaage zur Feststellung der 
Achsdrücke 122, 291, 467; kupferne Steh- 
bolzen 127; neuere Lokomotiven 288; 
Erfahrungen der Great Eastern r. mit 
eisernen Feuerkisten; Wirksamkeit der 
Heizrohre in Lokomotivkesseln; Anfahr- 
und Wechselvorrichtungen bei den Ver- 
bund - Lokomotiven der preufs. Staats- 
bahnen 290; dgl. nach Pitkin & Sagne; 
Lokomotiv-Prütungsanlage der Chicago 
& Northwestern r.; vergleichende Ver- 
suche zwischen einer viercylindrigen Ver- 
bund-Lokomotive der Comp. du Midi und 
den Lokomotiven der französ. Ostbahn; 
Versuche mit einer 2/;-Schnellzug-Loko- 
motive auf der London & Southwestern r. 
291; Theorie der Standsicherheit der 
Lokomotiven 304; cours de mécanique 
appliquée aux machines, Bd. 6: Lo- 
komotiven und Schiffsmaschinen, von 
J. Boulvin (Rec.) 316; Berechnung der 
Verbund- Lokomotive und ihres Dampf- 
verbrauchs 462; Festsetzung der Haupt- 
abmessungen der Lokomotiven; Bau 
neuerer Lokomotiven 462, 661; zum 
Bau einer Lokomotive erforderliche 
Baustoffe 465; Lokomotiv - Feuerkisten 
121, 128, 2%, 299, 465, 664; 
drittes mittleres Lager bei ge- 
krépften Kurbelachsen 465; Beziehungen 
zwischen Rost- und Heiztliche und dem 
Cylinderinhalte bei Lokomotiven; Ver- 
suche über den Einfluss der Dampf- 
spannung auf die Oekonomie der Zwillings- 
maschinen; Gewichtsvertheilung bei 
Lokomotiven; Anordnung der Gegen- 
gewichte bei Lokomotiven; Nomenklatur 
amerikanischer Lokomotiven 466; kurzer 
Auszug aus „traité pratique de la machine 
locomotive“; Versuche mit Verbund- 
Schnellzug - Lokomotiven der französ. 
Nordbahn 661; Feuerkiste von Belpaire 
664; Ausgleichung der hin- und her- 
gehenden Massen bei Lokomotiven mit 
5 Cylindern 665. 


— — — — — — — —— —— — — ——— — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ۔‎ — — 


Lokomotivo „Invicta“ 119; Verbund -— mit 


Vorspannachse; Verbund - — der London 
& Northwestern r; 1/3 - Schnellzug - — 
der Klasse „Lady of the Lake"; 1/,-— 
der Great Northern r.; %4-Schnellzug- 
— der englischen Nordostbahn; 3/,-Ver- 
bund- Personenzug-— der französ. Süd- 
bahn 120; Hardie's 2/ - Druckluft - — für 
die Manhattan - Hochbahn in Newyork 
120, 290, 459, 464; Heilmann’s neue elek- 
trische — 120, 288, 289, 464, 663; Ver- 
suche mit ihr 668; 4/,-— Mastodon-Ver- 
bund-— fiir die Northern Pacific r.; 
4/,-— der ungar. Bergbahn Tiszolez- 
Erdokoz; — der amerik. Holz- oder 
Stangenbahn; 3/3-Tender-— der Bahn 
Circum - Etna 120; 4/,-‘Tender-— mit 
vorderer und hinterer Achse der indisch. 
Staatsbahn 121, 464; elektrische 3/3-Berg- | 
werks - — 121; 2/; - Schnellzug - — der 
Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn mit Wind- 
brechern; 2/,-Personenzug-, 3/3-Giiterzug- | 
und 2/4 - Tender -— der Waterford, | 
Limerick & Western r.; Strong's vier- : 
cylindrige 2/;- Verbund-— ; 3/,-Verbund- ' 
Schnellzug -— mit 4 Cylindern nach | 
Vauclain für die Atlantic City r.; Ent- 
wurf zu einer viercylindrigen Verbund- 
—; 3[;-Schnellzug- — der Baltimore Ohio 
r.; Denkschrift zur Vollendung der 
4000sten — aus der Fabrik von Sigl; 
4/,-Gliterzug-— der chilenischen Staats- 
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bahn 288; 3/,-Personenzug-Tender - — der 
Sung-Wu-Eisenbahn 288, 464; 4/,- Gliter- 
zug-— mit vorderem Drehgestell für die 
Militärbahn im Sudan 288, 463; Verbund- 
— mit 4 Dampfcylindern nach v. Borries; 
elektrische — zur Zustellung von Güter- 
wagen fiir Fabriken; elektrische — von 
Baldwin - Westinghouse 289; elektrische 
Vollbahn-— fiir gemischten Dienst, ge- 
baut von der Allgem. Elektrieitäts- 
Gesellschaft in Berlin 289, 465, 664; 
Leistungen der elektrischen — der 
Baltimore-Ohio r. 290; 1/4-Schnellzug - — 
der Midland r. 462; 3/,-Schnellzug- — 
Nr. 12 der belgischen Staatsbahnen 463; 
— „Black Prince* für die London & 
Northwestern r. 463, 662; 2/,-Personen- 
zug-— der Great Western r.; 3/4- Ver- 
bund-Güterzug-— nach Vauclain; وا‎ - 
Güterzug-— für die Cap - Staatsbahnen; 
3,-Güterzug-— der Great Western r. 
463; Meyer's Verbund-Tender- — für die 
Walliickenbahn; 4/4-T'ender- — fiir Schmal- 
spurbahnen nach Weidknecht; 5/,-Tender- 
— nach Hagans für Vollbahnen; 4/4- 
Tender-— nach Hagans für die Volo- 
Lechonia-Bahn; 2/,-Tender- — der London 
Tilbury r.; Tender - — mit niederlegbarem 
Schornstein 464; ?3/3-elektrische Berg- 
werks-— im Bergwerke bei Elkhorn; 
elektrische Bergwerks-— der Golden 
u -Bergbau-Gesellschaft; Zahnrad- 
— tür die Jungfraubahn 465; Verbund- 
— mit 4 Cylindern nach v. Borries; 
neue Schnellzug-— der franzós. Nord- 
bahn; !/.-Schnellzug- — der bairischen 
Staatsbahnen mit Vorspannachse; vier- 
cylindrige 2/,- Verbund- — der London 
& Northwestern r.; 2/4-Schnellzug- — der 
franzós. Nordbahn mit4 Cylindern und vier- 
achsigem Tender; 2/5-Schnellzug-Verbund- 
— der französ. Südbahn mit 4 Cylindern; 
2/4- Personenzug-— der japanischen 
Staatsbahnen; 2/4 - Schnellzug - — der 
Caledonian r.; dM rom für 
die Atchison-Topeka- & Santa Fé-Eisen- 
bahn 662; gröfste — von Europa; 3/,-— 
für Korea; dreicylindrige 3/4 - Verbund- 
— der Jura-Simplon-Bahn; 4/,-Heisler- 
Bevel- — mit Zahnradantrieb für Wald- 
oder Grubenbahnen ; 4/; - Verbund - — der 
Nordpacific r. (grölkte der Welt); 4- 
Mastodon- — der Great Northern r.; 
2/;-Tender-— der franzós. Ostbahn mit 
vorderem Bissel-Gestell; 23/4- und 3/5- 
Tender -— mit vorderer und hinterer 
Laufachse für die japanischen Bahnen; 
Zahnrad -— der Bahn Beirut-Damaskus; 
dgl. der Snowdon-Bahn; dgl. der Berner 
Oberlandbahnen: elektrische dgl. der 
Jungfraubahn; vierachsige elektrische 
— für die Londoner Centralbahn 663; 
elektrische — für die Gornergratbahn; 
elektrische 4/,- Güterzug- — der Bahn in 
Hoboken; KoppelUs elektrische — für 
Feldbahnen; Pressluft-Gruben - — 664. 

der Millenniums - Aus- 
stellung in Budapest 120, 288; Verbund- 
— auf der Nürnberger Ausstellung; — 
für die Madison Hill -Steigung 120; 
Lokomotivarten für Kleinbahnen 121; 
neuere — 288; Zahnrad -— für die Eisen- 
bahnen auf Sumatra 289; Hagan’s neueste 
— 289, 464; neue — der österr. Staats- 
bahnen; neue Verbund - Schnellzug - — 
mit Drehgestell der London & North 
Western r.; Berg-Schnellzug-—; ameri- 
kanische — 462; — auf der Brtisseler 
Ausstellung; Giiterzug-— mit Zahnrad- 
antrieb; — der Darjeeling - Himalaya- 
Bahn; Leistung dreiachsiger Tender- — 
463; von 1828 bis 1840 in England für 
Amerika erbaute —; schwere —; — der 
London & Southwestern r.; viercylindrige 
Schnellzug-— auf englischen Bahnen; 
Verbund- — 661; viercylindrige —; Ver- 
bund-— mit 4 Cylindern in England 
und Amerika; viercylindrige Verbund - — 
von Webb mit 2 Rauchkammerabtheilen; 
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viercylindrige — für die Glasgow & 
Southwestern r.; ?/,- Personenzug- und 
Güterzug-— für die chinesischen Staats- 
bahnen 662; elektrische — von Ganz & Co. 
für Kohlenbergwerke 664. 

Lokomotiv-Explosion, —en auf den nord- 
amerikanischen Eisenbahnen 291. 

Lokomotiv-Feuerung, Palla’s Rauchverzehrer; 
Holden’sche Erdöl- — an Lokomotiven 
der Arlbergbahn 121, 2%, 465, 664; 
Holden'sehe Erdól- — 121, 290; Erdöl- 
— von Ballard S. Dunn 121; Erdól-—- 
191, 465; rauchverzehrende nach 
Langer-Marcotty 664. 

Lokomotiv-Kessel nach Perkins 121; Wirk- 
samkeit der Heizrohre in —n 290; Schiffs- 


— 290, 292. 

Lokomotiv-Schuppen, rechteckiger — der 
London & Southwestern r. bei Straw- 
berry 435. 


Lokomotiv-Steuerung, S. Johnson's Kolben- 
schieber- — 121, 465; Steuerungen der 
Verbundlokomotiven, viercylindrige Lo- 
komotiven mit 2 Steuerungen 121, 290; 
Trick'scher Schieber nach  Watkey: 
Bonnefond's Vierkolben - Schieber - — ; 
—en von Verbund - Lokomotiven 290; 
Wechselkolben mit Handbewegung nach 
v. Borries für Verbund-Lokomotiven 466, 
665; Wechselventile für Verbundloko- 
motiven 665. 

Lokomotiv-Theile, in den Kessel eingebautes 
Speise - Ventil 465, 664, Funkenfänger, 
der während der Fahrt in und aulser 
Betrieb gesetzt werden kann; Einzel- 
heiten an Achsbüchsen 664. 

Lueger und Genossen, Lexikon der ge- 
sammten Technik und ihrer Hülfswissen- 
schaften, Abth. 26 bis 30 (Rec.) 319. 

Luft, Feuchtigkeitsgehalt der — 254, 427; 
Einfluss der Feuchtigkeitsschwankungen 
unbewegter — aufden Menschen während 
körperlicher Ruhe 254; Staub und Stadt- 
nebel; Nachweis von Russ in der — 427; 
Ausströmen der — durch konisch diver- 

ente Rohre 676. 

Luftheizung s. Heizung. 

Lüftung und Heizung im neuen Abgeordne- 
tenhause in Berlin 85; — und Heizung 
des Reichstagshauses in Berlin 86; künst- 
liche Tunnel-— nach Saccardo 105, 271, 
446, 645; Heizung und — auf den moderner 
Dampfschiffen 253; Auswahl der — sweise 
für Schulen, Theater, Kirchen; Versuche 
mit —sschloten für Viehställe 254; Zug- 
— 255, 426; Ausstellung und Wettbewerb 
von Heizungs- und -—sanlagen bei der 
Ausstellung in Düsseldorf 425; — der 
Schiffsräume 625; — der Strafsenkanile 
durch die Laternenpfosten; sekundäre 
Entlüftung von Hausentwässerungen 629. 


Mach, E., dio Mechanik (Rec.) 191. 

Magazin s. Lagerhaus. 

Martens, A, Handbuch der Materialienkunde 
für den Maschinenbau, I. Theil: Material- 


rüfungswesen. Probirmaschinen und 
essinstrumente (Rec.) 678. 
Maschinenbau, Maschinenfabrikanten und 


Schutzvorrichtungen 124; Maschinenele- 
mente (Riemen usw.) 125; Verwendung 
von Schweifseisen im -— 130; Massen- 
wirkungen am Kurbelgetriebe und ihre 
Ausgleichung bei mehrkurbeligen Ma- 
schinen; Versuche mit Schneckengetrie- 
ben; Betriebsstörungen durch Maschinen- 
briiche 296; Centrifugalguss 296, 298; 
Maschinenelemente (Lager) 297; Ver- 
suche mit Reibridergetrieben; Spiral- 


bohrer; Rollenlager und ihre Reibungs- 


Ersparnis; Neuerungen im Gebläsebau; 
— Werkstätten von Vickers Sons & Co.; 
moderne — -Werkstätte; Befestigung von 
Flantschen an Leitungsröhren 471; Ma- 
schinenelemente (Triebwerke) 669; Ge- 
bläseventile; Ermittelung der Kräfte in 
Riemen- und Seiltrieben 669; Handbuch 


Lokomotiv-Explosion — Nebenbahnen. 


der Materialienkunde für den —, I. Theil: 
Materialprüfungswesen, Probirmaschinen 
und Messinstrumente, von A. Martens 
(Rec.) 678. 

Maschinenfabrik, —n von Vickers Sons & 
Co.; moderne — 471. 

Material-Prüfung, Feuerbeständigkeit natür- 
licher Bausteine; Säurebeständigkeit ge- 
brannter Thone 126; Biegeproben bei 
niederen Wärmegraden 128, 299; Klein- 
gefüge - Bestandtheile des Eisens; Be- 
lastungsversuche mit erhitzten Stützen 
128; Einfluss des Streckens auf weiche 
Metalle; anomale Längenänderungen des 
Stahls bei den kritischen Wärmegraden 
129; neue Cementnormalien [des ungar. 
Ing.- u. Arch.-Ver. 130, 301; Lieferungs- 
bedingungen für Cement in Amerika 130; 
einheitliche Vorschriften für Prüfung des 
Trass 131; Prüfung natürlicher Steine; 
Wasserdurchlässigkeits-Prüfung an Zie- 
geln 297; Bedingungen für Bauwerkstahl 
298; Lochstanzen als Prüfungsverfahren 
für die Metallfestigkeit; mikroskopische 
Untersuchung der Metalle 299; Cement. 
Prüfungsverfahren im Cement - Labo- 
ratorium in Philadelphia 301, 476; 
Ergebnisse von Cement-Prüfungen 301; 
Prüfung von Farben 302; Untersuchung 


der Schmiermittel, von Dr. Holde 
(Rec.) 317; Prüfung der Baustoffe 
auf Abnutzung; zulässige Bean- 


spruchung von Stampfbeton 473; Biege- 
versuche mit Monierplatten 473, 480; 
mikroskopische Untersuchung von Eisen 
und Stahl; Härteprüfung von Stahl- 
kugeln für Lager; Untersuchung einer 
Bessemerstahlschiene 474; Prüfung von 
Trass 475; Prüfung der Abbindezeit von 
Cement nach Harg; Gütebestimmung von 
Cement; Versuche zur Aufstellung ein- 
heitlicher Cementprüfungs-Verfahren 476; 
Haltbarkeit von Anstrichfarben 477; 
Prüfung von Ziegelsteinen zur Strafsen- 
flasterung 670; Vorschriften der eng- 
ischen Admiralität über Material - Lie- 
ferungen 671; Trassmörtel; Abweichungen 
bei Festigkeitsuntersuchungen mit Cement; 
beschleunigte Raumbeständigkeitsproben; 
Eigenschaften des Glases; Gummi-Unter- 
suchungen für technische Zwecke; Ver- 
längerung der Abbindezeit von Portland- 
cement 673; Handbuch der Materialien- 
kunde für den Maschinenbau, I. Theil: 
Materialprüfungswesen, Probirmaschinen 
und Messinstrumente, von A. Martens 
(Rec.) 678; s. a. Festigkeit, Festigkeits- 
versuche. 

Mathematik, Hauptsätze der Differential- 
und Integral-Rechnung, von R. Fricke 
(Rec.); Raumlehre für Baugewerkschulen 
und verwandte gewerbliche Lehr- 
anstalten, von M. Girndt (Rec.) 192; Be- 
ziehungen der Technik zur — 480; Be- 
stimmung der Haupt - Trügheitsmomente 
einer Fläche 674. 

Mauerwerk, Vertheilung der Spannungen im 
— 804 ; rationelle Ermittelung des Ziegel- 
verbandes in reichgegliederten Mauer- 
körpern 421; Einfluss von Wärme und 
Nässe auf Ziegelsteine und Mörtel 473. 

Mechanik, die — und ihre Entwickelung, 
von Mach (Rec); cours de mécanique 


appliquée aux machines, von 
Boulvin, Bd. 6; Lokomotiven und 
Schiffsmaschinen (Rec.) 316; die 


Säulenmomente als Darstellung der 
Flächenmomente 2. Ordnung und ihre 
einfache Anwendung in der und 
Festigkeitslehre 477; mechanisch-tech- 
nische Plaudereien 480; Vorlesungen 
über technische —, von Föppl (Rec.) 494, 
678; Dynamik der Systeme starrer Körper, 
von J. Routh (Rec.) 679. 

* Mehrtens, der Brückenbau sonst und 
jetzt 17. 

* Melioration, Wildbach-Verbauung an der 
sächsisch-böhmischen Grenze, von A.Rin- 
gel 587. 
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Melioration, Entwässerungs- und Kultur- 
arbeiten im fiskalischen Kehdinger Moor 
108; Schöpfrad von H. Paul 108, 114, 655; 
Trockenlegung des Fuciner Sees; Ver- 
besserung der gesundheitlichen Zustände 
eines Polders; Bewässerungskanal bei 
Kioto 275; Organisation der Landwirth- 
schafts-Verwaltung in den Vereinigten 
Staaten und Einzelheiten der Bewässe- 
rungen in Kalifonien; Grófsenbestimmung 
von Entwüsserungskanülen 448; Noth- 
standsarbeiten in Indien; Wasserverhült- 
nisse der Gebirgsflüsse, ihre Verbesserung 
und Ausnutzung; Ausbildung der Bau- 
ingenieure im —swesen 646; Schöpfwerke 
im Memel-Delta 655. 

Metalle, Moissan’s Herstellung von Legi- 
rungen mittels Aluminium 127; Romani- 
um 128; Einfluss des Streckens auf die 
Dichtigkeit weicher — 129; Lochstanzen 
als Prüfungsverfahren für die Metall- 
festigkeit; mikroskopische Untersuchung 
der —; fremde Beimengungen in Messing 
und Bronze; Aluminium-Zink-Legirungen ; 
fremde  Bestandtheile im Zink 299; 
Einfluss fremder Bestandtheile im 
Eisen und Stahl; Einfluss des Phos- 
phors auf Kaltbruch 300; dichte 
Metallgüsse; Plattiren von Aluminium 
mit anderen —n 671; Einfluss der Wärme 
auf die Widerstandsfähigkeit der —; 
Material für elektrotechnische Zwecke ; 
Schmelzen von Chrom 672. 

Meteorologie, Wasserkatastrophe im Künig- 
reiche Sachsen im Juli 1897; Wolken- 
bruch im Riesengebirge im Juli 1897, 105; 
Niederschläge in Oesterreich im Juli 1897; 
Wolkenbrüche in Japan 1893; jährliche 
Periode der Windgeschwindigkeit 106; 
allgemeine atmosphärische Vorgänge bei 
den Uebertluthungen in Schlesien, Sachsen 
und Nordbóhmen im Juli 1897, 274; neuer 
registrirenderRegenmesser von Hellmann- 
Fuess; bemerkenswerthe Stürme an der 
deutschen Küste; Instrumente zur Be- 
stimmung der Windstärke 447. 

Miethhaus s. Wohnhaus. 

Monument s. Denkmal. 

Möbeln s. Kleinarchitektur. 

Mörtel, Einwirkung von — auf Eisen 129; 
Cement-— und Beton mit verschiedener 
Korngröfse 130; Cement- — im Seewasser 

30, 301; Festigkeitsversuche an sechs- 
jährigen mit verschiedenen hydraulischen 
Bindemitteln hergestellten —n 301; Ein- 
fluss von Wärme und Nässe auf Ziegel- 
steine und — 473; Cement-Kalk- —; 
Trass - — 673. 

Mühle, Dampf- — von Rothholz & Lewin in 
Posen 249. 

Müller, Fr, Wasserwesen der niederländi- 
schen Provinz Zeeland (Rec.) 489. 

Museum, Alterthums-— in Cairo 80; neues 
naturwissenschaftliches in Paris 417; 
historisches — in Bern 616. 

Musil, Motoren für Gewerbe und Industrie 
(Rec.) 317. 


N. 


Nebenbahn, Wallücke-Kleinbahn 263; elek- 
trische — Mecklenbeuren-Tettnang 264, 
286; Kreuzung der — Schönebeck-Blu- 
menberg mit einer schmalspurigen Klein- 
bahn in Schienenhöhe 486; s. a. Neben- 
bahnen, Strafsenbahn. 


' Nebenbahnen, Betriebskosten der Bahnen 


niederer Ordnung; Vor-und Nachtheile der 
Nebenbahngleise auf bestehenden Strafsen 
und auf eigenem Körper 96; die Schmal- 
spur im Dienste der Strategie; Betriebs- 
ee schmalspuriger Eisenbahnen; 
schmalspurige Staatseisenbahnen im Kö- 
—— Sachsen 1895, 97; Lokaleisen- 
bahnen in Ungarn 1894, 97; dgl. für 1895, 
263; Lokaleisenbahnen in Frankreich 1893 
und 1894, 97; Zugwiderstände bei Schmal- 
spurbahnen; steiermärkische Landesbah- 
nen; Strafsenbahnen in Ungarn 1895 





709 


schweiz. Kleinbahnen 1892—1895; Lokal- 
bahnen, Zahnradbahnen, elektrische Eisen- 
bahnen usw. und EE in Oe- 
sterreich im Jahre 1895; Paulsen’s Zahn- 
radbahn und Zahnstange flir Klein- und 
Stralsenbahnen 264; Bauwürdigkeit von 
—; Wirthschaftlichkeit beim Bau leichter 
Bahnen 435; Waldbahnen, Lokal- und 
Strafsenbahnen in Frankreich Ende 1896, 
436; Statistik der ósterreich. Lokalbahnen 
für 1896; Schienenhóhe-Kreuzunge) von 
Gleisen der Vollbahnen und Kleinbahnen; 
dgl. von Gleisen der Vollbahnen und 
Schmalspurbahnen; dgl. 


von Gleisen ` 


der Aachenor Kleinbahn-Gesellschaft mit , 


Nebenbahneleisen; Nothwendigkeit der 
Warnungs»ignale im Lokalbahnbetriebe; 
eigene und fremde Betriebsführung auf 
den Linien der ósterr. Lokalbahn-Gesell- 
schaft 634; Entwickelung der Kleinbah- 
nen in Preufsen seit dem Gesetze vom 
28. Juli 1894; Statistik derschmalspurigen 
Eisenbahnen für 1895, 635; s. a. Neben- 
bahn, Strafsenbahn. 

Nickel, — - Stahl 128, 298; — -Stahl-Kurbel- 
welle des ,Kaiser Friedrich" 128; dgl. 
des Kaiser Wilhelm der Grobe“ 125; 
— - Eisen 672. 

Niederschläge, Wasserkatastrophe im König- 
reiche Sachsen im Juli 1897; Wolken- 
bruch im Riesengebirge im Juli 1897, 
105; aufserordentliche — in Oesterreich im 
Juli 1897; Wolkenbrüche in Japan 1893; 
Maflsregeln zur Abwendung von Hoch- 
wassergefahren 106; Hochwassermelde- 
dienst an der Saale 272; allgemeiue 
atmosphärische Vorgänge bei den Ueber- 
fiuthungen in Schlesien, Sachsen und 
Nordbóhmen im Juli 1897, 274; Be- 
kámpfung der Hochwassergefahren durch 
Sammelbecken 275; Sommer-Hochwasser 
vom Juli und August 1897 im Oderstrom- 
gebiete; Hochwassermengen der Nord- 
seite des Riesen- und Isergebietes Ende 
Juli 1897; Vorbeugung gegen Hochwasser- 
gefahr im  Oderstromgebiete;  regi- 
strirender Regenmesser von Hellmann- 
Fuefs 447; neuer aufzeichnender Regen- 
messer 629. 

Nietmaschine, Druck wasser- — von Fielding 
& Platt 470, 669; elektrischer Krahn zur 
Bedienung des Druckwasser-Nieters der 
Kolomnaer Maschinenfabrik 655; —n von 
Haniel & Lueg, Allen, Lévéque, Albrée 
und Berry 669. 


Oberbau s. Eisenbahn-Oberbau. 

0el, Beruhigung der Wellen durch — 447. 

Ofen, Siemen's Regenerativ -Gaskamin - — 
84; Müllverbrennungs-— in Bath 432; 
Berliner Gasbade- — von Funk 623; 
englische Müllverbrennungsöfen 632; 
s. a. Heizung, Güterwagenheizung, Per- 
sonenwagen-Heizung. 

Optik, Entstehung und Ausnutzung der 
Lichtwellen 89. 

Ornamentik, Randverzierungen der Buch- 
malerei d. 15. Jahrh. 73: Festschmuck 
Berlins am 22. März 1897, 83; der Formen- 
schatz, von G. Hirth, Jahrg. 1897 
(Rec.) 183; dekorative Ausstattung des 
Münchener Justizpalastes 251. 


P. 


Palais s. Villa, Schloss. 

Palast s. Schloss. 

*Pantle, A, Bürgerhospital und Armen- 
bauten in Stuttgart 507. 

Papier, Reibungsräder von — 477. 

Parlamentsgebäude, Küchenanlage im Reichs- 
tagshause in Berlin 83; Lüftung und 
Heizung im neuen Abgeordnetenhause zu 
Berlin 85; dgl. im Reichstagshause in 
Berlin 86. 

Parnicke, A., die maschinellen Hülfsmittel 
der chemischen Technik (Rec.) 490. 


Nickel — Pumpe. 


Pogel s. Hydrometrie. 

Perron s. Bahnsteig. 

Person, Tabellen zur Berechnung von Träg- 
heitsmomenten von Balkenquerschnitten 
(Rec.) 315. 

Personenwagen, neuer Luxuszug zwischen 
London und Hastings; amerikanischer 
Luxuszug „Pennsylvania Limited“; — 
für die Seilfähre bei Brighton 11€; — 
— für Behr's Einschienenbahn 116, 285, 
437, 461; neuer Hofzug der ungarischen 
Staatsbahnen 284, 457; D-Zug der franzis. 
Ostbahn; Drehgestell-— der Siid Wales- 
Eisenbahn; Durchgangswagen fiir die 
englische Siidostbahn; Luxuszug zwischen 
Chicago und Minneapolis 284; — auf 
der Briisseler Ausstellung; zweiachsiger 
— I. Kl. d. französ. Ostbahn; 4 achsiger 
Drehgestell- — II. Kl. d. norweg. Staats- 
bahn 457; Salonwagen mit 2 Dreh- 
gestellen für die South Eastern r.; 
Pullmann-Schlafwagen von 21m Kasten- 
länge; Schlafstuhl für — 458; Motor- 
u. der Gornergratbahn; — der Orbe 
& Chavornay r.; Motorwagen der Omaha 
& Council Bluffs r. 460; Durchgangs- 
Drehgestell - — der South Eastern r.; 
Salonwagen für den Präsidenten von 
Mexiko; Durchgangszug der South 
Eastern r. 657, Wagen der elektrischen 
Bahn Newyork Newhaven & Hartford; 
Sammelzellen- Wagen der elektrischen 
Bahn Englewood-Chicago 658. 

Personenwagen - Beleuchtung, elektrische 
Eisenbahn - — 89, 117, 256, 285, 458; — 
mit Acetylen nach Versuchen von 
Pintsch 88, 116, 255, 285; — mit Acetylen 
bei französischen Eisenbahnwagen 116, 
285; elektrische -— der Kaiser Ferdinands- 
Nordbahn 116; elektrische — nach 
Moskowitz 117, 285; — mittels einer 
von der Achse getriebenen Dynamo; 
elektrische — auf der Italienischen Mittel- 
mehrbahn 117; elektrische — der Penn- 
Dun r. 285; bessere Beleuchtung der 

isenbahn- Personenwagen 458; — mit 

Mischgas 458, 625, 6057; elektrische 
Sammelzellen- — der franzós. Nordbahn 
458, 657; elektrische Zugbeleuchtung 
627, 657, 658; — mit Acetylengas in 
Preufsen 657; Dick’s elektrische Be- 
leuchtung der Eisenbahnzüge 658. 

Personenwagen- Heizung bei den preuls. 
Staatsbahnen 116, 458; Warmwasser-— 
der Grand Central Belge; Levasseur's 
biegsamer Metallschlauch 116; — mit 
Dampf der vereinigten Schweizerbahnen 
285; — 426; elektrische Heizung der 
Eisenbahn- und Strafsenbahnwagen 458, 
657; Warmwasser-Heizung der Wagen 
der internat. Schlafwagengesellschaft; 
Dampfheizschläuche für Eisenbahnwagen 


Personenwagen-Lüftung 116. 


Kühn's Wagenfenster |‏ یسا ار[ او 


ohne Rahmen 458; Personenwagen- 
Fenster der schweiz. Nordostbahn 658. 

Petroleum s. Erdöl. 

Petroleum - Kraftmaschine s. Erdöl-Kraft- 
maschine. 

Pfáhle s. Gründung. 

Pfeifer, H., Gebäude der neuen Herzogl. 
Krankenanstalt in Braunschweig (Rec.) 
177. 

Pferdeeisenbahn s. Strafsenbahn. 

SE Einfluss des —s auf Kaltbruch 

Photographie, die Moment- —, von L. David 
(Rec.) 320. 

Physik, Blitz und Blitzableiter 91; Lehr- 
uch der Experimental-—,von A. Wüllner, 
8. Aufl. (Rec.) 191. 

EAR metar, neues Momenten- — von Fliegner 


Postgebäude, Reichspost- und Telegraphen- 
ebäude in Karlsruhe 75; — 
teuer- und Postamt in Pont-à-Mousson; 


| 





| 


— — — —— 


— in Chicago 76; — und Telegraphen- 


gebäude in Neuchätel 243, 415. 
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Preisbewerbung für eine zweite protestan- 
tische Kirche zu Basel; — für eine re- 
formirte Kirche in Aufsensiehl bei Zürich 
14, 241; — für den Neubau des Leipziger 
Rathhauses 75, 242; — für ein Stadt- 
haus zu Brunoy 76; — für das Stadt- 
theater in Kiew 79: — für das Alter- 
thumsmuseum in Kairo 80; — für die 
Rheinbrücke bei Worms 103, 439; — 
für die feste Strafsenbrücke über die 
Süderetbe bei Harburg 103, 270, 443; 
— für Brücken und Stege liber die 
Dreisam in Freiburg i. B. 103; — für 
eine Aare-Brücke in Bern 103, 266, 270; 
— für 3 Brücken über das Flonthal in 
Lausanne 103; engere — für das neue 
Rathhaus in Haunover 241; — für das 
neue Post- und Telegraphengebäude in 
Neuchâtel 243, 415; — für ein Rathhaus 
in Charlottenburg 415; — für ein Bis- 
marck-Denkmal in Berlin 422; — für 
Ausgestaltung der elektrischen Hoch- 
bahn in Berlin 614; Wiesbadener Ideen- 
bewerb zu einem Kurhaus-Neubau 616; 
— für das Stadttheater in Bern 617; — 
für die Connectieut-Brücke in Washing- 
ton 642. 

Pressluftwagen, Hardie's Pressluft-Strafsen- 
wagen 117, 290, 459; — von Popp 
& Conti; — von Mekarski 459. 

Prüfungsmaschine für Fahrradtheile 301. 

Pulsometer, kombinirtes Dampfsteuerventil 
für — 655. 

Pumpe, neuere —n 113, 654; einfach wir- 
kende, dreicylindrige — mit elektrischem 
Antrieb von Merryweather & Sons 113, 
654; Dampf- — mit schwingendem 
Schwungrade von Henschel; doppelt- 
wirkende Dampf-— nach Nordberg; 
Pumpanlage in Tuttingen; ae 
nen für Rotterdam 118; Druckwasser. 
dampf-— von Snow 113, 455; Dampf- 
akkumulator für —n der Worthington- 
—n-Gesellschaft; mehrkolbige —n von 
Holst 113; Rotations-— mit Druckaus- 
Beer in den Kammern; Kreisel- — für 

as Trockendock in Newport; unmittel- 
bar angetriebene Kreisel-—n für Dock- 
anlagen 114; Wellen-— 114, 281; 
Verwendung des elektrischen Stromes 
in Bergwerken zum Treiben von —n usw.; 
Flaeder's , — theoretische und 
Bee eschränkung der Wasser- 
ebung mit verdichteter Luft 114; 
Kolonnen-— von Dehne für Zucker- 
fabriken; Maisch- — von Leinhaas; drei- 
stiefelige — mit unmittelbarem  elek- 
trischen Antriebe; kleinere —n mit 
unmittelbarem Antriebe; unmittelbar 
wirkende Dampf-— „Minerva“; drei- 
cylindrige stehende Worthington-Pump- 
maschine 280; Duplex-Dampf-— von 


Oddie & Hesse; Evans’ unmittelbar 
wirkende Dampf-— für Kohlen- 
bergwerke 281; unmittelbar wir- 


Dampf-— von Luigi d’Audia 
, —nanordnung für ein 
Bergwerk in Ulverston; —nanlage in 
Hereford für die Hochbehälter; Kreisel- 
—n von J. Richards; fahrbare Motor- 
Kreisel- — nach Güldner; Versuche an 
einer Pumpmaschine 281; Pumpanlage 
der Kanalisation von Charlottenburg 
490, 455; Pumpmaschinen der Ent- 
wässerungsanlagen von Budapest 430, 

;  Kleins — Einstopfbüchsen - —n; 
Worthington-Dampf-—n auf der Leip- 
ziger Ausstellung; Deane’s Tiefbrunnen- 
Dampf-— : Pumpmaschinen in der Aubrey- 
Stralse in Liverpool 455; Cherry’s 
Helical-Kreisel-— 455, 655; achsiale 
Rückdruck-Wirkung einseitig saugender 
Kreisel-—n; Mammuth- — 455; die —n, 
von K. Hartmann und Knoke (Rec.) 49); 


kende 
1 


Tiefbrunnen- —n mit  Rüderantrieb; 
Kesselspeise- —; Duplex-Dampf-Speise- 
— von Mumford; — mit Gasmaschinen- 


antrieb; Worthington- —n mit  elek- 
trischem Antrieb; elektrisch angetriebene 
47* 
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Zwillings- — von Worthington; elek- 
trisch mittels Kunstkreuzes angetriebene 
Gestinge-—; Pumpanlage der Wasser- 
werke von Charlottenburg ; Dampf- — der 
städtischen Wasserwerke in Witten a. R., 
Ulm und Schwäbisch Gmünd 654; Ver- 
suche mit einer dreistufigen Dampfpump- 
maschine im Wasserwerke zu St. Gatien 
654, 668; Pumpanlage der Wasserwerke 
zu Tillbur ; dgl. der Wasserwerke zu 
Peoria; dgl. der Wasserwerke für kleine 
Städte 654; dgl. des neuen Wasser- 
werks in Liverpool; Hülfs-— des 
Wasserwerks zu Bremen 655; s. a. 
Schöpfwerk. 
Pampwerk s. Pumpe, Schöpfwerk. 


Räder, mit Maschinen geformte — 296; s. 
a. Eisenbahnwagen-Räder. 

Ramme, Zwillings-— für Buhnenbauten mit 

. elektrischem Antriebe 655. 

* Rascher, statische Untersuchung räum- 
licher und ebener Fachwerke 309. 

æ Rascher, statische Berechnung räumlicher 
Fachwerke 593. 

Rathhaus, aus dem Lüneburger — 71; Wett- 
bewerb für das — von Leipzig 75, 242; 
— von Zahna 75; Stadthaus zu Brunoy 
15; engerer Wettbewerb um das neue — 
in Hannover 241; neues — in Hamburg 
415, 613; Wettbewerb für das — von 
Charlottenburg; Stadthaus zu Vincennes 
415; Hauptseite des —es in Bocholt 611; 
— in Dessau 614. 

Rauchbelästigung, Dampfkessel-Feuerungs- 
anlagen mit Rauchverzehrung 84; rauch- 
freie Dampfkesselanlagen in Sachsen 85; 
Rauchplage in den Städten, besonders 
in Philadelphia 90; Fortschritte auf dem 
Wege znr Russbeseitigung 252; Be- 
stimmung der Rauchdichte nach der 
Farbe 253; Staub und Stadtnebel; Nach- 
weis von Russ in der Luft 427. 

Rechnen, Tabellen zur Berechnung der 
Trägheitsmomente von Balken - Quer- 
schnitten, von B. Person (Rec.) 315; 
Berechnung der statischen Momente und 
Trägheitsmomente von Walzprofilen 477. 

* Regelung, Schiffbarkeit der regulirten 
Donau-Katarakte zwischen Stenka und 
dem Eisernen Thore, von H. Arnold 497; 
mit Bl. 10 u. 11. 

Regelung (Regulirung), Anwendung von 
Gohinzebauten bei der — der Glatzer 
Neifse 108; Arbeitsschiff bei den —s- 
arbeiten an der unteren Donau 115; — 
der Thaya 275; der Masurische Kanal 
und die Pregel-— 276; — der Weichsel- 
mündung 277; — der Donau und des 
Wienflusses; — der Stromverhältnisse 
der Weichsel und der Nogat 448; s. a. 
Flüsse, Flussbau. 

Regenmenge s. Hydrologie, Hydrometrie, 

iederschlige. 

Regler, Whitehead’s Dampfmaschinen - — 

r Elektricitätswerke 124; Zug-— von 
Krüger 293; Kesselspeise-— von Nor- 
mand 292; astatischer — von Pilet 295; 
— von Brauneis; Achsen-— von Dörfel; 
dgl. von Frikart 296; neuere — 469; — 
für Dampfmaschinen 470;  Franiek's 
Achsen-— mit entlasteten Gelenken; 
Dampfmaschinen- — von Firth 667. 

Reibung, 
dungen 132; Beurtheilung der zusätz- 


lichen bei — Dampfmaschinen 469; Rollen- ; 


lager und ihre —s-Ersparnis 471, 661. 
Rennplatz-Gebäude, „Fürstenhof“ in Carls- 
horst 246. 


Riedler, A. unsere Hochschulen und die , 


Anforderungen des zwanzigsten Jahr- 
hunderts (Rec.) 494. 

* Rieppel und Frentzen, Konstruktion und 
Architektur neuerer deutscher Brücken- 
bauten 561. 


* el, A, Wildbach- Verbauung an der 


sächsisch-böhmischen Grenze 587. 


—swiderstand von  Nietverbin- | 





Pumpwerk — Schinermark. 


Roche & Alheilig, traité des machines à 


vapeur (Rec.) 315. 

Röhre, Drucklinie in Entwässerungs-—n 91; 
Rosten schmiedeeiserner Heizungs-—n 
129; Asphalt- Dichtung für Steingut -—n 
131; Zerstörung von Stampfbeton- —n 
durch Quellwasser 298; Mannesmann- 
—n zu Wasserleitungen; Legen eines 1 m 
weiten Wasserrohres in Baltimore 431; 
Berechnung der Festigkeit loser und 
fester —n-Flantsche 480; elementare 
Berechnung von Wasserheizungs- und 
Wasserleitungs- —n 623, 629; Wasser 
versorgung in Amsterdam mittels ar- 
mirter Bleiröhren; Versenkung eines 1,2 m 
weiten Rohres in Cleveland; Druck- 
wasserleitung aus Cementbeton- —n 630; 
Berechnung von Wasserleitungs-—n: 
Versenkung eines Stahlrohrs mit ge- 
lenkigen Muffen 631; porige Drain- —n 
670; 8. a. Wasserleitungsróhren. 

Rollbrücke, Victoria-— über den Dee in 
Queensferry 102, 269, 443, 643. 

Rollschemel, Rollböcke im  Kleinbahn- 
wesen 118. 

Rost, —e 666. 

Rosten schmiedeiserner Heizungsröhren 129; 
Rostbildung unter Oelfarbenanstrich 302, 
644; Verhinderung des —s der beweg- 
lichen Brückenauflager 445; Wichtigkeit 
eines guten Anstrichs zur Erhaltun 
eiserner Brücken; Rostschutzmittel un 
ihre Werthbestimmung 644. 

Routh, J, Dynamik der Systeme starrer 
Körper (Rec.) 179. 

Rückwardt, H., Berliner Neubauten (Rec.) 178. 

E a ee in Leipzig (Rec.) 

9. 


Säge s. Holzbearbeitungsmaschinen, Werk- 
zeugmaschinen. 

Scheune des Rittergutes Koslitz 82. 

Schiemann, elektrische Fernschnellbahnen 
der Zukunft (Rec.) 185. 

—, Bau und Betrieb elektrischer Bahnen 
(Rec.) 185. 

Schiff, Arbeits- —e bei den Regelungs- 
arbeiten an der unteren Donau 115; 
Rollen- — von Bazin 132; Kanal- und 
Küstenschlepp-— von Kunst 279; Nutzeu 
hydrologischer Versuchsanstalten für den 
— - Bau 448; Einheitlichkeit in der Ver- 
messung von Binnenschiffen 652. 

Schiffbau, Nickelstahl - Kurbelwelle von 
„Kaiser Wilhelm der Grofse* 125; dgl. 
von „Kaiser Friedrich“ 128; Brüche von 
Schiffawellen 301; Heizung und Liiftung 
auf den modernen Dampfschiffen 253; 
Anforderungen an den modernen — 278; 
verschiedene Methoden der Stabilitits- 
bestimmung von Schiffen 304; Einheitlich- 
keit in der Vermessung von Binnenschiffen 
652; Lüftung der Schiffsräume 625. 

Schifffahrtswege, Amur-Schifffahrtsweg 108; 
Häfen und — 112, 279, 452, 653; Stettin 
und seine Schifffahrt im Winter 275; 
Vorschläge zur Erschliefsung kleiner 
Wasserliufe fiir die Grofsschifffahrt 276; 
bairische Schifffahrtspläne in alter und 
never Zeit 277; Schifffahrtskanal der 
unteren Loire 277, 280; deutsch-óster- 
reichische Binnen- —; Nutzbarmachung 
von Wasserkrüften in Verbindung mit 
der Herstellung kanalisirter —; Aus- 
nutzung der Wasserkräfte der für Schiff- 
fahrtszwecke ausgeführten Stauanlagen; 
Grofsschifffahrtsweg von Berlin nach 
Stettin; Ausnutzung von Flusswasser- 
kräften; Ausbau der deutschen Binnen- 
wasserstrafsen und ihrer Tarife 278; 
Verkehrshindernisse im neuen Schifffahrt- 
kanale im eisernen Thor. 279; Grofs- 
schifffahrtsweg bei Breslau; Ausnutzung 
der Wasserkräfte bei den Wehren einer 
gröfseren Flusskanalisirung 448; Her- 
stellung tiefer Wasserstrafsen zwischen 
den grofsen kanadischen Seen und dem 
Atlantischen Ozean 448, 451; China und 
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seine Wasserstrafsen 450; Stromrinne in 
der Mündung des Columbia 451; Wasser- 
strafsen Belgiens 646; s. a. Flüsse, Kanal, 
Kanalbau, Kanalisirung, Regelung, 
— Schleuse, Wehr. 
Schiffsaufzug, Schiffshebewerke und Schleu- 
sen 110; gegenwärtiger Stand der Mittel 
zur Ueberwindung grolser Gefälle; Hebe- 
werke und geneigte Ebenen; Schiffshebe- 
وس‎ bei Henrichenburg; geneigte Ebenen 
Schiffsbewegung, Gesetz des Schiffswider- 
standes 111, 450, 652; Schiffszug durch 
Drahtseilbetrieb 279; elektrischer Schiffs- 
zug; Modellversuche über den Einfluss 
der Form des Kanalquerschnittes auf 
den Schiffswiderstand 450; Versuchs- 
anstalten zur Prüfung von Schiffswider- 
ständen 451; mechanischer Schiffszug an 
Kanälen 651. | 
Schiffsmaschine, —n- Anlage des ameri- 
kanischen Dampfers ,Grande Duchesse" 
124; Nickelstahl-Kurbelwelle von „Kaiser 
Wilhelm der Grofse“ 125; Maschinen- 
anlage desselben 294;  Nickelstahl- 
Kurbelwelle des „Kaiser Friedrich" 
128; Maschinenanlage der Schrauben- 
dampfer „Pointer“ und „Spaniel“; dgl. 
der Dampfführe ,Kjobnhagn"; —n der 
Kriegsschiffe „Spitfire“ und „Swordfish“; 
600 —— — mit Joy-Steuerun 
Raddampfer; —n des rumänischen 
schraubendampfers „Princess Mary“ 294; 
Brüche von Schiffswellen 301; cours de 
mécanique appliquée aux machines, von 
J. Boulvin, Bd. 6: Lokomotiven und —n 
(Rec. 316: —n-Anlage des „Prince 
George“; schrägliegende Verbund-—n 
der „Empress Queen“; — - Anlage einer 
Dampfjacht; —- Anlage von 3 Kanonen- 
booten der nordamerik. Marine; —n der 
Kanalboote „Reindeer“ und „Roebuck“ 
468; Jarrow-Schlick-Tweedy-Anordnung 
zum Ausbalanciren von —n 470; Maschi- 
nenanlage des portugiesischen Kreuzers 
„Adamaston“; dgl. der russischen Kaiser- 
jacht „Standart“; dgl. des spanischen 
Kreuzers „Cristobal Colon“ 666; dgl. 
der Zweischraubenjacht „Sovereign“ 667. 
Schleifmittel, Silichromit 302. 


Schlachthof, neues Schlachthaus in Paris 
90; Hamburgs — - und Viehmarktanlagen, 
von Boysen (Rec.)135; städtischer Vieh- 
markt und — in Breslau 246, 257; 
städtisches Schlachthaus in Charmes 617. 


Schleuse, Schiffshebewerke und —n 110; 
Maschinenanlage der Schiffs- — bei Ein- 
lage und Regelung der Weichselmündung; 
Schifffahrts- — ohne Wasserverbrauch 
von Jebens und Bubendey; Einlass- — 
am Flofshafen. bei Kostheim; wirth- 
schaftliche Seite der Stufendoppel - — 
277; neue —n bei Brieg und Ohlau 449. 


Schleusenthore, elektrische Bewegung der — 
der neuen Schleuse bei Ymuiden 279; 
Klappen- und Schiebethore 648. 

Schloss, Wiederherstellung des ehemal. 
Kurfürstlichen —es in Mainz; Landshut 
und die Trausnitz 72; — „Fröhliche 
Wiederkunft", von Silber (Rec.); 
Wilhelmsthal bei Cassel, von Silber 
(Rec.) 178; Hummelshain, von 
Silber (Rec.) 179; Ausschmiickung der 
Hofseite am Friedrichsbau des Heidel- 
berger —es 239. 

Schmalspurbahn s. Nebenbahn, Nebenbahnen, 
Stralsenbahn. 

Schmiermittel, Untersuchung der —, von 
Holde (Rec.) 317; Graphit-Schmierung 
bei Lokomotiven 665. 

Schneepflug mit elektrischem Betriebe für 
elektrische Strafsenbahnen 291; elek- 
trisch  betriebener Stralsenbahnwagen 
mit Schneepflug 665. 

Schneeschutz-Yorrichtungen der Paris-Lyon- 
Mittelmeer-Bahn 431. 

Schönermark, beschreibende Darstellung der 
älteren Bau- und Kunstdenkmäler des 


für x 
wei- - 
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Fürstenthums Schaumburg -Lippe (Ree) 


309. 

Schöpfwerk, Schöpfrad von H. Paul 108, 
114, 655; —e im Memel-Delta 655. 

Schornstein, — - Aufsatz von Pintsch; Binden 
der —e 85, Standfestigkeit eines —s 675. 

Schraubensicherung, neuere —en 125; — der 
Helicold Locknut Works 668. 

*Schreiber, Dr. P, Instrumente zur Be- 
stimmung der Winddrücke 343. 

Schubert, Alfred, Entwürfe zumeist aus- 
geführter lLandwirthschaftlicher Gebäude 
aller Art (Rec.) 181. 

Schule, städtische Real-— in Elmshorn; 
Bürger -— 3 und 4 in Cassel 76; Collège 
de Boudry bei Neuchätel 77; Bürger- 
schulbauten in Hannover; vierklassige 
— in Neinstedt a. Harz; Wilhelms-Real- 
— in Stuttgart 243; neue — an der 
Columbusstrafse in München 244; städti- 
sche Knaben- — in Paris 415; städtische 
höhere Handels-— in Hannover 614; 
königliche Baugewerk-— in Nürnberg 
615; Schulhäuser für Stadt und Land, 
von R. Faber (Rec.) 677. | 

*Schulz, Bruno, Berechnung mehrfach sta- 
tisch unbestimmter Systeme 57, 157, 
235, 485. 

Schutzmasse, Seidenabfälle als Wärme- 
schutz 301; Torfmull als Konservirungs- 
und Wärmeschutzmittel 302. 

Schwebebahn von Langen 265. 

Seebau, Strandbauten zu Scheveningen; 
Strandmauern an der Nordseeküste und 
die Befestigungen in Ostende, Blanken- 
berghe und Scheveningen, auf Norderney 
und Borkum 451. 

* Seefehlner, J., Franz Josef-Donau-Strafsen- 
briicke in Budapest 193, mit BL. 3 bis 8. 

Seefselberg, frühmittelalterliche Kunst der 

germanischen Völker (Rec.) 305. 

, ein Jahrhundert nordgermanischer 

Kunstblüthe (Rec.) 308. 

Seilbahn s. Drahtseilbahn. 

Seilfähre, Personenwagen für die — von 
Brighton 116. 

*Seminar, Schullehrer-— zu Plauen bei 
Dresden, von Waldow 377. | 

*Siechenhaus, Bürgerhospital- und Armen- 
bauten in Stuttgart, von A. Pantle 507. 


Signale s. Eisenbahn-Signale. 

Silber, Schloss „Fröhliche Wiederkunft“ 
(Rec.) 178. 

—, Schloss Wilhelmsthal bei Cassel 
(Rec.) 178. 


—, Schloss Hummelshain (Rec.) 179. 

*Sommerschuh und Rumpel, Neubau der 
Dresdener Bank in Dresden 1, mit Bl. 1. 

50882002: raphische Ermittelung der 
Spannkräfte eines belasteten Fachwerk- 
ringes 132; synthetische Untersuchung 
der Normal-—-en in geraden Stäben 303; 
Spannkräfte in den Wandgliedern eines 
ebenen Fachwerkträgers; Einflussfläche 
der Spanakraft eines Zwischenstabes für 
ein einfaches Fachwerk; Vertheilung 
der —en im Mauerwerk 304; Biegungs- 
—en in Stein- und Betonplatten 473, 
480; Berechnung der —en in Staumauern; 
—szustand in Schleifsteinen und Schmir- 
en. 480; Berechnung der Durch- 

iegung und der Neben-—en der Fach- 
werkträger 674. 

Sparkasse, Steuer- und Postamt in Pont- 
à-Mousson 76. 

Speicher, vergleichende Versuche über die 
Feuersicherheit gusseiserner — -Stützen 
(Rec.) 310; Wohnhaus-— in Rueders- 
wyl 620. 

Speisewasser s. Dampfkessel-Speisung, Lo- 
komotiv-Speisung, Wasser. 

Spiritus - Kraftmaschine, Prüfung einer — 
295: Verwendung von Spiritus zu moto- 
rischen Zwecken 668. 

Sprengstoff, wasserdichte und schlagwetter- 
sichere Ueberzüge für Sprengpatronen 
von Mutzka 302; neuere —e und Zün- 
dungen; Verwendbarkeit von Spreng- 
mitteln in Schlagwetter führenden 


Schöpfwerk — Straßenbahn. 


Gruben 473; G. Sanford, explosifs nitrés, 
traduit par L. Daniel (Rec.) 498. 


Stadtbebauungsplan s. Bebauungsplan. 


Stadterweiterung s. Bebauungsplan. 


Stadthaus s. Rathhaus. 


Stabl, elektrische Erhärtung von — nach 
Thomson 127; Härtebildung beim Ab- 
löschen von — 128; Nickel -— 128, 298; 
Nickel -—-Kurbelwelle des „Kaiser 
Friedrich“ 128; dgl. des „Kaiser Wil- 
helm der Grofse“ 125; anomale Längen- 
änderungen des —s bei den kritischen 
Wärmegraden 129; Härte- und Schweils- 
mittel für —; Bedingungen für Bau- 
werk -— 298; Einfluss fremder Bestand- 
theile im Eisen und —; vergleichende 
Versuche mit Molybdän-— und Wolf- 
ram-— 300; unmittelbare Presshärtung 
von —-Platten; mikroskopische Unter- 
snchung von Eisen und — ; Untersuchung 
einer Bessemer-— Schiene; Hürteprü- 
fung von —-Kugeln für Lager 474; 
Zerstörung von Eisen und — durch 
Kalkstein 644; Kleingefüge des —s und 
seine Beziehungen zum Härten 672; 
8. a. Eisen, Eisenhüttenwesen. 

Stall, Vieh-— bei Havelberg; —ungen für 
Schwarzvieh 620. 

*Statische Untersuchungen, der Eingelenk- 
bogen, von Bohny 147. 

*_—, Berechnung mehrfach statisch un- 
bestimmter Systeme, von Bruno Schulz 
57, 157, 235, 485. 

*—, dgl., von A. Francke 173, 481. 

*_—, statische Untersuchung räumlicher 
und ebener Fachwerke, von Rascher 399. 

* —, Gleitflächen des Erddruckprismas und 
der Erddruck, von Cramer 405. 

*—, statische Berechnung räumlicher 
Fachwerke. von Rascher 593. 

Statische Untersuchungen, BUSES AEST 
mit Mittelstofs; grüf&te Momente für 
Bogenbinder 104;  grófste Momente 
und Querkräfte eines einfachen Brücken- 
balkens unter einem Lastenzuge; Bela- 
stungs-Gleichwerthe mit Rücksicht auf 
ene Verordnungslasten 131; 

ummen-Einflusslinien und A-Polygone; 
graphische Ermittelung der Spannkräfte 
eines belasteten Fachwerkringes; räum- 
liches Fachwerk; Querschnittsberechnung 
trapezförmiger Stützmauern; Berechnung 
des Seitenschubs der Gewölbe; Theorie 
der verstärkten Beton-Platte; Berechnung 
von Beton-Eisenbauten 132; Some fun- 
damental EH relating to the 
design of frameworks, von a (Rec.) 
136; Angriffe eiserner Balkenbrücken 
auf Pfeiler und Widerlager 271, 304; 

O OOO TE gewülbter Brük- 

ken 267; Unterlagen zur Berechnung 

eiserner Brücken 271, 644; gemauerte 

Thalsperren; Standfestigkeit von Thal- 

sperren 276; die Knickfestigkeit in The- 

orie, Versuch und Praxis 303, 674; syn- 
tetische Untersuchung der Normalspan- 
nungen in geraden Stäben; Bestimmung 
grölster Momente für eiserne Brücken 
mit geringen Stützweiten; gerade, ein- 
fache Träger unter der Einwirkung perio- 
discher Lastgruppen; Aenderung des 

Widerstandsmomentes eines symmetri- 

schen I-Träger durch Schwächung des 

einen Gurtes; Formeln und Tabellen zur 

Berechnung von Balkenbrücken mit mehr 

als 2 Feldern; Berechnung statisch un- 

bestimmter Auslegerbrücken 303; Er- 
mittelung der Spannkräfte in den Wand- 
liedern eines ebenen Fachwerkträgers; 
influssfläche der Spannkraft eines 

Zwischenstabes für ein einfaches Fach- 

werk; Einflusslinien für die Spannkraft 

der Gitterstäbe beim Parallelträger; 

Berechnung des Zweigelenkbogens für 

wagerechte und schräge Kräfte; Bogen- 


— mit vermindertem Schube; Be- 
rechnung von Bogenbrücken für seitliche 
Kräfte; Vertheilung der Spannungen im 


Mauerwerk; Einfluss geneigter Ueber- 
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schüttungs-Oberfläche auf symmetrische 

Gewölbe; Theorie der Standsicherheit 

der Lokomotiven; verschiedene Methoden 

der Stabilitätsbestimmung von Schiffen 

304; Statik für Baugewerkschüler und 

Baugewerksmeister, von K. Zillich (Rec.) 

317; die elastischen Bogenträger, von 

J. Weyrauch (Rec.) 318; Standfestigkeit 

von Siaumauern mit offenen Lagerfugen 

449, 629, 675; Einflusslinien des gelenk- 

losen Bogens; die steife Kettenlinie 447; 

Biegungs-Elasticitit bei Körpern von 

ungleichem Verhalten gegen Zug und 

Druck; Berechnung der Stein- und Beton- 

balken; Träger aus Materialien von 

veränderlichem Formänderungs - Bei- 
werthe 47; Formänderungen und An- 
strengung flacher Böden; Berechnung 
der Festigkeit loser und fester Röhren- 

Flantsche; Berechnung der Spannungen 

in Staumauern; Spannungszustand in 

Schleifsteinen und Schmirgelscheiben 

480; Prüfung der Bestimmungen bezüglich 

ea der Brückenkonstruktionen 

in Oesterreich; Fachwerk mit halben 

Schrägstäben; Berechnung mehrfach sta- 

tisch unbestimmter Systeme 644; Knick- 

festigkeit der Träger; Knickwiderstand 
der Wandstäbe eines Gitterträgers bei 
ungleichmäfsiger Beanspruchung; Ein- 
fluss fehlender Stäbe in Fachwerkbalken; 
Auslegertrüger mit Mittelstofs; Berech- 
nung der Durchbiegung und der Neben- 
spannungen der Fachwerkträger; voll- 
wandiger kontinuirlicher Bogenträger 
mit2 Gelenken; Elasticität und Festigkeit 
doppelt gekrümmter Träger und Statik 
der freitragenden Treppen; Berechnung 
der Ständer eiserner Wandfachwerke; 

Berechnung der Monier-Konstruktionen 

674; Standfestigkeit eines Schornsteines 

675; Ermittelung der Zug- und Druck- 

elasticitit an dem gleichen Versuchs- 

korpar 676; Schwungrad-Explosionen 667, 

676. 

Staudamm, Staumauer von Beton mit Stahl- 
pave -Bekleidung 109; Erd-— mit 

eton - Bekleidung 260, 629; Much- 
kundi-— in Indien 431; Standfestigkeit - 
von Staumauern mit offenen Lagerfugen 
449, 629, 675; Ueberfallwehre in Indien 
und der Ochoa-— für den Nicaragua- 
kanal 449; Berechnung der Spannungen 
in Staumauern 480; Staumauer mit 
Strebepfeilern;  Staumauer in Form 
liegender Gewülbe 629; Bau des —es 
der Croton-Wasserleitung; Wasserver- 
sorgung von Valparaiso mittels eines 
—e8; Hemet-Staumauer in Kalifornien; 
Erdstaudämme in Indien 630; Erbauung 
des unteren Otay-— in Kalifornien 647; 
8. a. Thalsperre. 

Stauweiher der Wienthal - Wasserleitung 
109, 431, 449, 630; Bekämpfung der Hoch- 
wassergefahren durch Sammelbecken 275; 
ا‎ Ermittelung der Gröfse der 


— 646. 

* Steinbruchbetrieb und Schotterwerk auf 
dem Koschenberge bei Senftenberg, von 
O. Herrmann 177, mit BL. 2. 

Steine, Feuerbeständigkeit natürlicher Bau- 
— 126; Prüfung natürlicher — 297. 

Steuerung s. Dampfmaschinen - Steuerung, 
Lokomotiv-Steuerung. 

Stöckl und Hauser, Hülfstabellen für die 
Berechnung eiserner Träger (Rec.) 315. 

Strahlpumpe, Wellenpumpe 114; selbst- 
thitig ansaugende — von Lunkenheimer 
114, 291; — „International“ von H. Reisert 
114; — „International“ von Müller & 
Roger 291. 

Strafsenbahn, Eisenbahngleise nach Haar- 
mann und Voss; Oberbau ftir —en! 
— -Gleise nach Marsillon, Broca, Humbert 
96; Statistik der europäischen Tram- 
bahnen; elektrische —en in Zürich 97; 
beste Art der mechanischen Zugkraft 
für die Turiner Trambahnen ; mechanische 
Zugkraft in Paris; —- wagen mit Gasolin- 
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motor für Ohio 117; Elektricitit als be- 
wegende Kraft bei Stadtbahnen 117, 
267; elektrischer Betrieb der —en; 
elektrische — in Lausaine 118; ge- 
schlossene unterirdische Stromzuführung 
nach Bersier in Hávre 118, 436, 460; 
elektromagnetische — von Cirla 118; 
Sammelzellenbetrieb auf —en 118, 286, 
460; Radreifen und Schienenkopf bei 
—en; IX. Generalversammlung des 
internat. perman. —-Vereines; Stand 
und Betriebsergebnisse der Lokalbahnen 
und —en in Ungarn 1895, 263; elek- 
trische —en in Europa; elektrische — 
in Hannover; Trambahnen in Oesterreich 
i. J. 1895; Paulsen's Zahnradbahn und 
Zahnstange für Klein- und —en 264; 
Wagen der elektrischen — in Lugano 
285; unterirdische Stromzuleitung der 
elektrischen — in Berlin von Siemens & 
Halske 286, 436, 660; elektrischer —- 
betrieb mit unterirdischer DE DENE 
in Newyork; Sammelzellenbetrieb nac 
Rottsieper; neuere Antriebarten für das 
Strafsenbahnwesen 286; mechanischer 
Betrieb bei den amerikanischen —en 
und allgemeine Betrachtungen 435, 459; 
Lokal- und —en in Frankreich Ende 1896, 
436; strafsenbahntechnische Ausstellung 
auf Bahnhof Falkenried bei Hamburg 436, 
461,634; — -Oberbau in Minneapolis und 
St. Paul 436, 461; Wechselstrom-Gleich- 
strombetrieb nach Déri für elektrische 
Bahnen 460; elektrische — nach Adridge 
460, 659; Statistik der ósterreich. —en 
für 1896; Oberbau auf der strafßenbahn- 
technischen Ausstellung in Hamburg ` 
Neuerungen am —-Oberbau „Phoenix 
634; Normativ - Bestimmungen für neue 
—en in Berlin; —en der Metropolitan 
Street r. in Newvork 635; elektrische 
—en in Budapest 635; elektrische Tram- 
bahn auf die Anhöhe St. Marie bei Hävre 
635, 659 ; elektrische — Paris-Romainville 
635, 659; Betriebsweise elektrischer —en 
im Innern der Städte 659; elektrische 
—en mit unterirdischer Stromzuführung; 
elektrische —en in Belgien 660; —- 
Betrieb mit Pressluft in Newyork 459, 
659; s. a. Drahtseilbahn, elektrische 
Eisenbahn, Nebenbahn, Nebenbahnen. 

Strafsenbahnwagen, beste Art der mechani- 
schen Zugkraft für die Turiner Tram- 
bahnen; mechanische Zugkraft in Paris; 
— mit Gasolinmotor in Ohio; Hardie's 
Druckluft- — 117; — der elektrischen 
Strafsenbahn in Lugano 285; — der elek- 
trischen Bahn in Rouen; Sammelzellen- 
betrieb für — 286; Schutzvorrichtungen 
für — 287; Pariser — mit Gasbetrieb 
nach E: neuer vierachsiger — in 
Dresden 459; zweistóckiger elektrischer 
— von Pullmann für die Chicagoer 
Strafsenbahn 459, 658; Muster für die 
Motor- und Personenwagen der Berliner 
elektrischen Hoch- und Uuterpflaster- 
bahn; zweckmäfsigste Form von elek- 
trischen —; — in Basel 459; — der 
elektrischen Strafsenbahn Zürich-Oerli- 
kon-Seebach 460; Dynamographwagen 
für Strafsenbahnen 461; Wagen der 
Barmer Bergbahn; elektrische — der 
Linie Herne - Recklinghausen ; ameri- 
kanische —; Fendt’s — ohne Schaffner 
658; Versuchsfahrten mit einem neuen 
Sammelzellenwagen 659; Führerschutz 
bei elektrischen — in Amerika; Versuche 
mit Schutzvorrichtungen an — in Köln 
660; elektrisch betriebener — mit Schnee- 


pflug 665. | 
Strafsenbau, Vorschriften für Anlegung und 
Anbau neuer Strafsen in Hamburg; 
Reichsstrafse über den Seeberg nach 
Krain; Herstellung von Pflasterplatten 92; 
Eisengleise mit wenig vorstehender Rippe 
in Landstrafsen nach Gravenhorst 93, 432; 
Asphaltstrafsen in Dresden 93; Entwicke- 
lung der Landstrafsen neben den Eisen- 
bahnen 260; Umgestaltung des Potsdamer 


StraBenbahnwagen — Trass. 


Platzes in Berlin 260, 681 ;. Neueintheilung 
der Potsdamer Strafse in Berlin 92, 260; 
— wesen im Königreich Sachsen; — in 
Hamburg; — in München; Länge der 
Strafgen in Grofsstidten; Lange der fran- 
zösischen Nationalstrafsen 260; Steigun- 
gen von Bergstrafsen; Entwickelung 
er o سک"‎ Ausdehnung der 
Stampfasphaltstrafsen; Herstellung von 
Schlackenpflaster 261; Hülfstabelle für 
Höhenabstecken von Strafsen; Rang- 
ordnung der Pflasterarten; Verwendung 
von hartem und weichem Holz zum — 432; 
Stern-Cement-Macadam rach Q. Schulz 
432, 631; auf Gleisen stehende Asphalt- 
fabrik; besondere Radfahrwege auf Land- 
strafsen; eiserne Spurbahnen in Land- 
strafsen 432; Einfuhr von schwedischen 
Pflastersteinen nach Berlin; geräuschlose 
Pflasterungen aus Holz und Asphalt; 
Oe für Asphalt- 
strafsen; Bordschwelle aus Beton; Ein- 
fassung ftir Promenadenwege; Strafse von 
Montecchio nach Montecchiorugolo 631. 


Strafsen-Beleuchtung mit Gasglühlicht in 


Charlottenburg 88, 428. 


Strafsen-Fuhrwerk, neues englisches Gesetz 


tiber selbstbewegliche —e; Beiwerth des 
Gesammtwiderstandes auf Landstrafsen 
für verschiedene Radreifen 93; Scotte’s 
Dampfstrafsenwagen 117, 459, 659; Motor- 
wagen im Crystallpalaste; Peugeot's 
Petroleum - Motorwagen 117: Stralsen- 
wagen mit elektrischem Antriebe der 
American Electric Vehicle Co. 118; 
Strafsenwagen mit Acetylengas-Motoren; 
Versuche mit Serpollet-Wagen in Frank- 
reich 286; Weidknecht's Dampfomnibus 
285; elektrischer Motorwagen , Columbia" 
281; elektrische Droschken in London 287, 
459; elektrischer Wagenbetrieb in Frank- 
reich 287; Wettfahrt von Motorwagen 
von Paris nach Marseille 1897, 458; dgl. 
von Paris nach Versailles 1897; dgl. von 
Paris nach Rouen 1897, 659; Dampf- 
droschken mit Anhängewagen für Per- 
sonenbeförderung; Probefahrt mit einem 
Sammelzellen - Omnibus in Berlin 459; 
neueste Daimler-Motorwagen 658; Mo- 
toren für —e in Frankreich; Motorwagen 
in Frankreich 659. 


Strafsenpflaster, Herstellung von Pflaster- 


latten 92; Holzpflasterungen in Bremen; 
artes, australisches Holzpflaster 93; 
Holzpflaster in Paris 93, 260; Klinker- 
pflaster in Nordamerika; Asphaltstrafsen 
in Dresden 93; Entwickelung der 
Kleinpflasterung; Ausdehnung der 
Stampfasphaltstrafsen; Herstellung des 
Schlackenpflasters 261; Rangordnung der 
Pflasterarten; Verwendung von hartem 
und weichem Holz zum Strafsenbau 432; 
Stern-Cement-Macadam nach O. Schulz 
432, 631; Holzpflaster 297, 472; Stein- 
brecher für Strafsenschotter; geräusch- 
lose Pflasterungen aus Holz und Asphalt 
631; s. a. Asphalt. 


RE Müllbeseitigung in Buda- 


pest 93, 25 asserleitung zur Spülung 
von Strafsengossen in Oldenburg; Bei- 
tragspflicht der Hausbesitzer zu der 
Kosten der Stadtreinigung 258; Henschel- 
sche Strafsenwaschmaschine; Turbinen- 
Sprengwagen von Weygandt & Klein 261; 
Kehricht-Beseitigung in Städten von Nord- 
amerika 432; Müll-Verbrennung in Berlin 
432,632, Müll-Verbrennungsofen in Bath ; 
Behandlung des Kehrichts durch Wasser 
dampf unter Druck; bakteriologische 
Untersuchung eines städtischen Kehricht- 
po 432; elektrischer Sprengwagen; 

trafsen- Sprengwagen 631; Schnee- 
beseitigung durch Spritzwasser; Schnee- 
beseitigung durch Abstürzen in die 
städtischen Kanäle in Berlin; — in 
Berlin; städtische Müllabladeplätze in 
Berlin; — in Hamburg; englische Müll- 
Verbrennungsöfen; Kehricht und Kanal- 


Strafsenwalze, 


Thor, 
Torf, 
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schlamm - Analysen aus Stuttgart 632; 
8. a. Kehricht. 


Strafsen-Unterhaltung, Unterhaltungsarbeiten 


der sächsischen Staatslandstrafben ; Besse- 
rungen der Strafsen und Plätze in Dresden 
93; Hemmschuhe aus Gusseisen mit Stahl- 
einlage 432. 

Handbetrieb - Doppelwalze 
für Asphaltstrafsen 631. 


Strombau s. Flüsse, Flussbau, Hydrologie, 


Kanalisirung, Regelung, Wasserbau. 


Stufenbahn, Entwurf für eine elektrische 


— für die Pariser Ausstellung von 1900, 
118, 286. 


T. 


Technik, Beziehungen der — zur Mathematik; 


mechanisch-technische Plaudereien 480; 
maschinelle Hülfsmittel der chemischen 
—, von Parnicke (Rec.) 4%. 


Technologie, Lehrbuch der vergleichenden 


mechanischen —, von Egbert v. Hoyer 
(Rec.); Vorlesungen über mechanische — 
der Metalle, des Holzes, der Steine und 
anderer formbarer Materialien, von Fr. 
Kick (Rec.) 190. 


۶۶۶۰٤ 8. Postgebäude. 
Telegraphen 


&bel, durch Insekten beschá- 
digte unterseeische — 298. 


Thalsperre bei Marienbad 92, 275; Hoch- 


land-Park-Behülter bei Pittsburgh 92; — 
des Oderteiches im Harze 276, 431; ge- 
mauerte — 276, 449; Standfestigkeit von 
—n 276; Standfestigkeit von Staumauern 
mit offenen Lagerfugen 449, 629, 675; 
— und Dammbruch bei Bouzey 449; 
Staumauer mit Strebepfeilern; Staumauern 
in Form liegender Gewölbe 629; — bei 
Hückeswagen 630; s. a. Staudamm. 


Theater, Entwurf für das Stadt- — in Kiew 


19; neues Stadt- — in Bromberg 246; 
Wettbewerb für das Stadt-— in Bern 


617. 
Thon, Säurebeständigkeit gebrannter —e 


126; Schieferthone bei Neurode 670. 
Stern-— in Bonn; Pariser — zu 
Lille 72. 

— -Mull als Konservirungs- 
Wärmeschutzmittel 302. 


und 


Träger, Ausleger-— mit Mittelstofs 104; 


gerade, einfache -- unter der Einwirkung 
ارم وی‎ Lastgruppen; Aenderung des 

iderstandsmomentes eines symme- 
trischen T.-—s durch Schwächung des 
einen Gurtes 303; Ermittelung der 
Spannkräfte in den Wandgliedern eines 
ebenen Fachwerk-—s; Einflusslinien 
für die Spannkräfte der Gitterstäbe beim 
Parallel - — ; Bogen - — mit vermindertem 
Schube 304; Tabellen zur Berechnung 
der Trägheitsmomente von Balkenquer- 
schnitten, von B. Person (Rec.) 315; die 
elastischen Bogen-—, von J. Weyrauch 
(Rec.) 318; Modell eines bogenförmigen 
—s, bei dem alle Theile aufser den 
Pfosten auf Zug beansprucht sind 443; 
Brücken-— mit Bogenfüllungen nach 
Vierendeel 445; Berechnung der Stein- 
und Betonbalken; — aus Materialien 
von  veründerlichem Formänderungs- 
Beiwerthe 478; deutsches Normal- 
rofilbuch für Walzeisen, von Heinzer- 
ing und Intze (Rec.) 493; Beförderung 
eines 30t schweren —s durch eine 
Strafse in Binghamton 643; Kuickfestig- 
keit der —; Knickungswiderstand der 
Wandstäbe eines Gitter- —s bei ungleich- 
mäfsiger Beanspruchung; Ausleger- — 
mit Mittelstofs; vollwandiger kontinu- 
irlicher Bogen-— mit 2 Gelenken; 
Elasticitit und Festigkeit — ge- 
krümmter — und Statik der freitragen- 
den Treppen 674; 8.a. Brüickenberechnung, 
Fachwerk, Festigkeit, Spannung, Statische 
Untersuchungen. 


Trass, einheitliche Vorschriften für Prü- 


fung von Trass 131; 


Prüfung von — 
475; —-Mörtel 673. 
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Mere Eisenbahn - Vorarbeiten, von 

Jordan 329. 

Trassirung, Eisenbahn - Vorarbeiten 93; 
Steigungen von Bergstrafsen 261. 

Treppe, Statik der freitragenden —n 674. 

Trigonometrie, Lehrbuch der ebenen und 
sphärischen —, von E. Hammer (Rec.) 320. 

Trockenanlage, physikalische Grundlagen 
me technische Ausbildung moderner —n 
624. 

Tunnel, Brücken- und — der Lanarkshire & 
Dumbarton r. 99; Berliner Untergrund- 
bahn und ihr — 105, 445, 645; —- und 
Lichtraumquerschnitt der Jungfraubahn 
105: Simplon-— 105, 446; Eröffnung des 
Blackwall -—s in London 105, 272; 
neue Themse-— 105; — der Glasgower 
Untergrundbahn 105, 645; — der Ent- 
wässerungsanlage bei Clichy 105; Donau- 
— in Budapest 105, 271; Gravehals-— 
in Norwegen 105, 446; — der Bostoner 
Untergrundbahn 105, 272, 446, 645; 
Newa-— in St. Petersburg 271; — 
zwischen Italien und Sicilien; Hamilton- 
—; längster — der Welt bei Colorado 
-City 272; neue —-und Brückenlagen 
unter und über dem East River und 
North River in Newyork 438; Unter- 
grundbahn in Paris am linken Seine-Ufer; 
neue Untergrundbahnen in London; Pikes 
Peak-— 446; Untertunnelung der Meer. 
enge von Gibraltar; — durch den Col 
di Tenda; Herstellung der Central- 
London- Untergrundbahn; neue Unter- 
grundlinie in London 645. 

Tunnelbau, Treibschild für die Tunneldecke 
des Bostoner Tunnels 105, 645; künst- 
liche Tunnel-Liiftung nach Saccardo 105, 
212, 441, 645; Ausführung eines Tunnels 
für den Nassbach mittels der Elektro- 
motor-Schlagbohrmaschine von Siemens 
& Halske 271;  Gesteinsbohrer und 


Luftverdichter von Francois 272; 
Entwurf für den Bau der Tunnel- 
strecke der Jungfraubahn 446; An- 


wendung der Elektricitit beim Bau des 
Simplon-Tunnels 447; Sicherung einer 
in Bewegung gerathenen Tunnelmündung 
in Californier; Herstellung der Central- 
London-Untergrundbahn ; Anwendung des 
Schildes bei —ten; unterirdische Bauten 
mit Hülfe des Treibschildes 645. 

Turbine, neuere —nanlagen; —n von Ganz 
& Co. auf der Milleniums-Ausstellung 
in Budapest 295. 


U. 

Ueberfall s. Wehr. 

Ueberschwemmung, Mafsregeln zur Abwen- 
dung von Hochwassergefahren 106; Hoch- 
wasser-Meldedienst an der Saale 272; 
Bekämpfung der Hochwassergefahren 
durch Sammelbecken 275; Sommerhoch- 
wasser vom Juli und August 1897 im 
Oderstromgebiete; Hochwassermengen an 
der Nordseite des Riesen- und 5 0م‎ 
Ende Juli 1897; Vorbeugung gegen Hoch- 
nr. im Oderstromgebiete 447. 

Uferbau, Üferdeckungen durch Binsen, Rohr, 
Schilf und Weiden 276; Strandbauten zu 
Scheveningen; Strandmauern an der 
Nordseeküste und die Befestigungen in 
Ostende, Blankenberghe und Scheve- 
ningen und auf Norderney und Borkum 
451; Uferschutz der Kanäle 449; Ufer- 
schutzbauten bei den Bukowinaer Lokal- 
bahnen 633; Schraubenanker von Bücking; 
Schraubenanker zur Uferbefestigung; 
Uferdeckungen von Beton mit Eisenein- 
lage und Erdankern 647. 

Unfall s. Eisenbahn-Unfall. 

Universität, anatomisches Institut der — 
Breslau; chemisches Institut der — 
Breslau 77; —sgebäude der Julius-Maxi- 
milians-— zu Würzburg (Rec.) 177; Um- 
und Neubauten der — Leipzig; Gebäude 
für die Rechtsfakultät in Paris 615. 


— 


Trassirung — Wasserleitungsröhren. 


V. 
Ventilation s. Lüftung. 


Ventilator s. Luftgebläse. 


Verdampfungsversuch an einem Kessel mit 
seitlichem Wellrohr 122, 123; Einfluss 
der Dampfspannungen auf die Oekonomie 
der Zwillingsmaschinen 466; 8. a. Heiz- 
versuch. 

Vereinshaus, Ingenieur - Vereinshäuser in 
Berlin, Paris und London 80. 

Verkehr, gegenwürtige Entwickelung des 
—swesens, insbesondere des Kohlen- —s 
und seine Unterstützung durch den 
Rhein 449. 

Vernietung, Reibungswiderstand von Niet- 
verbindungen 132; amerikanische An- 
sichten über —en 267; Druckwasser- 
Nietmaschine von Fielding & Platt 470. 

Versuchsanstalt, hydraulische und hydro- 
logische — en 447; Nutzen hydrologischer 
—en für den Schiffbau 448; —en zur 
Prüfung der Schiffswiderstände 451; 
Mittheilungen aus dem mechanisch-tech- 
nischen Laboratorium der Technischen 
Hochschule München, von Föppl (Rec.) 
491. 

Verwaltungsgebäude, Sparkasse, Steuer- und 
Postamt in Pont-&-Mousson 76; statistische 
Nachweisung der 1895 vollendeten preufs. 
Staats - Hochbauten 76, 211; Handels- 
kammer zn Paris 80; neues Regierungs- 
gebäude in Osnabrück 614. 

Viadukt s. Brücke, Brücken. 

Villa Herz in Wannsee 81; Landhaus 
Kieschke im Grunewald 82; — Staven- 
hagen im Grunewald; — Schnock im 
Grunewald; — H. Hauffee in Pulsnitz; — 
Engelhardt in Fürth 248; — Freund in 
Halensee; — Jacoby im Grunewald 419; 
— in Schreiberhau; — „Bergfrieden“ bei 
Tetschen 420; Landhäuser und Villen; 
Landhaus Neuburger im Grunewald; 
Haus Fromberg in Berlin; Landhaus 
Steinhardt in Treuenbrietzen 618; — Nab- 
holz von Grabow in Zürich 620. 

Volkswirthschaft, Pariser Bauwesen 352. 

Vorwärmer mit verstärktem Wasserumlauf 
von Pimbley & Co. 292; Burgdorfs 
Cirkulations-— 293. 


Ww. 


Waage, Fairbank’s Lokomotiv-— zur Fest- 
stellung der Achsdriicke 122, 291, 467; 
Brücken- — für Gepück und Stlückgtiter 
mit  Zungenablesung ohne Federn; 
Zwangsschienen an Gleis-Brücken- — n 466. 

Wagen s. Eisenbahnwagen, Güterwagen, Per- 
sonenwagen, Strafsenbahnwagen, Stra- 
[senfuhrwerk. 

* Waldow, Schullehrerseminar zu Plauen 
bei Dresden 377 

Wand, neue — - und Deckenarten 422. 

Wärmekraftmaschine, Diesel’s rationeller 
Wärmemotor 295, 668; Beurtheilung der 
Prozesse von —n mit besonderer Berlück- 
sichtigung des Diesel-Motors 295. 

— Beraneck’s Wärmeschreiber 

6. 

Wärmeschutz aus Seidenabfällen 801: Torf- 
mull als Konservirungs- und — - Mittel 
302; Asbestic 674. 

Wasser, Beurtheilung des Triok —s und 
der —fassungsanlagen; Reinigung des 
Leitungs- —s durch metallisches Eisen; 
Enteisonung des Grund-—s; Enteisenung 
des —s in Worms; Keimtödtung im — 91: 
Keimgehalt des Londoner Leitungs - —3 
92; neue — -Reiniger für Dampfkessel- 
Speisung und gewöhnliche Zwecke 292; 
Grund - — - Fassungen 430; Sandfilterung 
und mechanische Filterung des Trink -—s; 
bakteriologische Untersuchung der me- 
chanischen Trinkwasser-Filter in Lorain; 
Reinigung des —s bei der Stid-Pacific- 
Bahn 431; s. a. Abwässer, Flüsse, Ge- 
pun CHEER Grundwasser, Wasser- 
leitung, Wasserversorgung. 
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* Wasserbau, Wildbach-Verbauung an der 
sächsisch-böhmischen Grenze, von A. Rin- 
gel 587. 

Wasserbau, Verwerthung der Wasserkraft 
an Nadelwehren 109, 431; Einrichtung 
der ,Wasserbücher^ im  Künigreiche 
Sachsen 110; —ten im Wittingauer Teich- 

ebiete 276; Ausnutzun er Wasser- 
räfte der für Schifffahrtszwecke an- 
elegten Stauanlagen 278, 448, 646; 
utzbarmachung von Wasserkriften in 
Verbindung mit Herstellung kanalisirter 
Schifffahrtswege; Ausnutzung von Fluss- 
wasserkräften 278; Bemessung der Licht- 
weite von Flussbriicken 438; mathe- 
matisch-nivellitische Grundlagen der 
—-Technik 447; statische Sicherheit der 
Doell’schen Gitterwerke für —ten 448; 
Baggerungen am Mississippi 276, 449; 
Baggerungen in Deutschland 649; Bagge- 
rungen im Unterlaufe der Flüsse; Bagge- 
rungen im Hafen von Boulogne 650. 


Wasserbehälter, Hochland - Park -— bei 
Pittsburgh; Stampf beton-— in Kuppel- 
form; Anordnung und Bemessung des 
Durchmessers der Ueberlaufrohre 92; 
Ablagerungsbehilter und Sandfilter der 
Wasserwerke von Albany; Bestimmung 
des Fassungsraumes von —n für städti- 
sche Wasserversorgungsanlagen; Hebung 
eines —s auf Ringmauern; s. a. Stau- 
damm, Stauweiher, Thalsperre, Wasser- 
thurm. 

Wasser-Filter s. Filter. 

Wasser-Förderanlage für 105m Höhe 280; 
Wasserpumpenanlage in Herford 281. 


— Bazin's neue Formel 

für Wasserbewegung in Kanälen 272, 
480, 646; Veränderung der Geschwindig- 
keiten im Querschnitte eines Stromes, 
insbesondere bei Behinderung an der 
Obertläche und bei Eisstand 272, fort- 
schreitende Geschwindigkeit der Wellen 
mit einer longitudinalen Schwingung der 
Elemente 273; Bestimmung der günstig- 
sten — in Druckleitungen 480; s. a. 
Hydraulik, Hydrometrie, Hydrologie. 


522002006202002 Umlauf- 

werthe von Wassermessungs-Flügeln 106; 
Umlaufwerthe Woltmann’scher Flügel 
646; s. a. Hydrometrie. 

Wasserhaltungs-Maschine, Dehne's liegende 
— für Bergwerke 281. 

Wasserleitung, Arbeiten an der Wienthal- 
— 92; Stauweiher der Wienthal- — 109, 
431, 449, 630; — zur Spülung von 
Strafsengossen in Oldenburg 258; Be- 
und Entwässerung eines Villengrund- 
stücks mittels einer Windrad-— 259; 
Bau der Croton-—; Druck-— aus Ce- 
mentbeton 630; s. a. Weasserbehälter, 
Wasserversorgung, Wasserwerk. 


Wasserleitungsröhren, Gestattung des An- 
schlusses der Blitzableiter in Berlin an 
Gas- und —90; Berechnung des Rohr- 
widerstandes ftir Wasser in Druckrohr- 
leitungen; Verbindungsstück zwischen 
einer in Holz und Eisen ausgeführten 
Rohrleitung 259; Unschädlichmachung 
der Stöfse in —; Unterführung eines 
Flusses mittels hölzerner — 260; Zer- 
störung von Stampfbetonröhren durch 
Quellwasser 298; Verwendung von 
Mannesmann-Röhren für Wasserleitungen ; 
Legen eines 1m weiten Rohres in Balti- 
more 431; Bestimmung der gtinstigsten 
Wassergeschwindigkeit in Druckleitungen 
480; Berechnung von Wasserheizungs- 
und Wasserleitungs- Anlagen auf ele- 
mentarem Wege 623, 629: Wasserver- 
sorgung in Amsterdam mittels armirter 
Bleiröhren; Versenkung eines 1,20™ 
weiten Rohres in Cleveland; Druck- 
wasserleitung aus Cementbeton 630; Be- 
rechnung von —; Versenkung eines 
Stahlrohres mit gelenkigen Muffen; Ab- 
sperrschieber für Wasserleitungen mit 
hohem Druck 631, 


Wasserthurm 


Wasserwesen 
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Wassermesser, zur —-Fr 
von Herschel 260, 631; Scheiben- — von 
Meinecke 431; Venturi- — 448 
Wasserrad, Auswechselun 
rüdern bei bestehenden 
Wasserstandszeiger, elektrischer Wasser- 
standsfernmelder von Grau 630. 
Wasserstrafsen s. Schifffahrtswege. 


in Kuppelform 92. 


Wasserversorgung, 0۹09 ی٦‎ Vor- 
theile er asserleitungsanlagen ; 
Beurtheilung des Trinkwassers und 
der Wasserfassungsanlagen ; Rei- 
nigung des  Leitungswassers durch 
metallisches Eisen;  Enteisenung des 
Grundwassers; Enteisenung des Wassers 


in Worms; "98 im Wasser; — 


von Magdeburg 91; Winter - Reinigung 


der Hamburger Filter; — in Baiern; 
Keimgehalt des Londoner Leitungs- 
wassers; antike —en in Nordafrika; 


Rohrbrunnen für grofse Wassermengen 
92. il nuovo aequedotto del Croton, 
von G. Crugnola (Rec. 189; — von 
Würzburg; — von Paris 259; Leitsátze 
für die — von Schulen; Grundwasser- 
Fassungen 430; Sandfilterung und me- 
chanische Filterung des Trinkwassers ; 
von Landsberg a. W.; — von Gotha: 
städtische — im Königreiche Sachsen; 
— von Bayreuth; Grundwasser-— von 
Schweinfurt; — von Zürich; — von 
Quimper; bakteriologische Untersuchung 
der mechanischen Trinkwasser-Filter in 
Lorain; Reinigung des Wassers bei der 
Süd-Pacific- Bahn 431; künstliche Er- 
zeugung von Grundwasser; Erweiterung 
eines Pumpwerks durch einen zweiten 
Saugbrunnen 629; — von Cottbus; — 
von Warmbrunn; — von Kolditz; — von 
Braunschweig; — in Amsterdam mittels 
armirter Bleirohre 630; — von Tilburg 
630, 654; — von Valparaiso 630. 
Wasserwerk in Dillingen; Auswechselung 
von Wasserrüdern bei bestehenden —en 
92, amerikanische —e 114, 259; Filter 
bei den —en in Hamburg 260; —e von 
Rom; —e von Ashland; — von Buenos- 
Ayres 431; städtische —e von Berlin 629; 
Veränderung des —s von Bremen 630, 655; 
— von Charlottenburg 630; — von Til- 
burg 630, 654; — von Peoria; —e für 
kleine Städte 654; neues — zu Liver- 
pool 655. 

der niederländischen Provinz 
Zeeland, von Müller (Rec.) 489. 

Wehr, Verwerthung der Wasserkraft an 
Nadel -—en 109, 431; Untersuchungen 
an beweglichen —en mit Schützentafeln 
und Böcken 276; Ausnutzung der Wasser- 
krüfte an den —en einer grófseren Fluss- 
kanalisirung 448; Ueberfall-—e in Indien 
und der Ochoa-Damm für den nn 
Kanal 449; Ausnutzung der — - Gefälle 
646; Erhöhung des Stauspiegels an be- 
stehenden —en 647; — - Unterbau 648. 
Weiche, —n in Gleiskrümmungen, Zwei- 
bogen-— 96; Unterhaltung der Schienen 
in Bögen und —n 262; — mit ununter- 
brochenem Hauptgleis zur Abzweigung 
von Industriebahnen 263, 434; —nstell- 
hebel nach dem Patente Vanneste; selbst- 


e; Venturi-— | 


von Wasser- 
asserwerken 92. 


Stampfbeton - Wasserbehälter | 


Wassermesser — Zugwiderstand. 


unterbrochenes Hauptgleis zur Ab- 
zweigung von Nebenbahnen ; regelmäßige 
—nabzweigung im Anschluss an einen 
Bogen von 300; Zungendrehpunkt der 
—n der preufsischen Staatsbahnen 634; 
—n und Kreuzungen von Schlitzkanälen 
elektrischer Eisenbahnen 635; Westing- 
house’s elektrisch gesteuerte Druckluft- 
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T. 
Wellenkuppelung s. Kuppelung. 
Werkzeugmaschinen, Maschinen von Schulze 


& Naumann zum Zertheilen von Walz- 
trägern 124; Berechnung der Abmes- 
7 von — nach abgehobenen Metall- 
spähnen 124, 132; Maschinenfabrikanten 
und Schutzvorrichtungen 124; Stahl- 
wechsel; Radial - Bohrmaschinen von 
Clifton & Crossley; vereinigte Loch- 
stanzmaschine und Blechscheere von 
Cameron; —der Atlas Engineering Comp. ; 
neuere — mit elektrischem Antriebe; 
neue Holzbearbeitungsmaschinen; Spiral- 
bohrer mit Oel-Umlauf 125; — in der 
sächsisch-thüringischen Gewerbe-Ausstel- 
lung in Leipzig; Versuche mit Schnecken- 
getrieben; schwere Drehbank der Gisholt 
Machine Comp.; neuere Stanzwerkzeuge; 
Stanz- und Ziehpressen für Fahrradrahmen- 
theile; neuere — für Fahrradbau; Sicher- 
heitsvorrichtungen an Kreissüágen ; Kanten- 
bestofsmaschine von Asquith; doppelte 
Druckwasserpresse für Panzerplatten von 
Hayward Tyler & Co.;, Sägenschärf- 
maschine von Schmaltz; Maschinen zur 
Herstellung ven Linoleum von Urquhart, 
Lindsay Co. 296; Druckwasser- 
Bürdelpresse; Revolver-Drehbank von 
Heilmann und Ducommun;  Boyer's- 
Pressluftwerkzeug; Rinsche's Pressluft- 
werkzeug ; Gewindeschneidköpfe; Holz- 
frismaschine der Defiance Machine 
Works 297; Werkzeuge zum Umbörteln, 
Aufwalzen und Ausschneiden von Siede- 
röhren 466; Sicherheitshauben für Kreis- 
non selbstthütige — von Pratt & 
Whitney 470; Maschinen und Geräthe 
zur Herstellung von Fahrrüdern 296, 471, 
669; Herstellung der Bandsägen durch 
Stahlguss ; Ausbohrmaschinen, Ausbohr- 
werkzeuge; Güldner’s fahrbare Motor- 
Kreissäge; Kreissäge mit beweglichem 
Sägeblatt von Vinsonneau; Werkzeuge 
und Maschinen zur Herstellung von 
Keilnuth-Flächen; selbstthätige Dreh- 
bank von Brown-Sharpe; Schrauben- 
gewinde-Walzmaschine von Levent; Ma- 
schinen zur Herstellung cyklischer 
Flankenräder ; Neuerungen in der Schlei- 
ferei 472, Druckwasser-Schmiedepresse 
der Elswick Steel Works; Maschinen- 
anlage für eine Druckwasser-Schmiede- 
resse von 3000 von Fielding & Platt; 
ruckwasser -Schmiedepresse von A. 
Borsig; Unfallgefahren bei Schleifsteinen, 
Polirscheiben, Schmirgelscheiben 668; 
Drehbänke; Erzeugen der Zahnformen 
für Räder; Herstellung der Keilnuthen 
in Radnaben, Wellenkuppelungen ; 
deutscher und nordamerikanischer —-Bau; 
selbstthätige Fräsmaschine für gebörtelte 
Bleche von Langbein; Fräsmaschinen von 
Ingersoll 669. 
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Druckwasser-Spill; Verwendung elek- 
trischer Spille auf Bahnhöfen; Spille 
und Schiffs-—n mit elektrischem An- 
triebe 656. 


* Windmesser, Instrumente zur Bestimmun 
der Windstirke, von Dr. P. Schreiber 343. 

Windmesser 447. 

| Wittig, P., Biicherei des Reichstagshauses 

erlin (Rec.) 676. 

Wohnhaus, — Rothschild in Berlin 80; — 
v. Dirksen in Berlin; — in Berlin; Kauf- 
haus in Berlin; Geschäfts- und — Kröber 
in Altenburg 81; — Heroldt in Brom- 
berg; Kaiserhaus in Bromberg; — zu 
Paris 82; Berliner Neubauten, von Rück- 
wardt (Rec.) 178; Neubauten in Nord- 
amerika; von P. Graef (Rec.) 180; — 
Kohlmann in Quedlinburg; Jacobshof in 
Berlin; — Steinthal in Charlottenburg 
241; — und Geschäftshaus Loewe in 
Deutsch-Krone; Eckhaus in Rüttenscheidt 
248; Doppel-— im Grunewald; Ge- 
schifts- u. — Jerusalemerstr. 11/12 in 
Berlin; — Bülowstr. 67 in Berlin; — und 
Geschäftshaus in Oppeln; Wohnhäuser 
in Thorn; Nürnberger Miethshäuser; — 
'Tauenzienstrafse 7 b in Berlin 420; Mieth- 
haus Cuxhavenerstr. 15 in Berlin 618; 
— in Beuthen; — von Stieglitz in 
Altenburg; — Köhler in Altenburg; 
Haus Lieber in Karlsruhe; Haus Bern- 
stiel in Nürnberg 619; Wormser Neu- 
bauten; — in der Rue Debelleyme zu 
Paris 620; Bau kleiner und wohlfeiler 
Häuser für eine Familie, von O. Keller 
(Rec.) 677; s. a. Geschäftshaus, Villa. 

Wolff, E, Abteikirche von Maursmünster 
im Unter-Elsass (Rec.) 675. 

Wolff & Jung, Baudenkmäler in Frankfurt 
a. M. (Rec.) 134. 

Wüllner, A, Lehrbuch der Experimental 
Physik, 5. Aufl. (Rec.) 191. 


— = he 


Z. 
Zahnradbahn, —en usw. in Oesterreich i. 
J. 1895; Paulsen’s — und Zahnstange 


fiir Klein- und Strafsenbahnen 264; Ober- 
bau der Jungfraubahn 265; Zahnrad- 
lokomotiven für die Eisenbahnen auf 
Sumatra 289; Lokomotive der Jungfrau- 
bahn 465, 663; Statistik der österreich. 
—en für 1896, 634; elektrische — in 
Barmen 635; Wagen dieser Bahn 658; 
Schneebergbahn 636; neuere —en 663. 
Zeichnen eines Seilecks durch 3 gegebene 
Punkte 304; Bestimmung des Schwer- 
punkts eines Trapezes 676. 
ziegel, Klinkerpflaster in Nordamerika 93; 
ortschritte in der Herstellung der Strang- 
falz - — 126; gesundheitlicher Werth der 
Hohl-— und der stark durchlässigen 
Backsteine 257; Wasserdurchlässigkeits- 
Prüfung an —n 297; Einfluss von Wärme 
und Nässe auf — und Mörtel 473; Blau- 
dümpfen der Dach - —; Prüfung von — - 
Steinen zur Strafbenpflasterung 670; Kalk- 
sand - — 671. 
Aluminium - — - Legirungen; fremde 
Bestandtheile im — 299. ^" | 
Zillich, Statik für Baugewerkschüler und 





Baugewerksmeister (Rec.) 317. 


Zugwiderstand von gewöhnlichen und Dreh- 
gestell-Wagen 118; Widerstand der Fahr- 
zeuge flir verschiedene Geschwindigkeiten 
119; — bei Schmalspurbahnen 263, 466 ; 
— der Schnellzüge in gerader Linie 433, 
466; — der Schnellzüge 466; Bewegungs- 


thätige —nstellvorrichtung für Strafsen- 
bahnen 263; Signal -—nstellwerke von 
Hein, Lehmann & Co.; —n- und Signal- 
Btellwerk mit elektrischem Betriebe auf 
dem Centralbahnhofe München 265; Ver- 
wendung von —n mit gekrümmtem Mutter- 
strange 434; Coughlin's Herzstück. mit 


Weyrauch, die elastischen Bogenträger 
(Rec.) 318. 

Wind, bemerkenswerthe Stürme an der 
deutschen Küste 447. 

Winde, elektrisch betriebene Seil-— für 
Bergwerke 114; elektrisch betriebene 


schwingender Schiene ohne Schienen- — der franz. Nordbahn; —n im widerstände derEisenbahnzüge, besonders 
lücke im Hauptstrange 435; Zungen- Hafen von La Plata 281; amerikanische bei Feldbahnen; Widerstand der Eisen- 
weiche von Culin; Wharton- — für un- Schiffs - —n mit Dampfbetrieb 456; Rigg's bahnzüge 636; & a. Eisenbahnbetrieb. 
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